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PHARES 



MER BLANCHE 



RUSSIE 



SVIATOI-NOSS (Phare C. 3) fixe élevé de 90 œ 6 sur une tour 
octogone de 17 m 6 et visible à 20 milles. 
Lat. 68° 8' 51" N. Long. 37° 28' 45" E. 
On a placé à la partie nord du cap Sviatoi-Noss une pyramide 
à quatre laces peintes en bandes blanches, noires et rouges ; elle 
fait reconnaître le cap pendant les brouillards. 

ORLOFF (Phare G. 3) sur la pointe N.E. du cap, par 67° 11' 30"N. 
et 39° 2' 6" E. Son feu fixe est élevé de66 m et visible à 22 milles, 
du îN.N.O. au S., en passant par le N. et TE. (Xl h 2 m ). 
Ce phare guide sur la rade Tri-Ostrova à 5 milles S.S.E., on 
5 s'y met à l'abri des glaces, et en hantant la côte saine qu'il signale, 
-on évite les bancs du large. La tour est en pierre avec toiture 
* rouge. Dans une petite tour au S. du phare sur la côte, il y a une 
] cloche que l'on tinte dans les temps de brouillard. La mer marne 
de ZT5 à 6 m U. 

) MORJOVETZ (Ph. C. 3) à l'ext. N.O. de l'ile, à l'entrée de la baie 
) de Mezen, par 66° A6' 15" N. et 40° 8' 51" E. Son feu fixe est élevé 
f ^dc 42 m 8 et visible à 19 milles, du N.E. q. N. par FO. jusqu'au S.E. 
| On a soin de ne pas sortir de l'horizon 0. de ce feu et de courir 
, au S.O. dans le détroit de Poulongsk, jusqu'à dépasser le méridien 
Slu cap Keretz (Xl h 30 m ). 

! SOSNOVETZ (Phare C. 3) élevé de 42 w 25, sur une tour octogone 
5 de 23 mètres ; il est fixe et visible de 13 milles. Lat. 67° 29' 18" N. 
\ Long. 38° 24' 18" E. 

j MOUDIUJSK (Phare C. 3) sur la côte 0. de File, à l'embouchure 
1 dite Bézéroff, Dwina nord, à 25 milles d'Arkhangel; feu fixe qui 

■; 



f » 

j * > 

Digitized by 



10 MER DO NORD — COTE OCÉ5Î DE SOftwéOK. 

éclaire tout l'horizon du N. 22° 30' O. par l'O. jusqoteaS. 23 e 45^ E. 
Son élévation est de 42" 45 au-dessus de la mer, et ft*e TOit à 
17 milles. Lat. 64° 55' 30" N. Long. 37° 55' 36" E. 

Sur la tour du phare, les marées sont sign.il 
triante et de houles; on indique aussi la hm- 
barre et dans le chenal. Les pilotes stationn» 

GUG1NSK (Phare C. 3) sur le monticule V 
12' 15" N. et 34° 31' 21" E. Son feu fixe est < 
à 14 railles sur tout l'horizon. 

SOLOVETZK1 feu fixe(C 3) dans la tour <.' 
le mont Sekirnoi de l'île Solovetzkl, golfe d'Oi 
visoire et comme essai. Lat. 65° 7' N. Long. 




MER DU NOi 



Su? cette grande étendue en Utitudê, la Tarîation ch.in 
pied de Norwége = o» 3137421; celui de Suède c& 0 M iyi»-. 
«b 1-783. 





COTE OU ES Y DE NORWÉGfc- 

TURN-IIOLM feu fixe (D. 1) sur l 1 îte Ingo, par 
0" E. En construction. 

UAMMERFEST (Phare D. 4) sur la pointe de l 
fixe f élevé de 10 mètres et visible de 10 à 12 r 
22°30'O et l'E. 22° 30' N. par PO. et le S. 

Lat. 70° 40' 15" N. Long. 21° 19' 51" E. 

HEKKiNGEN (Phare D. 4) sur celle île, par i 
21" E.; le leu est fixe et visible à 14 milles, m 
et le S. 33" E. par le N. et 1 E. Son élévation est « 
de la mer. 

ANDEN/ES (Phare D. 2) à feu fixe varié par des < 
sa portée est de 20 milles, étant élevé de 43 m 6 au-L> 
Lat. 69* 19' 5*N.Lotig. 13°48'51"E. 
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WERTHOIMEN (Fanal D. 4) sur le côté E. de Hle ; le feu est fixe, 
élevé de 19 m 3 et visible de 10 à 12 milles, dn N. 17° E. au S. 14° 0. 
par TE. et le S. tal 6S tt 24' 40" N. Lo;ig. 13° 42' 1" E. 

KIOGOEN ou KIE (Fanal) à feu /ir<?, sur la partie S, de Me, à 
Svolvœr. Il est allumé du 1 er janvier au 15 avril et élevé de 15 m 8. 
On le voit à 4 milles, depuis le S. 16° 0. jusqu'au N. 25° p. par le 
S.el par TE. Un écran le cache du côté de Rodholmcn, 

Lat. 68° 13' 15" N. Long. 12° 16' 36" E. 

ORSVAAG (Fanal C. 4) sur la pointe N E. de l'Ile Sauôen,\e feu est 
fixe, élevé de 26 m 43 el visible à 6 milles, du S. 48° 0, au I*. 6^ 0. 
par le S. TE. et le N. Lat. 68° il' 40" N. Long. 12" 6' 51" E. 

STANGHOLMEN (Fanal a 4) sur cette lie près de TranÔ, flord 
de TO. Feu fixe élevé de 12 m 5 et visible de 10 h 12 milles, de 
TO. 22* 30' S. a TE., 17° N. par PO. et le N. 

Lat. 68° 10' 35" N. Long. 13° 17' 51° E. 

SIAAHOLMEN ou SKRAAVEN (Fanal) à feu fixe, sur la p tf 0. 
de l'île, par 68° 9' 30" N. et 12° 21' 6" E. Il est élevé de 9* avec 
une portée de 4 milles. Visible de TO. 37° S. au N, 53* 0., par 
1U et du S. 30° 0., au PJ. 20° 0. Il faut le relever à TE, 36* N. 
pour parer le banc Sjaagrunden en faisant route pour le çanal 
de TO. 

HENNINGSVOER (Phare C. 4) sur le Quitvaenden, auprès de Hen- 
ningsvœr, dans le canal de Loffoden; le feu est fixe, varié par des 
éclats de 3' en 3\ Élevé de 34" 5, il est visible de 16 à 18 milles. 
On Tallume du 15 août au 1 er mai. 

Lat. 68° 8' 30" N. Long. 11° 53' 51" E. 

STAMSUND (Fanal D. 4) à feu fixe, d'une portée de 6 à 8 milles, 
installé sur la p te S. de Tornholmen à rentrée S. de Stamsund, 
(Aie S. de Vuargô-Ouest par 68° 7' 15" N. et H° 33' E.; il est 
visible depuis S. 29° 0. jusqu'à TE. 5° N. par le S. 

SVLNo (Fanal D. lx) sur l'île la plus au S. dn groupe qu'il iaut tra- 
verser pour aller à Balslad. Le feu est fixe ronge et d'une portée 
de 10 à 12 milles; sa hauteur est de 60 m 8 au-dessus de la mer. 

Lat. 68° 3' N. Long. 11° 14' 21" E. On l'allume du 1" septembre 
au 14 avril. 

REINE (Fanal D.) sur la p ,e S. de l'île Olcnilsocns. Feu fixe vi- 
sible du N. 59° E. au N. 25° 0. par TE., le S. et l'O. à la dislance 
de 6 railles. Lat. G7° 55' 50" N. Long. 10° 48' 21" E. 

KLOPEN (Phare D. 4) sur cette pointe* port Son/aa^»; le feu est 
/te, élevé de 40 m 3 et visible à 12 milles. Ou l'allume comme le 
Précédent, Ut- 67° 53' 30" N. long. 10* txk' 21" E, 
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RHOST (Phare) en construction. 67° 31' N. et 9° 48' E. 

VAAGÔ (Phare D. k) sur la pointe N.E. de Tîle, par 67° 26' N. et 
11° 41' 21" E. Le feu est fixe rouge, et élevé de 13-7 ; on le voit à 
12 milles du N. 41° 0. au S. 50° E. par le N. et TE. 

GRÏTÔ (Phare D. 3) feu fixe, sur cette île. Il est élevé de 32° 
et visible de 16 à 18 milles; il faut le garder à bâbord pour passer 
dans le Helligyœr du Sud. Lat. 67* 23' 15" N. Long. ll u 32' 31" E. 

BUHOLMEN (Fanal D. 4) à rentrée de Brotiô-Sund.; c'est un feu 
fixe de 12 m 17 d'élévation et de 10 milles de portée. 

Lat 65° 28' 26" N. Long. 9° 53' 35" E. 

HVAHOLMEN (Phare) en construction.. 

Nota. Des remarques existent sur les dangers environnants. 

PKjESTô (Phare D. 4) sur un îlot au S. de Nœrô-Sund, dans le 
golfe Folden, par 64° 47' 26 // N. et 8° 47' 20" E. Son feu fixe est 
élevé de 10 m 9 et visible à 12 milles du S.O. au N. 37° E. par l'O. et 
le N. (l h A0"j. 

VILLA-OEN (Phare D. 2) sur l'île de ce nom, feu fixe, varié par 
des éclats de 4' en 4'. Il est élevé de 39 m 7 sur une tour rouge 
et ronde, et visible sur tout l'horizon, à 20 milles de distance. 

Lat. 64°32' 50"N. Long. 8° 22' 30" E. 

Il guide dans le Foldenfjord; la tour se voit à 10 milles. 

Plusieurs remarques existent sur les dangers des environs. 

RODÔ (Phare) dont le f<u fixe est élevé de 83 ,a et visible à 1 
16 milles du large, entre le N. 84°0 et le N. 61°50O; dans le ca- 
nal, entre le Synflissa au N. et le Jap fallu au S. 

Lat. 64° 22' 30" N. Long. 8° 7' 16" E. 

AGNGES ( Phare ) sur la p ,e de ce nom dans Drontheim- 
Fjord, par 63° 38' N., et 7° 29' 21" E. Son feu est fixe, élevé de 35° 
et visible de 8 à 10 milles. Hors de la passe, l'intensité la plus forte 
de la lumière est dans le S. 76°0, et en dedans de la passe, dans 
le S. 25° E. ; passant par l'O., le N. et l'E. (ll b 33). 

MUNKHOLM (Fanal D. 4) sur le fort devant Drontheim, feu fixe, 
élevé de 13 D, 49 et visible à 10 milles. 11 éclaire l'horizon du 
N.28°E. par l'E. et le S. jusqu'au K. 28° O (ll u 30 m ); il guide au 
mouillage de Jisviggen. Lat. G3 d 27' 10" N. Long. 8° 7 20" E. 

' TERNINGEN (Phare 1). 4.) sur l'île de ce nom, dans le chenal de 
Drontlieim, par 63° 30' N. et 6° 47' 35" E. Son feu est fixe, élevé 
de 30" et visible à 12 milles, de TO.S.O. par le S. et l'E. jusqu'à 
l'E.N.E. 

RINGHOLMEN (Phare D. 4) dans le chenal du S. de Drontheim, 
sur un îlot par 63° 19' 15" N. et 5° 54' 30" E. Son feu est fixe, élevé 
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de 15 B 5 et visible à ili milles ; il est allumé du 1 er août au 16 mai. 
Il sert à trouver le mouillage et à éviter les écueils près Eddo. 

STAVN/ES (Phare D.4) sur la p te N.E. &'Averô, feu fixe visible 
de 12 milles sur l'horizon compris entre ro.5°N. et le S. 65° E., 
en passant par le N. et TE. Il est à l'entrée de Christiansund, par 
63° 7' 46" N. et 5°20'E. et élevé de 19 m 7. Le bâtiment est ronge 
et sert de remarque pour entrer dans le Tréflos (X h 45 m ). 

LEERVIG (Feu de port) fixe, sur le côté N. du canal près Chris- 
tiansund. Lat. 63° 6' 30" N. Long. 5° 21' 31" E. 

QVITHOLM (Ph. D. 2) tournant de l'en 1'; éclipse 48", éclat 12"; 
les éclipses visibles au delà de 8 milles; la portée est de 20 milles. 
(63°2'15"N. et 4°53'50' / E.). Sa hauteur est de 41 m 4 au-dessus 
de la mer, et sa tour blanche. Le feu se voit du S. 10°O. jusqu'au 
S. 53° E. en passant par l'O., le N. et TE. En venant de l'O, par 
le chenal Fuglen, on doit l'amener à TE. 5° S., puis courir dessus 
jusqu'à 2 milles, changer la direction à l'E.N.E. pour passer à 
2 ou 3 encàblures du Biognan. (Var. 22° 0.) (Xl b ). 

LEPSOREV ( flottant) fixe sur le récif Lepsô; il est élevé de 
7-6 et visible à 4 milles. Lat. 62° 35' 30" N. Long. 3° 54' 6" E. 

VALDERHOUG (Fanal) feu fixe, par 62° 30' N. et 3°47' 16" E. Il 
est élevé de 12 m 5 sur la berge de la p te S. et visible à 4 milles. Il 
éclaire du N. 56" E. au S. 53° O. en passant par PE. et le S. Le 
mouillage est dans le S. 34° E. du feu. 

AALESUND (feu C. ) fixe rouge sur Iap" du môle ; on le laisse à tri- 
bord pour entrer dans le port. Lat.62°28'46"X. Long. 3°48'21"E. 

GODÔ (Phare D. 4) sur la p ,e Hogsten, feu fixe, varié par des 
éclats de 3' en 3'. Il est élevé de 12 m sur une tour blanche et 
visible à 13 milles. Lat. 62° 28' 0" N. Long. 3° Al' 21" E. 

ItUNDÔ (Phare D. 1) feu fixe élevé de 48 m 9, sur une tour rouge, 
ronde, ceinture blanche; il est placé sur la p ,e N.O. de l'ile et 
visible à 22 milles. Il fait reconnaître, en venant du N., la p te la 
plus 0. de Stat et guide dans l'entrée de Breedsund, sur le feu de 
VaMerhoug. Lat. 62° 25' N., et Long, 3° 15' 1" E. 

HELLÏSÔ (Phare D.2) à feu tournant de l' en 1'. Entre les éclats 
de 12", on voit une éclipse lorsqu'on est à 8 milles du feu. Son 
élévation est de 46 ra 7 et sa portée est de 18 à 20 milles. 

Lat. 60* 45' 25" N. Long. 2° 22' E. 

SK/ELLANGER (Phare h. 4) à feu fixe, à la partie N. du canal, 
sur la pointe N.O. de l'île Holzcnô. Il est élevé de 18™ et visible à 
14 milles. 11 sert à guider les navires qui prennent le passage du 
N. pour aller à Bergen. Lat. 60° 36' 20" N. Long. 2" 35' 30" E. 

i. 
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XORDN/ES (Fanal) feu fixeàu port de Berglien, par 60' 23' 50"N. 
et 2°56'E., élevé de 12-55 et visible à 4 milles du S.O. au N.E. 
en passant par l'O. et le N. On ne rallume que du 15 septembre 
au 31 mars. Il guide sur le mouillage de Vaagen et les passes, 
(XI b en dehors des Iles). 

LEERÔEN (Fanal) à feu fixe sur la côte O. de Plie ; il est élevé de 
I6 m ù et visible à 5 milles. A 3 encablures dans le N. du feu il y a 
un récif qui s'étend depuis l'île jusqu'à 2 encablures dans PO,, où 
il se termine par le rocher Tangekullen, sur lequel il n'y a que 
0 m 6à 0 ro 9 de fond. Lut. 60° 14' N. Long. 2° 50' ir E. 

PIJRHOLMEN (Fanal) feu fixe, visible à 4 milles par 60° 5' 50"N. 
et 2°52'0" E., allumé du 31 décembre au 1 er mars. On le tient 
h tribord quand on vient du S. et qu'on cherche le Sund, 

OXHAMMER (Fanal D. 2) feu fixe, visible à 4 milles par 50' 5* 
25" N. et 2* 52' 20" E, près le Nakervig. Le feu est à Mt>ord 
quand on vient du S, vers la rade. Allumé comme le précédent, 

SLOTTERÔ (Phare D. 2) au S. de l'entrée du fiord de Selbô ; le 
feu est fixe et élevé de 45 ra 9 au-dessus de la mer; il éclaire tout 
l'horizon et avec un temps clair on pourra le voir à 18 ou 20 mille»* 

Lat. 59° 54' 30" N. Long. 2° 43' fc. 

FOLGERÔN (Fanai) dans le Stok-Sund, côté E. de Bommelo par 
59°48'N et 2° 58' 10" E. Elevé de 14 m 8: il est visible à 4 o\i 
5 milles sur tout l'horizon. 

MOSTER-HAVN (Fanal) à feu fixe, au côté E. de Bommelo, par 
59° 42' N., et 3° 3' 31" E. Elevé de i l n, 2 et visible à l\ ou 5 milles. 

LILLE-BLEGEN (Fanal) à feu fixe, côté E. de Bommelo, par 
59° 37' N. et 2° 55° 6" E. Est élevé de 4 m 8, et visible de 3 à 4 milles. 

ESPEViEIl (Fanal) à feu fixe h l'entrée S. du port, visible & 
4 milles. Lat. 59° 35' 15"JV. et long. 2° 48' 50" E. 

N'est allumé que du 1 er octobre au 1 er avril. 

AYVAHDEN (Fanal) feu fixe, sur la pointe, par 59° 31' 40" N. et 
2" 53' 36" E. 11 est visible à 4 milles, de Lingholmen jusqu'à Sme- 
wig. Allumé comme celui de Espever. 

G1TTERO (Fanal I). 4) sur ce rocher, h l'entrée du port do 
Kôvoer; feu fixe visible h 4 milles, du N. 20°O., au S. 28° 0. par PE. 
et le S. (59° 26' N. et 2° 48' 21 " E.) 

SÔRHOUGEN (Phare D. 4) à feu fixe sur l'Ilot à l'entrée de 
Hougesund et à l'extrémité N. de l'île Vibransœ. Ce feu domine tout 
l'horizon, mais il sert principalement à diriger sur le Hougesund 
quand on vient du N. par le Bommel fjord. Il est élevé de 22" et 
visible à 12 milles. La tour est carrée et blanche. 

tat. $9° 25' N. et long. 2° 54' 3tt" £. 
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HÔJEVARDE (Fanal D, 4) à feu fixe, dans le Karmrjord, élevé de 
19-7 et visible à 6 milles. Lat. 69" 19' 20" N. et long. 2°59'56"]6. 

UDSIRE (Phares D. 2) sur nie au large de Carn ç. Deux phares à 
feux fixes el visibles à 20 milles sur tout l'horizon, font reconnaître 
cette position et les routes à faire pour la baie de Stavanger et le 
ehenal S. de Bergen. La distance des tours est 210'" S. 68° E. ; les 
lumières sont élevées de 77 w 8 et les tours rouges ; la plus E, est 
par 50° 18' 20" N. et 2° 33' 30" E 

KOBBERVIG. Feu fixe rouge dans le Sund de Karmo, côté E. de 
l'île, par lat. 59° 17' 2" N. Long. 2 P 59' E. Il est élevé de 9 m 4 et 
visible à 3 milles. En venant du S., dès que vous verrez le (eu, gou- 
gouvernez dessus jusqu'à terre. 

BCCOE-SUND (Feu fixe) sur l'Ile Bukken, visible à h milles, par 
59° 13' 10" N. et 3° 8' 20" E. Allumé en hiver du 1 er octobre au 
1 er avril. En venant du S., on le tient à bâbord pour aller mouiller 
à Forrisvigen. 

SKUDESN/ES (Fanal) à la p te S.E. de Carmo, feu fixe, élevé de 
23"5 et visible de 6 railles; il est allumé toute Tannée, et éclaire 
Thorizon du N. 15° E. au S. 55° 0. en passant par l'E. et le S. 

Lat. 59° 8' 50" N. Long. 2° 58° 36" Ê. (X h 23 01 ). 

VIGHOLMEN (Fanal) feu clu port Skudesnœs, fixe, visible à 
h milles, mais allumé seulement du l or octobre au 1 er avril. 

HVJDINGSO (Phare D. 2), feu fixe varié par un éclat de a' en 4', 
visible de 20 à 22 milles, étant élevé de Z|5° 1 3 à l'entrée du che- 
nal S. de Bergen. Lumière fixe 2' 55", éclipse 25", éclat 10 à 15", 
puis éclipse, etc. Lat. 59° 4' N. et long. 3 B 5' E. 

FJELDÔ (Fanal), à feu /Ire sur Tile, à 8 milles de Stavanger. 
Sa portée est de h milles, mais il n'est allumé que du 1 er octobre 
au l f r avril. Lat. 59°5' !5'N. Long. 3° 16' E. 

TUNGEN^S (Fanal), fixe de 0" 20 d'élévation, visible a 6 milles. 
H est allumé du 15 juillet au 16 mai, et éclaire du N. 33° 0. 
à TE. 5° S. par leN., jusque dans la direction de Hundvaagoen. 

Lat. 59° 2' 16" IV. Long. 3° 15' 51" E. 

FLADHOLM (Fanal J). 4) élevé de iTh av§c8 milles de portée, 
c'est une lumière fixe. (58° 55' 18" N. et 3° U" E.) 

LtLLRrFEYSTEEN (Fana) D. k) fixe rougç élevé de SO* au-dessus 
delà mer et visible à 12 milles. Il est à du récif de Seddçren. 

Lat. 58° 49' 30 " N. Long. 3" 10' 36" E. 

EGEIU) (Phare D. 1) teufire sur la pointe OVEgerë; il est à 
45" 6 au-dessus du niveau do la mer et visible à 22 milles dans 
toutes les directions. Lat. 68° 25' 35" N. long. 8* 3Q' &0"£. 
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G RUNSHOLMEN (Fanal D. 4) fixe, sur la p l * S.O. àeGrund-sund- 
Eolm. Élevé de 12». il se Toit à 10 milles, du S. 12* E. à l'O. 3l d S. 
Lat. 58" 26 45 " i\. Long. 3 a 33* 1* E.. 

VIBBER ODDE (Phare 0. 4) à feu /Lr<r, sur Tibber-Odde ou 



Lat.58°2yN.,et long. 3* 38' 36" E. 
VARNjES (Phare) feu /Lr<* qui guide dans le Lister fjord. Il 
éclaire l'horizon du S. 33° 0. jusqu'à fE. 22° N. par l'O. et le N., 
pendant toute Tannée ; élevé de 27% il se voit à 12 milles. 
Lat. 58° 9 45" N. Long. 4 - 16' 35 "E. V" 20"). 
LISTER (Phares D 2). Près la pointe 0. de Lister sur Gitn- 
narshoug . Trois feux fixes sont sur des tours séparées, formant 
un triangle dont le sommet est du côté de la mer. La tour du 
milieu relève les deux autres au N. 33° 0, et au S. 33° E. à une 
distance de 47™. Les deux dernières tours se relevant Tune l'autre 
à TO, 10° N., s'y confondent. 58° 6' N, et 4° 11' 51" E. 

LINDERSX/ES (Phare D. 1) feu tournant dont les éclals de M 
en 1', sont visibles de 24 milles. Il est élevé de 49" 5. 
Lat. 57 # 58'0"N. Long. 4°42 / 36"E. (H* 21»). 
La partie supérieure du bâtiment est en fer et peinte en rouge; 
l'inférieure est en pierres blanches : c'est une excellente remarque 
de jour. 

OXÔ (Phare D. 2) feu fixe élevé de 42 m 50 et visible à 18 ou 
20 milles, sur un îlot par 58° 3'25"N. et 5° 46' 20" E. Le chenal 
entre Oxô et les roches Groningen n'ayant que 3 ou 4 encablures, 
le feu (VOdderÔ a été disposé de manière à ce que sa lumière 
perde d'intensité quand on s'écarte du milieu. 

Le feu û'Oxô est très-utile quand on vient à manquer celui de 
Lindersnœs comme feu de grande portée pour la navigation du 
large; il indique l'entrée du Chris tiansand, car lorsqu'on est à 
1 mille E. 25° 20' S., on peut voir le feu à'Odderô au N. 14 J 0., 
sur lequel on gouverne jusqu'à ce qu'on arrive à 20 brasses du 
phare; on fait alors route au N. 59° 0. jusqu'à ce qu'on Tait 
dépassé de 4 à 5 encâblures, où l'on mouille par 55 œ d'eau 
(lV h 33«). 

ODDERÔ (Phare D. 4). C'est le feu du port de Christiansand, par 
58°6'55"N. et 5° 43' 20" E. Il est fixe rouge, élevé de 8 ,n /j7 et 
visible à 10 milles. Au large, ce feu n'éclaire que dans un angle 
d'environ 5° à travers la passe d'Oro, vers îc S.E.'S. Ayant le feu 
dans le N.O.JN., on peut approcher près de YOdderô ; (te foi 



géant la route au N. 59° 0 M on atteint bientôt le mouillage. 



p te S. E. iTtgerô. Élevé de 



20*9 et visible à 12 milles. 
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Cette partie du fen se montre toute Tannée; cello tournée vers 
le port et le Dybingm s'éteint du 21 mars au 1 er août. (Voir Oxô 
ci-dessus). 

TORUNGEN (Phares D.2) h rentrée (YArendaL détroit de Tramô. 
Deux phares à feux fixes sont installés : le 1 er sur nie extérieure 
par 58° 23' 30" N, et 6° 32' 46" E.; élevé de 40 m 78, il est visible 
à 18 milles; le 2 me sur l'Ile intérieure N. 2° 0., 1129" du précédent 
avec la même portée. Ces deux feux éclairent tout l'horizon 
(IV k M*). 

SAJïDVIG (Phare D. 4) à feu fixe sur l'îlot au côté 0. du chenal 
(YArendal. Il est visible à 10 milles; sa tour est blanche; le feu 
est élevé de 13 u, et brûle toute l'année. 

Lat. 58° 25' 30" N. Long. 6° 31' 56" E. 

STANGHOLM (Fanal D. 4) sur la p ,e E. de l'île de ce nom. Son feu 
est/Lre rouge, visible de 8 ix 10 milles, du N. 12° O. jusqu'au 
S. 15° E.par l'E. Lat. 58° 42' 42" N. Long. 6° 56' 37" E. 

JOMFRULAND (Phare D. 2) à éclipses qui se succèdent de 30" 
en 30"; au delà de 8 milles la lumière disparaît entièrement 
entre les éclats. Sa tour ronde est blanche, élevée de 40 U1 78, et la 
portée de 18 à 20 milles. 

Lat 58 e 52 / 15"N. Long. 7° 16' 6"E. )V 13 w ). 

LANGÔ (Phare D. 4) près Langôsund, par 58° 59' 54" N. et 
7° 25' 26" E. Feu fixe élevé de 12 ,n 55 dans une tour carrée jaune 
et visible à 11 milles, depuis le I\.N.E. jusqu'au N.N.O. passant 
par l'E., les. et l'0.(V h 3 m ). 

STAYCERNSO (Fanal D. 4) sur i'ext. S. de l'île de ce nom, a l'en- 
trée de la baie de Laurvig. C'est un feu fixe rouge, par 58° 59' 30" N. 
et 7°û^' 10 ,r E. En le relevant du N.au K.N.O., on évite tous les 
dangers. 

FARDER (Phare D. 1) à fen fixe, entretenu toute l'année pour 
rentrée du golfe de Christiania. La tour est blanche; le feu est 
élevé de 65 ,u 8 et visible de 22 à 24 milles sur tout l'horizon. 

Lat. 59° 4' 25" N. Long. 8° 12' 3 m E. 

TORGAUTEN (Phare D. 4) sur la p ,c S. de l'île, à l'O. de l'entrée 
de Frederikslad par 49° 10' 5" N. et 8° 29' 54 " E. C'est un feu fixe 
élevé de 1l m 2 et visible à 12 milles. 

FULEHUK (Phare I). 4) à feu tournant, dont les éclipses se succè- 
dent de 3' en 3', et sont visibles à 12 milles, étant élevé de 17 m 3 
On voit un éclat brillant 10" de 3' en 3'; une lumière fixe 2' 30", et 
uae éclipse totale 10" avant et après chaque éclat. Il sert à éviter 
les écueils en dehors des îles de Belle nie. Est éclairé toute i'an- 
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née et visible sur tout l'horizon; On frappe une cloche de brouil- 
lards. Lat. 59° 11' 30" N. Long. 8° 16' 25" E. 
TORGERSÔ (Fanal) sur la p ,e N.O. de l'île? il est fixe et visible 
à 2 ou 3 milles. On rallume du 15 juillet au 1 er juin, 
lat. 59° 16' N. Long. 8° 10 / 31" E. 

MOOS-HAVEN, feu fixe ronge sur le côté E. du canal S, de 
rentrée; feu de gaz d'une portée de 3 milles. 

Lat. 59° 26' 25" N. Long. 8° 19' 41" E, 

BASTÔ (Fanal D. 4) feu fixe sur la p ,e N.E. de l'île, dans le canal 
de Christiania. Sa portée est de 12 milles du N. 42 ? 0 au S. 5* E. 
5°E, passant par le N. et TE.; il fait trouver le mouillage au S. 
delà p ,c Horlen, sur le banc Langruwlen. Quand on approche le 
Bastokalu d'une encablure, on perd de vue le feu. A V% mille N. 
5° 30' 0. du feu est un bas-fond sur lequel on a mouillé 4 bouées 
balises. Lat. 59° 23' 45" N. Long. 8° 12' 51" E, 

RODTANGEN (Fanal) à feu fixe sur la p" E. de l'entrée du 
Dramfiorden. Sa portée est de 6 milles. Il est visible du S. 53°E. 
jusqu'au N.O. par le S. et l'O. Allumé du 15 juillet au 31 mai. 

Lat. 59°31'50"N. Long. 8°7'6"E. 

SVELVIG. Trois feux de direction éclairent ce canal. 

1° Feu fixe rouge sur l'île Tommeraas. 2° Feu fixe sous le mont 
BJindeskogcr. 3° Feu fixe bleu sur la côte S. de l'île Tommeraas. 

En venant du sud, tenez le feu rouge par le feu bleu. En venant 
du nord et après avoir dépassé le feu blanc, amenez le feu rquge 
por le feu bleu. 

FfLDVEDT (Fanal) à feu fixe sur cette pointe, côte 0. du ljord 
de Christiania. Sa hauteur est de 7 m 6 et sa portée de 6 milles; est 
allumé comme le précédent. Il est visible du N. 4°E. au S. 25" 0. 
par l'E. et le S. L'écueil de Bœvokollen gîl au S. du feu. 

Lat. 59" 34' 45" N. Long. 8° 17' 30" E. 

STEILENE (Phare D. ) feu fixe qui guide de Droebak h Christianio 
et indique la position de Steilene à l'E. et des Çaaseungcrne h [0. 
delà passe. Ce feu est allumé comme le précédent. Sa hauteur est 
de 17 m et sa portée de G milles. Lat. 59° 49'30"N. Long. 8° 16' 6" E. 

HEG-HOLMEN (Phare D.) feu fixe qui guide ù l'entrée principale 
de Christiania ou à mouiller auprès de l'îlot. Est allumé comme 
le précédent. Sa hauteur est de 7 ,u et sa portée de 4 milles. 

Lat. 59° 53' 10" N. Long. 8° 23' 5" E. 
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N0RDKO$TEI\ (Phares) sur le sommet de File par 58* 54' 12" N. 
et 8' ûO' 25" È. Là distance de ces deux phares est de 60* N. lfc 6 0. 
et 5. 18* É. l'un de l'autre. L'un deà deux feux est fixe (D. A), 
l'autre est à éclats (D. 3) et à courtes éclipses, visibles à 12 milles. 
L'éclat, qui est aussi intense que le feu fixe voisin, a une durée de 
7"; leur élévation 67 m . Ils servent à atterrir sur Slromstad. 

HALLÔ (Phare C.) sur l'île à % mille S. 62° E. de la balise Sali). 
Le feu est tournant, élevé de 37 m et visible à 16 milles du S. 68° E. 
ati S. 74*E. par PO. La révolution se fait eti 6', pendant lesquelles 
9 éclats ont lieu avec des éclipses, ce qui prévient la confusion 
avec le feu tournant de Marstrand, dont l'appareil ne produit que 
k éclats pendant les 8' que dure la révolution. 

Lat. 58°20' 12" N. Long. 8° 53°16"E. 

MARSTRAND (Phare C.) feu tournant en 2', éclat 30", éclipsé 
l'30"; élevé à 86 m au-dessus de la mer, il est visible de 22 milles; 
c'est un point de reconnaissance très-important dans le fort de 
Karlsteen. La grande élévation de ce feu le cache souvent dans les 
nuages. Les feux de Marsirand et de Skagen peuvent se voir en 
même temps ; ceux de Marsirand et Winga, ou de Marsirand et de 
Ballô sont dans le même cas. 

Lat. 57° 53' 30" N. Long. 9"lV 30"E. 

ELSBOKG (Fanal D. 4), sur le Tort; le feu est /Lté, élevé de 13 m 8 
et visible de 8 à 10 milles. Il guide vers Côt hcborg quand on vient 
de Wra»gô> Lat. 57° hV 10" N. Long. 9° 30' 20" E. 

WINGA (Phare D. 3) feu fixe visible du N. 38° 30' 0. au S. !\0° 0. 
par le N. à 15 milles : sert pour atterrir sur le chena! de Golhem- 
bourg. Les feux Mddingen sont à 22 milles S. 26° 30' E. ; le feu 
Oollant de Trindelen, à 17 milles S. 40° 0. Près de Wingaêsoni les 
pilotes de Golhembourg. Lat. 57° 38' 36" N. Long* 9° 16' 20" E. 

(Phare D. 3) sur l'Ile Winga, à 120" N. 25° E. et S. 25 e 0* 

du précédent. Le feu est fixe, varié par des éclats de 90" d'inter- 
valle el visible à 15 milles. 

BUSKAK (Fanal G.) fixé blanc et rouge, allumé du 15 août au 
i5 avril. Il est blanc du côté du large; rouge lorsqu'on l'approche, 
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pour éviter la confusion avec les feux de Winga et Bolto. flest 
élevé de 25 m et visible à 10 milles. 
Lat. 57° 38' 15" N. Long. 9° 20 36" E. 

BOTTÔ (Fanal C) feu /toi sur l'Ilot, allumé comme le précédent 
et servant au même usage; on le laisse à tribord en entrant dans 
le chenal. Sa portée est de 40 milles. 

Lat. 57°39' 0" N. Long. 9° 23' 9" E. 

NIDIJNGEN (Phare D. 3). Cet îlot est un des points les plus impor- 
tants du Cattégat. Il a deux feux fixes, dont la portée est de 12 milles, 
étant élevés de 20 ,u . Les deux tours sont à 30 mètres E-. 37° K. 
et 0. 37° S. de dislance. Cet îlot est encore fourni d'une forte cloche 
qu'on sonne dans les brouillards. 

Lat. 57° 18' 12" N. Long. 9° 34' 15" E. 

MORUP-TANGE (Phare D. 2) feu fixe élevé de 29 m 2 sur la côte de 
Halland, et visible à 16 milles, par 56° 55' 20" N. et 10° 1' Zi6'E. 
Ce feu sert à faire éviter le petit Middelgruml et les bancs qui sont 
à son côté E. 

KULLEN (Phare C.) feu tournant élevé de 90°7|0 et visible à 
22 milles. La révolution entière de l'appareil se fait en 8', produi- 
sant & éclats de 30" qui sont succédés d'éclipsés de M 30". Il fait 
reconnaître l'entrée du Sund. Lat. 56° 18' 12" N. long. 10' 7 0" E. 

MASESKAR (Phare D. 2) à la slation des pilotes de Kârrinqô, 
Feu fixe rouge sur cet écueil; la tour est en fer. 

HELSINGBORG (Fanal C.) feu fixe sur la jetée N. Un pavillon 
rouge est hissé au mùle S. quand on ne peut entrer. La portée du 
feu est de 6 milles. 

Lat. 56° 3' 0"N. Long. 10° 21' 26" E. 

ROA, feu fixe de pêcheurs, élevé de 8 m 4 (55° 59' 38" N. et 
10° 24'15"E.). 

LANDSKRONA. 2 feux fixes, sur les quais, à 175 m N. 85° 0. et 
S. 85° E. l'un de l'autre; leur alignement conduit dans le port, et, 
vus d'une certaine distance, ils ne forment qu'un seul feu. 

Lat. 55° 52' 0" N. Long. 10° 29' 26" E. ' 

MALMÔ (Phare C.) feu fixe sur la jetée 0., dont le sommet a 
1^85 ; on le laisse à tribord en entrant ; la tour est rouge ; ce feu 
se voit à 8 milles. On y a des pilotes. 

Lat. 55° 36' UQ " N. Long. 10° AO' 36" E. 

FALSTERBÔ (Ph. D. 2) feu fixe élevé de 22 ro 56, se voit h 13 milles. 
N'est allumé que du l* r août au 15 mai. (55° 23' 40" N. et 10° 27' 6" Ê.) 
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U faut éviter d'approcher de Falslerbô et ranger de préférence 
les falaises fort saines de Stevens Klint. 

(Flottante) mouillé par 9 mètres d'eau à l'extrémité Sud 

do récif de Falsterbô. Le bâtiment est rouge avec les lettres F. S. 
sur ses côtés ; ses deux mâts portent chacun un feu fixe visible à 
6 milles. Le jour, chaque mât porte une boule rouge, et on tinte 
une cloche dans les temps de brume. On y trouve des pilotes. 
(Ce bateau-feu sera remplacé par des appareils plus puissants.) 

TRELLEBORG. Feux fixes à 350 m l'un de l'autre, sur les deux 
bouts du môle qui est au milieu du port ; il faut les tenir l'un par 
l'autre N. 50° E. pour y entrer. 

Lat. 55° 22' 30" N. Long. 10° 49' 9" E. 



I MER BALTIQUE 

i 

SUÈDE COTE SUD 

YSTAD (Fanaux D. 4). Deux feux à 435" N. 19° 30' E. l'un de 
l'autre; celui de l'intérieur est fixe, élevé de 15 m 60 et se voit de 
10 à 12 milles sur l'horizon O. 8° 20' N. et E. 36° 40' N. par le S. 
L'extérieur est sur la jetée 0.; son feu fixe n'a que 6 m 6 de hau- 
teur. Pour le distinguer des feux de la ville, on l'a rendu rouge. 
Portée 4 milles. 

En entrant, on doit ranger ce dernier feu très-près à bâbord. 
Sa tour est blanche, tandis que le grand fanal a les y rouges et le 
sommet blanc. Lat. 55° 25' 40" N. Long. 11° 29' 40 // E. 

Un feu fixe vert, de 2 à 3 milles de portée, sur le môle de TE. 

SANDHAMMAREN (Phares D. 2). Deux feux fixes à éclats, sur 
des tours en fer gisant N. 36° 0. et S. 36° E. (Var. 13° 55' 0.) à 
225° l'une de l'autre. Les lumières sout élevées de 31 m 6 et vi- 
sibles à 16 milles. Lat. 55° 23' K Long. 11° 51' 24" E. 

UTKLIPPOR (Phare C.) feu tournant sur les rochers de ce nom 
au S. de Carlskrona. Le feu, élevé de 15 m au-dessus de la mer, 
produit en 6' trois éclats et trçis éclipses visibles à 12 milles. 

Lat 55° 57' N. Long. 13° 22' 56" E. 

Ce phare est muni d'une forte cloche de brouillards. 

OLAND (Phare D.2) sur la p ,e S. par 56° 11' 50" N. et 14*4'6"E.; 
excellente reconnaissance quand on vient du S.; tour blanche 
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et feu fixe à fti- 3 au-dessus de la ruer, visible a 1S milles. Ce feu 

sera modifié dans quelque temps. 

BIORM1 ABBES (Phare D. 3) sur la p" N. de Me iïOland, par 
57* 22' 10" S. et ià* ûô' 6 E. Sur un roclier appelé Aselholmen 
(ou Biomhabben ou Storgrundet) détaché de l'île d'Oland. Le feu 
est /tjre, élevé de 35*6 et visible à 16 milles, de TE. 33° S. à TO* 
10° S M par le iï. Une roche n ayant que 6" d'eau reste au N. 
26° 30' E. du phare, à U milles de distance. 

GRIMSKiER (Fanal D. 4) feu de port fixe près de JTaJi*tr,de 
10 milles de portée, allumé du 15 septembre au 15 avril, à moins 
que les glaces n'interrompent la navigation. On j trouve des 
pilotes. Lat. 56° 3V 15" N. Long. IV 2 56 E. 

Un amer rouge de 18 3 est sur le récif; il est surmonté tfun 
tonneau blanc et d'un bras indicateur du canal de h almar. 

Enfin un second amer, Prastô, sert au même usage. 

UTHOLM (Fanal C.) près Westergarns, près la côte ouest de 
l'île Gottland. Le feu est fixe et visible de 10 milles. 

Lat. 57° 26' 30" N. Long. 15° kT 11 E. , 

WESTERGARSS. Deux feux fixes sont dans le port, tenus l'un 
par l'autre, ils indiquent la passe. 

I10BORG, de Gottland (Phare G) sur la p (< S. (Ref*l]iâen)t par 
56° 56' 36" !¥• et 15° û8'10"E. La tour a 17" de hauteur; le feu 
est tournant et fait une révolution complète en 8', pendant les- 
quels a éclats égaux, de 30 \ alternent avec des éclipses de 1' 30" 
environ. Elevé de 67 m , il est visible à 16 milles» 

Ce feu est visible dans toutes les directions de TE. 31° N. au 
N. 9° 0. 4 par le S. 

BOÎIOHOLM (en construction) feu fixe sur le cap Kraktkiden* 

GESTERGAUN (Phare D< 3) sur l'Ilot de ce nom, sous la côte E* 
de Gottland. Ce feu est sur le sommet de l'îlot; fixe, élevé de 
81" sur la mér et visible sur tout l'horteon à 16 milles. (67° 26' 
30" N. et 16° 39' 36" E.) 

FARO, de Gottland (Phare C.) fbu tournant, pour empêcher toute 
confusion avec celui û'CEstergam, quand on vient du N* ou 
de TE. Il est sur la p le N. E. de Tlle Faro, nommée Holmudden; 
son élévation est de 30 m et sa portée 16 milles, sur Thorizon coin* 
pris entre le N. 57° 0. et le S. 3V O. par TE. Quatre grands éclats 
de près de 30" chacun, avec des éclipses de M 30" entre eux, 
prennent 8' pour la révolution entière de l'appareil. 

Lat» 57° 57' 25" N. Long* 17° 2' 56" E. 

En cherchant à pénétrer dans te ForoSund par le W« on doit 
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maintenir le phare au N. 15 Q E.; cette route pare tou9 les dan- 
gers du S. jusqu'à ce qu'on soit à l'ouvert du Sund. 

HÀRADSKÀR (Phare D. 1) fixe à éclats chaque 90 secondes 
sur l'extrémité S. O. de la roche, il montre un éclat très-vif 7 se- 
condes, obscurité 19 secondes, lumière fixe 45 secondes, puis 
obscurité, éclat, etc.; il est élevé de 35" 6, sur une tour rouge, 
et visible sur tout l'horizon, à 17 milles. 

Lat. 58* 8' 50" N. long, 14 9 39 / 36" E. 

GOTTSKA (Phares D. 3) sur la p te N. de l'Ile, à 235 œ N. 17*0. et 
S. 17° E. l'un de l'autre; ils sont fixes et visibles & 16 milles. En 
les tenant au S. 17 P E., on passe à 1 mille dans l'O. de l'ext. S.O. 
des roches Kopparsiernarne. 

Lat. 58° 23' 15'' N. Long. 16° 52' 36" E. 

LANDSORT (Phare C.) par 58° 44' 28" N. et 15° 32' 16" E. , sur la 
p 1 ' S. de rilot Oja, point de reconnaissance très-important en 
venant du S. Son feu est tournant; pendant une révolution de 6', 
il produit trois éclats égaux de 30", éclipses 1' 30". Son altitude 
est de 43 m 56 et sa portée de 18 milles. On y trouve des pilotes 
pour Stockholm. On peut en approcher quand on le relève entre le 
N. 39' E. et leN. 32° 0. 

OiRÔN-SK/EU (Phare D. 3) à feu fixe sur la roche de ce nom ; tour 
octogone blanche, élevée de 34 m 8 et visible à 16 milles. 

Lat. 69* 17' 3" N. et long. 16* 42' 30" E. 

KORZÔ (Phare C.) feu tournant h 2 milles !*0. 4*N. de Grjn- 
Skœr; la lumière un peu jaune change toutes les 4', éclats 30", 
éclipses 1' 30". Son élévation est de 45*8 au dessus de la mer, et 
sa portée 17 milles. 

LaL 59° 17' 10" N. Long. 16° 37' 64" E. 

On allume un feu fixe près la douane, quand un navire se 
présente à la passe le soir. 

Nota. Les deux phares précédents servent à la navigation de 
Stockholm par le chenal dangereux de Sandhamn, ainsi que pour 
le Alands-Qmrhen, en venant du sud. 

SODERARM (Phare C.) à feu tournant par 59° 45' 22" N. et 17" 
4 80° E., sur les écucils Tolshœr. Le feu est élevé de 30*28 et 
visible à 14 milles. C'est un guide excellent pour entrer dans la 
mer iVAland. La révolution de l'appareil se fait en 6', avec 
3 éclats et 3 éclipses, qui éclairent l'horizon entre l'O. et le S. 
12°0. par le N., l'E et le S. On y trouve des pilotes. 

NASKUBBEN (Phare C.) à feu fixe sur une roche, près la p ,f 
Simpnœ* et k i mille S. 8° O. de son amer. Ce feu est élevé de 
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6" 5 au-dessus de la mer et visible à 9 milles du N. &' 0, an S. 
5° E. par l'E. Excepté dans le N. vers la mer d'Aland, où il est 
masqué par le signal de Simpnœs. , «. . 

Lat. 59° 52' 40" N. Long. 16° 45' 6" E. 

GRISSEL-HAMN (fanal C.) fixe sur la plage, allumé lorsque les 
paquebots-poste sont en mer; on le voit de U milles. 

Lat. 60° 5' 30" N. Long. 16° 29' 50" E. 

SVARTKLUB ( Phare C) feu tournant qui montre trois éclate en 
2 minutes. Il est élevé de 2(T 78 et visible de 13 milles. 

Lat. 60° 10' 20" N. Long. 16* 30 / 06" E. 



GOLFE DE BOTHNIE - SUÈDE, COTE EST 

UNDERSTEN (PhareC.) feu fixe sur la roche de ce nom,à l'entrée 
du golfe de Bothnie, dans le détroit à'Aland, par 60° 16' 16" N. 
et 16° 35' 0"E. Le feu est visible sur tout l'horizon, du N.37°0., 
au S. 57° 0. par le N., TE. et le S., à 14 milles de disUnce; étant 
élevé de 24 m . 

> * 

GRUNDKALLE-GRUND (flottant C.) dans le Quarken du Sud. Le 
bateau rouge avec son nom sur ses côtés> a deux mâts portant 
chacun un feu fixe à 12" au-dessus de l'eau et visibles à 10 milles. 
Lat. 60° 30' N. long. 16° 28' E. . -\ • . , ,< 

DJURSÏEN (Phare C.) feu fixe sur la côte O. de nie Graeô; sert 
pour alterrirsur Oregrmid; a 19 m d'élévation et se voit de 12 milles. 

Lat. 60° 21' 50" N. Long. 16° 3' W E. 

OR-SK/ER (Phare C.) feu tournant élevé de 35 m 8 au-dessus de la 
mer et visible à 16 milles. Dans l'espace de 5', il se produit h 
éclipses et U éclats d'une intensité différente. Il éclaire toutl'ho- 
rizon à l'exception du S. 12° E. et le S. 57° E. Bonne remarque 
pour Alands- Quarken. (60" 31' 30" N. et 16° M 56" E,) 

BJORN. 2 iemfixes (D.3)élçvésde 12 m 8 et visibles du S.12°E.à 
TO. 34° 30' S. par le N. à 10 milles, sont installés sur ce rocher. 

Lat. 60° 37° 7" N. Long. 15° 38' 56" E. 

GEFLE. Deux phares servent à la navigation de cette baie. 

1° Eggcgrund (C), feu fixe sur le banc de ce nom,par60 ? 48'22" 
N. et 15° U' 36" E. Il est au S. d'un amer en perches; €e feu a 
16 ! " au-dessus de la mer et se voit à 9 milles. l *•* 

2° Bonam, feu de port fixe (g; près GrabergeUk 6 milles de Gèfle 
et à 7 milles 0. 11° N. du feu VEggeorwd. Son élévation est de 
18* et sa portée de six milles. Sert à reconnaître le mouillage <te 
Graberget. , , . .... 
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' fett^KUKD (flot tant C. 4) /Ire par 60° 58' 5"N. etl6°5' 50"E.; 
■sa portéé est de 10 milles; il est à 2 milles E. 12° N. du récif 
Ostra-Finn-Grund, dont il porte le nom sur ses colés. 

STORJUNGFRUN (Phare) feu fixe (D. 3) élevé de 26 m et vi- 
sible dit N. 11°15' E. au S. 11° 15' E. à il\ milles de distance; 
(61° 9' 26" N. et 15° 0' E.), sur l'île boisée du même nom. Très- 
utile pour atterrir sur Soderhamn. 

- ÀGÔ (Phare C.) feu tournant de 2" en 2' pendant lesquelles on 
voit trois éclats. Il est élevé de 28 ,u 6 et visible à 12 milles entre 
leN. 34° 50' O. et le S. 37° 10' O. par PE. et le N. 

Lat. 61° 33' N. Long. 15° 9' E. Var. 12° 50' N. 0. 

BlUM0|Pltaî$ D. 2) sur la pointe N. E. de Plie, feu fixe élevé 
de 30 mètres et visible à 17 milles; il éclaire tout Piiorizon du 
N. 34* 0. au S. 37° O. par le N., PE. et le S. 

LUi\GÔ (Phare D. 4) sur la p tc sud de Pile ; le feu est fixe h éclats, 
dé ^en 3'. On voit un éclat de 7", précédé et suivi par 20" d'obscu- 
rité; ensuite un feu fixe de 2' 13" de durée. Sa hauteur est de 23™ 
7 et sa portée de 12 milles. 

Laf. 62° 30' 30" N. Long. 15° 45' 51" E. 
" SYDÔST-BROTPEN (flottant C. 3), mouillé à 2 milles % de Pac- 
core Sud de ces bancs. Le feu est fixe et se voit de 10 milles ; le mot 
Sydost-Brotten est écrit sur ses côtés. Le jour un ballon rouge 
percé est hissé au mât de misaine, et par la bruine et un temps 
ûhscar, on tinte une cloche (62° 19' 0" N. et 17° 48' 51" E). 

HOLMÔ-GADD (Phare C.) fixe élevé de 23 m 38 et visible à 12 
milles. Sa tour fait reconnaître l'entrée S. du Veslra-Quarken et 
les récifg de la côte (63° 35' 51" N. et 18° 25' 36" E.}. 

UMÉA (Phare C.) sur la roche Storafjederaygel.m^. E. deHolmô, 
dans k Norra-Quarken, par 63° 48' 25" N. et 18° 39' 36" E. Son feu 
tournant, les éclats de 2' en 2' avec autantd'éclipses intermédiaires, 
il est élevé de 31» et se voit à 14 ou 16 milles du 0. 11° 15' N., 
au S. 11° 15' O. par PE. 

BiURÔ (Phare D. 2) sur cette pointe, feu fixe élevé de 50" 1 et 
visible du N. O. au S. O. par le N. à 18 milles de distance. 

Lat; 64* 29' 2" N. Long. 19° 14' 58" E. 

HAPARANDA (Phare C) fixe sur l'île Malorn, par 65°31' 45" N. 
el 21° 15' 36" E., devant l'entrée de Tornea et de Haparanda. Son 
feu est visible à 10 milles. 

Cet flot est une station de pilotes ; elle a une balise et une tour 
<k *7"de hauteur qui guident sur l'entrée. 

TORNEA près du canal (proposé). 
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RUSSIE 

Les boussoles s'affolent *nr quelle* points du golfe de Finlande. L'anrie delà 
variation y passe de 6* à lo<» 0. Je ne caaruis pas sa Tirutwn annuelle, 

La marine à Yapenr a du adopter ta mêmes siçnanx de unit «pie celle de France 
et d Angleterre. 

Les feux sont allumés U iî juillet jusquauj et depuis le moment ok tUu 

$e débarrassent jusqu'à la fin de nui; à f exception de ceux de Revêt et de l'û. k 
ce p<yrt, qui le sint continuellement, pjree que quelquefois les vents du S. wr- 
viettent <fy arriver dans l'arrière-soiton. Le crépuscule if eu permet de distinguer 
les objets. 

On a mis de* bouées dans les péiies, depuii Cromstadi jusqu'à Hogland, et o» a 
ajouté dei balai* oui bouées près des bancs de sable et des ecueils des golfes k 
Finlande et de Wgi. Dms U partie S. dei bus-fonds* ces balais ont la pointe ét 
leurs verges en haut; et dans la partie S., la pointe en bas. 

Les écueils sont siynaks ainsi qu'il suit : 

/o Va pavillon blan.\ si le passage se trouve du côté y. du pavillon et du haut- 
fond; f° Un pavillon blanc, ayant un car ri rou/je au milieu, si le passage se trou\t 
du côté E.; 3o Vn pari 1 ion rouge avec un carre blmc au mi i>u, si le passage se 
trouve du c't>j 0.; 4° Vn pavillon moitié rouge et blanc, quand la navigation peut 
avoir lieu de tous les côlés. 

Les ecueils sur letqtte!* on n'a pas mis de pavillon sont signalés pur des buliw- 

yola. En commençant par le golfe de Bothnie, on a au N. : 

Des feux sont proposés pour Danti, Gamlen, Bjorneborg, Chrig- 
tinestad, Maakala, Uleaborg. 

NORR-SICER (Phare C. 3) sur l'îlot S, 0. du groupe, élevé de 
32° au-dessus de la mer; il est tournant à éclats variés, précédés de 
courtes éclipses. Sa portée est de 12 railles. A une faible distance 
le feu est visible pendant 15", et au lieu d'éclipsés, on voit des 
éclats alternativement croissants et décroissants. 

Lat. 63° W 8" N. Long. 18° 17' 16 ' E, 

Ce feu est très-utile à la navigation du Quarken, et du portflre»- 
dyesk près de Wasa. On ne doit pas l'approcher à moins dç demi- 
mille. On y trouve des pilotes, 

SKALSKAR (Phare D. 1) feu fixe blanc et rouge, sur ce rocher 
au N. O. d'Aland, il sera visible de l'E. au S. par le N. et l'O. 

Lat. 60° 25' 0" N. Long. 17° 15' 0" E.) Proposé. 

EKKERÔ (Fanal C. 3) fixe sur la partie la plus O. de Me à 6" de 
hauteur; il se voit h 5 milles; sa lumière est plus vive dans te 
S. 76° O. Lat. 60° 13' 0" 11. Long. !7°li' 51" E. 

EN-SKA2R (Phare C. 3) feu fixe sur l'île de ce nom, à quelque* 
milles de l'entrée de Nystad, par 60° A3' 10" Pf. et 18° 41' 21" E. 
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Le feu est élevé de 47" 50 au-dessus de la mer ? il est composé de 
9 lampes à réflecteurs et visible du S. 65° E. au N. 49° E. par PO. 
à la distance de 14 milles. On y trouve des pilotes. 

LAG-30HI (Phare C. 3) feu fixe sur un rocher par 59° 50' 50" N. 
et 17° 35' 26" E., au sud de l'archipel d'A/anrf. Sa portée est do 11 
milles et il est élevé de 34 w . Il éclaire l'horizon compris entre l'E. 
17° S. et le N. 49° E. par le N. et 1U La plus grande clarté est di- 
rigée à PO. pour signaler les dangereux floljan, qui s'étendent h 
5 milles. La tour est rouge, la lanterne jaune. C'est une excel* 
lente balise le jour. A 16 milles 0. 10° S. du phare Lag$k&r 9 est 
le phare suédois de Soderarm. 

ITÔ (Fanal C. 3) feu fixe sur la côté 0. de l'île. Élevé de 40* 
il se voit à 13 milles de l'E. q. S. E. au N. 0. par le S. La tour est 
grise et le fanal est vert. (59° 46' 0" N. et 19° 2' 0" E.) 

GOLFE DE FINLANDE 

HANGÔ (Phare p. 3) h feu fixe varié par des éclats de 2' en 2', il 
est placé sur la pointe S. E. de Pile Hussar située au côté N. du 
golfe de Finlande. La lumière est élevée de 34* et visible de 
15 milles. On y trouve A pilotes. (Ce feu serait tournant d'après de 
nouveaux renseignements.) Lat. 59° 46' 0" M. Long. 20° 36' 59" E. 

RÔN-SKjëH (Phare C. 3) feu fixe sur la petite île Hôn-Skœr, à près 
de 2 milles S. du cap Porkala. La tour est en granit gris et blanche 
dans le haut, le fanal vert; il sa voit à 15 milles, sur l'horizon 
compris entre PE. 2° S. et PO. 43° S. , par le S. 
Lat. 59° 56' 10" N. Long. 22° 4' 19" E. 
SODEft-SKiER (Phare D. 3) à feu fixe, varié par des éclats blancs 
chaque 90". Il est élevé de 37" 7 et visible h 16 milles, entre le 
N. 36° 0. et le N. 36" E. par le S. et PO. (Var. 7° 30' 0. 1862.) 
Lat, 60° 6' 40" N. Long. 23° 5' 22" E. 

KALBADEN-GRUND (flottant C. 4) fixe à la partie S. du banc; 
pendant le jour on hisse un pavillon jaune à croix bleue, et pendant 
le* brouillards on tinte une cloche de 3 en 3 secondes, pendant 
2 minutes, et on laisse entre chaque sonnerie 10 minutes d'inter- 
valle. Lat. 59° 58' 39" N. Long. 23' 16' 20" E. 

ROtiîSKÀII (Fanal C. 3^ sur Pile de ce nom, à 9 milles S. 47° 0. 
de nie Hogland. Son feu tournant, qui est élevé de 22 m 55, est in- 
t$r initient, Péclat a 10" de durée, puis s'éclipse pendant 50". Il 
est visible sur tout Phurïzon h 9 milles. La tour est jaune. 
UUWf 58' S" N. Loug. 24° 20' 41" JE, 
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DOGLAND ;Feux de Pile). Deux phares sont dans la p^^M 
îe phare supérieur (n. 1) à feu fixe, élevé de 117*9et ' visible |g 
milles sur tout l'horizon excepté entre le S. 12* E. et le S- ojPX 

Ut. 60" 5' WT N. Long. 24" 36 W E. " ' l \ 

Le second phare (C. 3), également à feu fixe 9 tsl surText S^f j 
l'île son élévation n'est que de 11*19. Il est visible à 6 milles s» 
l'horizon compris du S. 50* O. au S. 38° E. par PO. le N. et 1% 

(Fanal D. 3 à feu fixe rouge, sur l'extrémité sud dei$$ 

il est élevé de 15- 8 et visible à 8 milles, du N. £. q.E. au N. 0. q.d 
parleS.Lat. 60°0'40'N. Long. 24° 41' 31" E. ~ ,\J 

SOMMARS (Phare C. 3) sur le sommet O. de Plie; feu fixe à 2Sf 
au-dessus de la mer, très-utile lorsqu'on est forcé de louvoyer enJxe 
les lies Hogland et Sommerô; par un temps clair, on ne perd la- 
mais de vue l'une de ces deux lies. Portée 10 milles. 

Lat. 60* 12' 30" N. Long. 25° 17' 30 E. 

TOLBOUKJN (Phare C 3) feu fixe élevé de 28" 82 sur un Ilot, et 
visible à 11 milles sur tout l'horizon, moins le côté de Pile Kotlin* 
Le phare est blanc et sert de remarque pour gagner l'entrée 'ijtè 
Cronstadt. (60°2' 34"N: et 27° it'30"E.) ™ 

LOMX)NSKE-GnUND;flottantC. 3,4) auN.du banc, à 2 milles îau 
S. 16°30'O.du phare de Tolboukin, ayant trois feux fixes.en triangle 
équilatéral, l'un à la tète du mât et les deux autres à chaque bout 
d'une vergue. Le feu supérieur visible sur tout l'horizon à 6 miUes 
et les deux autres à 5 milles. Lat. 60°0'N. Long. 27* 12' 21" E.;, 

FOttT-KR ON SLOTT 2 feux fixes sur la batterie Mcolaev, le fen 
supérieur fixe blanc est élevé de 16 m 6 et se voit à 12 milles; il 
éclaire un angle de 7° 42' entre le N. 69° 9' O. et le N. 76° 51 O.. 
ou entre les balises blanches et rouges de la rade. ' " ' 1 . 

Le feu inférieur fixe rouge est à 183 m du feu supérieur; il est 
élevé de 7*6 et se voit à 6 milles , du N. 27° O. au S. 63° O. La tour 
en fonte, élevée de 4 m 88, est blanche à PO. et jaune foncé à TE. 

L'alignement des feux est le N. 73° O. et le S. 73° E. 7 

KRONSTADT. Feu /ta; (C.) sur le bout delajetéeduportdeguèrre, 
visible à 5 milles 2 du N. au S. O. (59° 58' 58" N. et 27 0 29'21"E.) 

feu fixe (C.) sur l'extrémité N. de la jetée du port de com- 
merce, visible à 5 milles du N. au S. O. par l'E. (59° 59' 3" N. et 
27° 29' 25" E.) 

2 feux fixes (C.) horizontaux à 12™ 8 sur le pont, devant 

l'entrée du port de guerre ; leur alignement donne la direction 
de l'entrée; ils se voient à 4 railles 4. "\ " ;: ;' ! 

2 feux fixes (C. 4), de 5 milles de portée, sur le bout des 

» . • » ■ ■ * * * 
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violes E. et 0. du port marchand. On les voit de 1E. au N.O. par 
le S.; la passe est entre eux. (59*59' 0"N. et 27° 26' 28" E.) 

TRÊDRIKSÏADT (feu fixe D. Zi) sur le bastion sud du poi t mili- 
taire; il est élevé de ll m 8 sur une tour en fer de 0 ,u G et visible à 
^milles du N. 30° O. au N. 60° E. par l'O. La lumière est bleue du 
tf. 30° 0. au S. 60° 0. LaL 59°58'1lV / N. Long. 27° 28' 21" E. 

YELAGINSK (flottant C. 3) fixe, visible sur tout l'horizon à 
7,6 milles. Il marque lechenal N. de nie Yelaginsh. 
°M. 59* 58' 20" N. Long. 27° 51' 22" E. 

NEVA (Feu flottant C.3) unique, par 59° 55' 17" N. et 27° 48' 50" E. 
à 288" de l'entrée de la Neva. Il est fixe élevé de ll m 8 et se voit 
sur tout Thorizon à 7 milles de distance. 

PETEKHOF (2 Fanaux) à feux fixes sur deux colonnes à l'ext. 
de la jetée, élevées de 13 m 6 et visibles à G milles. Ils sont blanc et 
rouge. Lat. 59° 53' 45" N. Long. 27° 34' E. 

ORAN1ENBAUM (Fanal C. 4) feu fixe. Au côté N. 0. de la jetée 
E., portée de 7 > 6 milles. On y frappe une cloche de brouillards 
pendantles miuvais temps. Lat. 59° 55' 54" N. Long. 27° 25' Zi5"E. 

SESK/ER (Phare D. 2) sur l'extrémité N.O. de l'île; le feu est fixe, 
varié par des éclats de 30" en 30"; il est élevé de 29 m 3 au-dessus du 
niveau de la mer et visible à 1 6 railles entre le S. 15° 0. et le N. 30° E. 

JLat. 60° 2' 8" N. Long. 26° 1' E. 

KAUVA (Phare C. 3) sur la rive gauche de l'embouchure de la ri- 
vière, feu fixe élevé de 19 m au-dessus de la mer et visible à 9 mil- 
les, de TO. 6° S. au N. 18° 0. par TO. Sa tour est grise. 

Lat. 59° 28' 8" N. Long. 25 # ûl'45" E. 

KALK-GROÛND (flottant C U.) fixe mouillé auprès de Taccore S. 
du banc. C'est un bateau a trois mâts, un ballon à raies verticales 
blanches et rouges à chaque mât. Dans le jour on hisse un pavil- 
lon jaune à croix verticale bleue au grand mât, et on tinte une 
cloche pendant la brume. , 

EiKHOJLM (Phare C. 3) sur la p te N. de l'île, feu fixe dans la baie de 
Monwick, servant à la navigation des baies de Paponwick, Casper- 
trîcfc et iïonwick; cette dernière a un bon mouillage abrité. Son 
élévation est de 27 m au-dessus du niveau de la mer. On l'aper- 
Çôit à f 1 milles sur tout l'horizon, de l'O. 18° S. à l'E. 14° S. par 
i;o. le j\, et, l'E. Lat. 59° 41' 6" N. Long. 23° 27' 20" E. 

KÔKSÏŒR (Phare D. 2) feu fixe à 30 m h au-dessus de l'eau. On l'a- 
perçoit à 20 milles sur tout l'horizon. La partie inférieure est peinte 
en rouge; la lanterne est verte. ïl fait parer le Devil-Ey qui gît à 
^MeîT^'danrPO: 50* S. Lat. 59* 41' 45" N. Long. 22° il' 21" E. 
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REVEL-STEÏN (Flottant C. 3) bateau à 3 mâts mouillé par €A*6 
atj nord do banc Revel-Stein, il porte un feu ûxe à la tète des mâts 
dt misaine et d'artimon; pendant le jour, on arbore au grand nia 1 
Un pavillon jaune à croix bleue; on sonne une cloche pendant la 
brum«. Lat. 59° 43' 20" N. Long. 22° 24' E. 

REV EL (Phare C 3) près des casernes du mont Lak$berg,ki mille 
de Revel et à /feu /ire. Il est placé de telle manière qu'on ne voit le 
feu que lorsqu'on arrive contre les récifs auA. de file Wulr elau 
J>aft~fands couvert de 6 mètres d'eau à TE. de Xarghen. Ce phare 
a 54*; on l'aperçoit à 15 milles. La tour est blanche. 

Lat. 50" 26' 19" N. Long. 22' 27' 30" E. 

On a monté une tourelle sur la toiture de ce phare, à bandes 
blanches, noires et rouges pour le mieux reconnaître, 

( PhareC. 3) nomméphare Sud de Cathérinendal, installé §ur 

1* mont ht*kberg, à f 066" 1 S. 19°E. du précédent, par 59°25'47"N 
et 22 # 28' 0'' E. Le feu est fixe et à 81-4 au-dessus de la nier, li 
amure rentrée de la rade entre le nouveau banc et le ReveUtân. 
Il *e voit h 19 milles. La tour, de 37*53, est à bandes blanches, 
rouges et jaunes. 

REVEL, fanaux du port militaire. 1° A l'extrémité E. du brise- 
lame au N. de la passe de l'E. visible du S, 58* O. au S. 77° e. ™ 
le N. 2" La partie S. est éclairée par un feu rouge visible vers ren- 
trée, du N. 8:>* O. au S. i0° E. par le N, 3* La passe de l'o. a deux 
feux, le premier à TE. du brise-lame au N. de la passe, visible du 
S. 29" O. au N. 74" E. par le N, Le second à la partie S. do la passe 
est ronge et visible vers feutrée, du S. 18° O au N. 63° E. par leN. 
Oes feux éclairent les extrémités E. et O. de la jetée N.; leur por- 
tée est de 3 milles. On laisse les feux blancs au -N. et les feux rou- 
ges au S. en entrant dans le port. 

N A ROUEN (Phare c. 3) sur l'extrémité N. de l'île; c'est un feu 
tournant de minute en minute, élevé de 3S a, 3Q et visible à 13 nul- 
les Il guide pour aller mouiller htfarghen (Nargo) et h Revel 

Lat. 59° 36 l 22" N. Long, 22° 13' 55" E, 

SUROP (Phare C. 3 sur le cap) par 59° 28' N. et 22° 2' E; feu fat 
de 41 m 45 d'élévation. On l'aperçoit a 13 milles; il éclaire l'horizon 
depuis l'0. 22° 30' S. jusqu'à FE. 5" N. par le N. La tour est blanche. 

(Fanal D. 4) sur l'extrémité E. du cap au N. 66° 14' & du 

phare sup r , feu fixe élevé de 14 ni 5 et visible à 8 milles. Relevé 
au S. 6Ç° 14' O. par le feu snp r , il guide au milieu de la passe du 
Sud entre le banc Nargo et le Middelgrund. 

PAKÇR-ORT (Ph. C. 3) feu /fo*par 59° 23' I9"N. et H* hl'Mfr' ç. 
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au soromêl An Càp; il a 47 m 55 d'élévation et éclaire l'horizon de- 
puis l'E. i 0° N . jusqu'au S . 15° 0. par le N . On le découvre à i 4 m illes. 

ODfcNZHOLM (Ph. C. 3) . L'Ilot Odenzholm est à 27 milles N. 56°E. 
de la p ,e Simpenas (cap N. de nie Dagô); le feu /Lre est sur la p u 
N. O. à 31 m au-dessus de la mer, sur une tour de 24 m 7 et à 19 mil* 
les O. q. S.O. de Paker-ort. il éclaire tout l'horizon à 14 milles de 
distance. 59* 18' 27" N* et 21° 2' 46" E* 

W0RM8Û (Phâre D. 3) sur l'extrémité N. O. de l'Ile; feu fixe 
blanc et rouge, il parait blanc du N. 45° E. au N. 28° 0. par le N M 
et rouge du N. 28° O. au S. 4°E. par l'O. Il est élevé de 20*4 et vi- 
sible à 14 milles. Lat. 59°1'45"N. Long. 20 w 48' 9"E. 

BANC NEKM ANS (feu /tee)surla partie Nord du Banc. (Proposé). 

DAGER-ORT (Phare D. 1) sur la partie lapins élevée de Tito 
Dago, à 6 milles Ë. du cap Dager-Ort; feu fixe varié par des 
édàtô chaque minute; il est visible à 21 milles du N. 35° E au 5. 
46° O. par le N. et l'O.; il est à 99 mètres au-dessus de la mer, sur 
une tour blanche de 34 m qu'on aperçoit de 28 milles. 

Lat. 58° 30" N, Long. 19° 52' E. 

C. R1STNA, sur le cap extrémité 0. de Dager-Ort; fou fixe 
rouge. (Proposé.) 

FILS AN DS (Phare C. 3) sur la pointe 0» de l'Ile de 5 milles % de 
rtle Osel; le feu est fixe s élevé de 39«" et visible à 13 milles, du 
N. 12° O. au S. 12° E, par l'O. Les bancs Filsands avec O m 5 d'eau 
sont à 6 milles dans l'O. 10° S. du feu. 

LaL 68° 23' 2" N . Long* 19° 29' 47" E. 

KARAL, fêu rouge (D. 1), à 6 milles au S. du précéd, (Proposé,) 

SWALFER-ORT (Phàre C. 3) tournant de 90" en 90" sur la p*S. 
de l'Ile cVOsel par 57° 54' 37" N. et 19° 44' 46"Ë. Élevé de38", ce feu 
éclaire l'horizon depuis l'O. 24° N. par le S. jusqu'au N. 40° E. 
et se voit à 12 milles» Le banc de Saint-Michel est h 15 milles S. 
44*0. du phai*e, et IvDvalgrund à 8 milles S. 16° O. 

YVERDER (Phare D. 3) feu fixe blanc et rouge sur cette lie. H 
paratt blanc ertlre le S, 16° E. et le S. 18° 0. dans le canal Sain 
du milieu des bancs , et rouge entre le S* 18° 0. et le N. 42° O. sur 
les bancs de l'Ile Moon* et aussi dans la partie S. du MoonsuncL 

Ut. 58° 33' 68" N. Long. 21° H' 11" E. 

KENO (Phare D. 3) sur l'extrémité S. de l'Ile par 58° 5' 60" N. et 
2i B 37' 20" E. Le feu est tournant de 30" en 30" et d'une portée de 
11 milles. Il guide pour aller à Pemov, mais il faut en passer à 
5 milles S. pour éviter le banc. 

PERNOV, deux feux de port (C) fixes au S* de la passe, à 122" 
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S. 50* <X et X, 50* E. Vnu de Paulre et Tisibles du S. 50* 0. au I 
S* IT E. par Je 5. <5S r 23* 0 X. et 22* 10'21"E.). 

RIGA v Phares} 2 feux dan? !a m me tour sur la digue de Forf- 
bomeL Le snp* V IV 2 . fis* à ccïcSs de 30 ' en 30'' est élevé de 31"4 
et risîble à 16 milles» du S. 40' O. au S. 49* E. par PO. le N. et 1E. 
Il signale la rivière et ses ëcJats le distinguent des feux de la côte. 
l.e feu inférieur, à 25 mètres plus bas, est fixe ronge et éclaire du 
X .V* E. à PO. 9* N. par le N.: U signale le meilleur endroit pour 
mouiller en rade par il et 16" de fond; les pilotes stationnent auprès 
du phare- v v« S* 45 O. 1864V 

UL 5r 5 28 " X. Long. 21' il 9 E. 

frmrrf vO.Aisurla digue de Jfajfftiuko/ii 9 côté E.,auK.19' 

30 E. du grand feu; il éclaire du S. 53* E., au N. 62° E. par PO. ci 
le N. à 5 milles 8 de dislance: il est dans l'alignement des deux ba- j 
lises de Magnusholm et de la bouée à cloche delà barre extérieure. 

LaL 57* 3 58 N. Long. 21° 40 50 E. 

Ul Nô (Phare G. 3' feu /wv sur la hauteur S.E. de Rûno; on ne 
doit jamais rapprocher à moins de 4 milles. Ce phare est rouge; sa 
hauteur est de GO* 8 et sa portée 16 milles, visible sur tout l'hori- 
zon, Lal. 57° 48 10 X, Long. 20* 55 23 E. | 

IKWIES-X ES ^Ph. c 3 . Il v a deux tours à feu sur cette pointe, 
S. 6" O. et N. 6° E. à 97"; celle du S. blanche, celle du N. blanche , 
en bas, rouge en haut; elles sont peu élevées; quand on les voit 
Fune par l'autre daus le X. 15° E., on est dans l'alignement du 
récif dont Pext. avance à 3 milles. Le plus X. est élevé de 15 m 9 
au-dessus de la mer et se voit à 8 milles. Le plus S., é!evé de 26™ 2, 
est visible à 10 milles. Il est par 57° 45' 35 N. et 20° 17' 5"E. Ils 
éclairent tout l'horizon, excepté entre PO. 21° S. et le S. 

Feu flottant (G3) dans l'alignement des deux précédents.Le 

bateau a trois mâts et porte feu tournant au grand mal au-dessous 
d'une boule rouge. Un pavillon jaune à croix bleue est hissé pen- 
dant le jour. Avec du brouillard on sonne un gong de 5' en 5'. 

LYSER-ORT (PhareD. 2) feu fixe élevé de38 m 6, par 57 e 34' 10'N. 
et 19° 23' 40" E. 11 est visible du X. 67° E. au S. 20° O. par le N. à 
13 milles. Il fait connaître l'entrée du golfe de Riga et parer les 
bancs du large. 

LIBAU. Deux feux sont en construction. 
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PRUSSE 

p 

La variation était de lîo à 18« N.O. en 1862. Le pied (du Rhin) sa 0» 31*. 
La brasse = i™ 883. 

■ 

Il a été ordonné que les navires adoptent les signaux anglais. 

MEMEL (Phare) à feu fixe; il est entretenu toute Tannée, moins 
les mois de juin et de juillet; on le laisse à bâbord en entrant dans 
le Curische-Haff. Il a 39 m d'élévation et se voit à 20 milles. 

Lat. 55° 43' 40" N. Long. 18° 46' 0 m E. 

Trois remarques sont entre la ville et le phare; on les amène en 
ligne avec la bouée noire extérieure, qu'on peut passer de l'un ou 
de l'autre côté; puis donner entre deux autres bouées et continuer 
en tenant les remarques de terre en ligne, jusqu'au mouillage, 
qu'on trouve après avoir dépassé le fanal. 

BRUSTEn-OÏ\T (Phare D. 2) feu tournant à courtes éclipses de 4' 
en 4', sur le cap par 54° 57' 45" N. et 17° 39' 0" E. La portée est de 
20 milles, mais à 8 milles on continue de voir un feu fixe dans les 
intervalles. La lumière est à 59 m au-dessus de la mer, sur une tour 
rouge de 25". 

PILLAU (Phare) feu fixe que l'on voit lorsqu'on perd celui à'IIela 
de vue. Il est à 20 milles S. du feu de Brunstcr-ort, par 54°38'20"N. 
et 17° 33' 46" E.; élevé de 28" sur une tour de 27™ et visible 
à 20 milles du N. 10 E. au S. 40° 0. par l'O. Est allumé du 1 er août 
au 15 mai. 

Trois grandes balises sont en ligne du phare, pour conduire dans 
la passe; le premier objet qu'on remarque du large est une tour de 
36* au-dessus de la mer, près de Alt-Pillau, qui se montre à 8 
miltes comme un navire à trois mats. 

DANTZIG (Fanaux), le premier sur la tour Neufahrwasscr, à la 
p" 0. de la nouvelle entrée de la Vistule, est fixe dans une tour de 
M"; il est visible de 14 milles de l'O. 12° S. au S. 57° E. par le N. 

Lat. 54°24 / 20"N. et long. 16° 19' 46" E. 

Le second fanal est à l'ext. du môle E. et sert principalement 
comme feu de port; c'est un feu fixe rouge visible à 5 milles de 
TO. 33° S. au S. 57° E. par le N. et l'E. 

HELA (Phare) à 800 m N. 38° E. de la pointe. Ce feu a 37" d'élé- 
vation; il est tournant, avec des éclats et des éclipses de 30" en 30" 
visibles à 16 milles. (54° 36' 4" N. et 16° 29' 6" E.). 

IUXHÔFT (Fanal) feu fixe élevé de 68*75 au-dessus de 

s 
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la mer (5ft - 50' 6" N. et 16° 0' 6" E.); il se voit à 23 milles, dn 
S. 52° Ys.&VO. 9 w N.par le N. 

JERSMOFl' (Phare) feu tournant de T en 2', par 5JT32' 40" N. et 
14" 13' 10" E.. à l'cxt. E. de la roche Robert Hooft : la rotation totale 
étant de 0', les trois éclats sont de 70" et les éclipses sont de 5G": 
ce qui le dislingue des feux fixes de Rixhoft et dWrcona. et du 
feu tournant do llela. Le sol est élevé de 2i m et l'édifice de 27 m ; 
le feu se voit à 18 milles entre TE. 35° N. et le S. 53° 0 M en pas- 
sant par le N.; du coté de Stolpmunde, le feu est caché parles 
dunes du kc ViciUig. Le banc Stolpe reste à 22 milles dans le .N. 
de ce feu. 

SYVI.NEMUNDE (Fanal) feu fixe ronge par 53° 65' 58" .N. et 11 
50' 36" E. h fext. de la jetée E. Il est élevé de ll m 8 au-dessosde 
la mer et visible à 10 milles, de l'E. 13° i\. à FO. 13° S. parle*. 

— — (Phare D. I) au côté E. du port à 1 mille % au S. 14°E.dë 
l'extrémité du môle; feu fixe, élevé de 64 ra 3 et' visible de 20 à 
22 mille», Lat. 60" 54' 59" N. Long. 11" 57' 29" O. 

Relevez le phare au S. 25° E. .pour aller sur la bouée noire et 
blanche extérieure; amenez les balises du môle de TE. et celle de 
la plage l'une par l'autre au S. 36° E., vous donnez dans le port 
jusqu'à la deuxième jetée du môle E. à 4 encâblures, en dedans du 
phare, et i\ nencàblure du môle, où se trouve le pilote ; s'il fait 
mauvais, on fait gouverner avec un pavillon rouge. 

GMtiFSWALM) (Phare) à feu tournant de l'30", successive- 
mont rouge et blanc, en des temps égaux. Son élévation est de 
46* 20 et sa portée de 17 milles. 

Lat. 64" 15' 30" N. Long. 11° 35' 40" E. 

ARGON A (Phare) à feu fixe, à la p 1 ' Ni E. de l'île de Rugen 
par 64" 41' 0" Ni et ll w ô' 50" E. Son élévation est de 60 rt au-des- 
sus de la mer, sur une tour blanche de 18 m 8. Ce feu est visible 
h 22 milles S. 45" O. au S. 45° E. par le N. Il y a auprès du phare 
deux balises qui servent h faire éviter la roche qui est à 50Ô* 
dans l'E. 18" 30' N. de la pointe. 

DARSFR-OllT (Phare); deux feux sur la môme tour, un tour- 
nant (L). 2), l'autre fixe: le premier est élevé de 35 m ,ses éclats sont de 
M en M et visibles 4 16 milles entre le S. 19° O. et l'E 19° N. 
par l'O; le second, élevé seulement de 13^ n'est visible qu'à 
12 milles, de l'O. 10° S. à l'O. 26° N. par l'O. 

Lat. 54° 28' 66" N. Long. 10° 10' 51" E. 

Trois yachts gréés, portant chacun deux feux fixes Verticaux, sont 
placés 1° à l'E. du bancPrtx-JMe»; 2° à l'O. du banc Schwarte- 



Digitized by Googl 



MER BALTIQUE — ÉTATS LIBRES 



witzer; 3* p te S. du banc Voitzig; les deux premiers élevés de 
9 mètres se voient de 3 ii U milles ; le troisième de 3 à 6 milles. 
Dans le jour, les bateaux portent un pavillon rouge en tète du 
mât. 

ÉTATS-LIBRES 

WARNEMUNDE (Phare) feu fixe à 440 M S. des jetées, qu'on 
allume du 1 er août au 30 avril. On le voit à 12 milles de TO. 8° S. 
au N. 41° E. par le N.; et lorsqu'on le perd de vue, onMoit cesser 
de gouverner sur la côte. (Var. 17° 30' 0.) 

Lat. 5/i° 10' 30" N. Long. 9° W 16" E. 

TttAVEMLNDE (Phare). La passe est indiquée par deux ran- 
gées de bouées, blanches à droite et noires à gauche en entrant. 
Le feu fixe est élevé de 29 m au-dessus de la mer, se voit à 16 milles. 

Lat. 53° 57' 60" N. Long. 8° 32' 34" E. 

Ce feu n'éclaire que l'angle dans lequel est le chenal ; on le 
perdant de vue, on tombe sous les côtes de Holstein ou de Mec- 
klembourg. Mais il existe une autre lampe, à l'intérieur, pour 
diriger les navires qui descendent la rivière. 

Ce phare a un màt de signaux, pour marquer les variations de 
l'eau dans le port, que les vents font quelquefois passer de 2* 2 
à t\ m 8. La station de pilotes est auprès. 

Quand on veut entrer, la nuit, on hisse un feu visible sur tout 
l'horizon de la terre, auquel on répond par un feu rouge à l'extré» 
mité de la jetée S. En l'absence de ce dernier, le port est imprati- 
cable et il faut mouiller en attendant le jour. 

Feu fixe de 6 milles de portée dans la même tour que le 

précédent. 

Comme il existe une haute falaise sur la côte de Lubeck, près 
Brodslen, il ne convenait pas que le feu fût plus élevé, pour le voir 
par-dessus lorsqu'on s'en est rapproché. 

Il existe àl'O. du village de Meudorf (Holstein), à 12 milles et 
sur la butte Gromnilzerbn'g, une tour ronde de 13 m 5 ; c'est une 
excellente remarque qu'on voit de 20 milles. 



• i 
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DANEMARK 



La variation était de !G« 45' 0. à Copenhague, en 1845. Le mouvement annuel 
de cet angle est de S à G' eu — . Le pieds danois = 0» 3136536; la brasse (faim) 
== 1«883. 

Les feux sont allumés une demi-heure après le coucher du soleil en hiver, et 
une heure en été. Leur portée est pour le temps clair et en supposant l'obser- 
vateur élevé de 3 mètres au-dessus de la mer. 

Les feux flottants sont enlevés en hiver et rétablis aussitôt que les glaces le 
permettent. 



CHIUSTIANSÔE (Phare C. 3) tournant sur une grande tour dans 
laforlerossc a 15 milles E. 22°j\.du feu d'Hammeren (île Bornholm); 
ses éclals ont lieu de 20" en 20 ,/ . Il esl élevé de 28 m 5 et visible à 
1U milles. Lat. 55° 19' 19" N. Long. 12° 51' 15" E. Pour gagner le. 
mouillage, on appelle un pilote en mettant un pavillon au petit 
mât de lmne; si on ne répond pas on ne peut pas entrer. 

HAMMEUEN (Phare C. 3) à feu fixe sur la côte N. au penchant 
du mont Stcilebjerg. Il est élevé de 85" 1 et visible à 14 milles, du 
S. 59° E. ou S. 26° 0. par le N. 

Lat. 55° 17' 25" N. Long. 12° 26' 55" E. 

HÔN1NE (Fanaux C. h) feux fixes; celui de l'Est sur le morne où 
est l'église, on le voit entre le N. 50° O. et le S. 10° E.; celui de 
l'O. éclaire tout l'horizon, il est sur le môle du port, à 306* dans 
l'O. 38° S. du précédent; leur portée est de 8 milles. Il faut les 
tenir l'un par l'autre pour donner dans le port. 

Lat. 55° 5' /i8" N. Long. 12° 21' 51" E. 



G1EDSER (Phare D. 2) feu fixe à la p ,e S. de l'île FaJster; élevé île 
10* on le voit à 13 milles, sur tous les points de l'horizon, excepté 
v*rs l'angle formé par la terre entre le N. et le N. 32° 0. Le 
banc Trindelen lui reste à 3 % milles S, 56" E., n'ayant que 
2™ d'eau. Une bouée rouge est à une encàblure O., 38° S. de ce 
danger, par 6 m 5. Lat. 54° 33' 50" N. Long. 9° 37" 53" E. 

MOÈN (Phare D. h) {eu fixe, sur la côte S. E. de l'Ile par 
54° 56' 50" N. et 10° 12' 36" E. Son élévation esl de 25 w et sa 
portée tlé 12 milles, tant qu'on est au S. et à i'E. de l'entrée du 
Gronsund; mais quand il en reste au N. N. E., il est caché paroles 



ILE BORNHOLM 



SUND 
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RODVIG (Feu tic port c. 4) rouge 5 l'extrémité de la jetée E. du 
port ; il est élevé de 5 m 6 et vfeihie dç 4 à G milles; des bouées 
sont établies pour se louer dans la passe qui fait face au S. O. 

STEVNS (Phare C. 3) feu tournant sur les falaises de Stevns ; 6 
réverbères font un tour en 3', de sorte que dans cet espace de 
temps, une grande lumière paraît et disparaît six fois. Ce feu a 
43° 96 au-dessus de la mer et une portée de 15 milles. 

Lat. 55° 17' 26" N. Long. 10° 7' 18" E. 

KIÔGE (Fanaux C. 4). Deux feux de port fixes, au côté S. du 
port, à 130 m l'un de l'autre, servent à rentrée en les tenant 
en ligne. Leur portée est de 4 milles. 

Lat. 55° 27' 6" N. et long. 9° 51' 23" E. 

DUOGDEN (flottant C) feu fixe d'une portée de 9 milles, entre 
les lies Amag et Saltholm, au S.O. du banc Qvartus. Goélette à 
bord rouge avec croix blanche, mouillée par 8 ,u d'eau au S. 30° 
15' E., 2 % milles du port Dragô; et à TE. 16° 45' S. 1 % mille de 
la bouée balise de Drago. Sa hauteur est de 9 1 " 4 au-dessus de la 
mer. Une cloche est tintée 10' de suite dans les brouillards, avec 
des intervalles de 5'. Un pavillon rouge flotte au grand mât, et on 
y trouve des pilotes. 55« 33' 14" N. et 10° 23' C" E. 

Nombre de perches signalant les dangers sur les côtes danoises 
du Sund, auxquelles on doit veiller avec soin. 

SVELGETS (Feu flottant) à deux feux fixes mouillé à 1443 m au N. 
15° E. de ce banc, pour faciliter la navigation des passes autour 
du Middelgrund et le Drogden; par 55" 39' 30" JX. 10° 21' 36" E. 
Sa portée est de 9 milles. 

COPENHAGUE (Fanal D. 4) feu fixe varié de 3' en 3' par des 
éclats de 15 secondes précédés et suivis par une éclipse de 26". 
La lumière est élevée de 12 ,u 4 et visible à 8 milles, et les éclats à 
11 railles. Lat. 55° 42' 13" N. Long. 10° 16' 42" E. 

VEDBEC, 2 feux fixes; celui de l'Ouest est élevé de 12" 4 et 
placé à 376 m au N. de Vedbec par 55° 51' 2" N. et 10° 14' 21" E. 
Le feu de l'Est, élevé de 9 01 2, est sur le quai de débarquement; 
tous les deux sont visibles de 10 milles. Ils signalent la position 
du télégraphe électrique. 

ELSENEUR (Fanal C. 4) à la tête de la jetée S.; feu fixe vert élevé 
(te5-3et visible à4 milles. Lat. 56° 2' 5" N. Long. 10° 17' 16" E. 
Avec celui de Kronborg, il éclaire tout le Sund. 

On y trouve des vapeurs, et un bâtiment signale le midi moyen 
(te Greenwich par la chute de son ballon. 

KRONBORG (Fanal D. 4) feu fixe et à lampes sur la tour N. E.du 

3. 
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FREDERiCKSORT (Fanaux) à feux fixes dont le plusO. (C. 4) est 
sur le rempart, par 54° 23' 26" N. et 7° 51' 7"E. Son élévation est 
de 10™ et sa portée de 8 milles. Le plus E. est à 30 m en dedans de 
la p ,c des récifs, sur une baiise qui porte le jour trois ballons peints 
en rouge et en blanc, formant un triangle équilatéral ; si des 
obstacles empêchent d'allumer ce feu, une lanterne est placée au- 
dessus du feu de l'O. sur un poteau. Les feux sont à Zi71 œ 0. 7° N. 
et E. 7° S. l'un de l'autre. 

Un phare à feu fixe est en construction sur l'extrémité du récif; 
il remplacera le feu du rempart. 

BULK (Fanal D. 4) feu fixe élevé de 16 m 7, qui indique le port de 
Kiel et l'entrée du canal de Holstein. Il est visible à 12 milles. 

Lat. 54° 2 V 24" N. Long. T 51' 45" E. 

ECKERNFÔRDE (Fanal) feu fixe placé sur la jetée. On doit le re- 
lever N. 50° O. pour mouiller. Lat. 54° 28' 15"N.Long. 7° 29' 55"E. 

SILIMUNDE. Feu fixe rouge (C. 4) sur le môle N, de l'embou^ 
chure du port, élevé de 6 M , il se voit à 6 milles. 

Lat. 54° 40' 10" N. Long. 7° 42' 21" E. 

ALS (Phare D. 4) feu fixe sur la p ,e Kekenœs ou p le S. de File, et 
guidant sur le fiord de Flensbonrg. Sa portée est de 12 milles. 

Lat. 54° 51' 20" N. Long. T 39' 9" E. 

iERÔESKIOBING . Feu fixe (C. 4) de 4 m 9 d'élévation et de 4 milles 
de portée sur le quai des navires. (54° 53' 22" N. et 8° 5' 27" E.) 

SVENBORG 2 feux fixes de 5 " 27 d'élévation et de 4 milles de 
portée sont placés aux cotés N. et S. de l'entrée du port. Le feu du 
S. est allumé toute la nuit, excepté dans le clair de lune, et celui 
du jusqu'à 11 heures 

Feu fixe vert sur l'angle E. N. E. du quai des Vapeurs, al- 
lumé jusqu'à 11\ 

Feu fixe rouge sur l'angle 0, S. 0. à 23 m 5 du précédent. 

Ces deux derniers feux sont allumés lorsqu'on attend le bateau 
à vapeur. 

APENRADE (Fanal C. 4) sur le môle S. du port; feu fixe rouge, 
visible à 3 milles, étant élevé de 5 m . (55° 2' 30" N, et 7° 5' 51" E.) 

N'est allumé que jusqu'à 1", du 15 septembre au 1 er avril. 

MRO. Feu fixe (C. 4) dans le port, sur le môle S. Sa portée est 
de 6 milles. Lat. 55° 15' 42'' N., et lopg. 7° 22' 45" E. 

ASSENS (Fanal G. 4), tour blanche, à 14 m 4 de l'extrémité du 
môle N., son feu fixe est élevé de 6 m au-dessus do la mer,*t visible ù 
filles du S. 30' 0. au N. 7° E. par l'O. 

Lat. 55° 1G' 16" N. long 7° 33' 25" E. 

BAAGÔ.Feu fixe (C.4) surlap^MeWQt.pv SW40"N.et 7° 
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27' 59" E. Sou élévation esl de ll w 8 el sa portée 40 milles sur toul 
l'horizon, a l'exception du S. 0 où il esl caché par la ville de Baagd* 

MtnnELFAUT ;FanalC b\kvtfixc élevé de 6 m 3 et vis. à 2 milles, 
du N. 48" ()., S. 48» E. par le N. (hb° 30' 30" N. et V 23' 5i /y B.) 

FltEDEÎUClA (Fanal) feu fixe rouge de poste sur le môle N., vi- 
sible a 3 milles depuis PE. 7" S. jusqu'à PO. 7° N. par le S. l! 

Ut. 55° 33' 36" N. Long. 7° 25' 32" E. 

HO(; EN SE feu fixe rouge (C. 4) élevé de 6 n 2, visible à 3 milles, 
entre PO 10* S. et le N. 5* O. vers PC 

Lut. 55°34'0" N. Long. 7°44' 53" E. 1 

IIOIlSKNS (Fanaux) au côté S. du port, à 109- l'un de l'autre; 
ils sont fixe» ; celui du N. est élevé de 9 ,B 7, celui du S. de 3 M 4; on 
peut les voir de 6 milles; il faut les tenir Pun par l'autre. 

Ut. 55* 51' 38" N. Long. 7 u 3i'39"£. 

SAMSft (Phare D. 3) sur la p w Vestborg, au S. O. de nie; feu fixe 
varié de 8' en 3' par des éclats. On voit, feu fixe 1' 55", éclat 
très-vif 15", éclipse 25"; il est élevé de 35" 8 et visible de 14 à 
1C milles; a moins de 6 milles les éclipses sont imperceptibles. 

Lat. 55" 46' 14" N. Long. 8° 13' 13' E. 

TIWNft (Ph. I). 4) feu fixe blanc et rouge sur la tour de Péglise 
de Plie Thunô. Étant relevé à PO. 20° S, il paraît rouge ; il est blanc 
sur tout le reste de l'horizon, mais il est caché par la terre entre 
PO. 37° S. et PO. 7° N. par PO. Son élévation est de 30* 45 et sa 
portée de 11 milles. Lat. 55°56'58"N. Long. 8°6'40"E. 

A AMIUtTS (Fanal C. 4) feu fixe sur la pointe extrême du môle S.: 
élevé de 11* 8, on le voit à 6 milles. 

Lat. 56°9'20' N.Long. 7° 53' 21" E. 

Feu fixe rouge d'un mille de portée sur le môle N. 

En les tenant l'un par l'autre ils conduisent au milieu de la passe 
entre les deux tètes des môles. 

GRAND-BELT 

SEIRÔ (Phare C. 3) feu tournant sur lap le N. O. de cette île. Son 
élévation est de 30 w au-dessus de la mer sur une tour de 15 m . Sa 
portée est de 15 milles sur tout l'horizon, et ses éclats de 20" ont 
lieu de 2' en 2' (Vl h ). 

Lat. 55°55'10" N. Long. 8° 45' E. Var. 16° O. en 1864. 

REEFNOES (Phare D. 3) feu fixe sur la p te O de Zélande ; son élé- 
vation est de 23 m et sa portée de 12 milles sur tout Phorizon, ex- 
cepté de PO. 17° S. au N. 42° O. 

Lat. 55° 44' 36" N. Long. 9°32'E. 



Digitized by Google 



CATTÉGAT — DANEMARK. 41 

KALLUNDBOUG (Fanal C. 4) feu fixe & l'extrémité de la langue 
Je Gimlore au S. O. du port. Sa hauteur est de 7 ,u 3 et sa portée 
de 5 milles. On y trouve les pilotes. 

Lat. 55° 41' 10" N. Long. 8° 44' 44'' E. 

HALSKOV (Fanal C. 4) feu fixe près Korsôer, allumé sur les mêmes 
principes que celui de Knuds-Hoved. Placé sur le banc de la lan- 
terne par 55°20 / 15 ,/ N.et 8° 47' 34" E, il a une portée de 10 milles 
sur l'horizon compris entre le N. 49° O. et le S. T O. Pendant 
les brouillards on allume un brasier accessoire pour faire recon- 
naître la position. 

KORSÔER (Fanaux C, -4). Deux tours à feux fixes marquent ren- 
trée de ce port; ils sont allumés comme celui de Knuds-Hoved et 
visibles à 9 milles, du N. 64° O. au S. 26° O. en passant par PO. 

Lat. 55° 20' 11" N. Long. 8° 48' 6" E. 

Dans les nuits obscures on hisse un feu rouge sur la jetée S. et 
un feu blanc sur celle du N. au départ ou à l'arrivée du paquebot. 

SPttOGO (Fanal C. 4) feu à éclipses sur l'îlot de ce nom, visible 
sur tout l'horizon. Ses éclats sont de 15" on 15" et sa portée de 11 
milles. Lat. 55°19'51" N. Long, de 8° 38' 14" E. 

Au S. de l'île, deux balises blanches donnent la direction du 
câble électrique qu'on don éviter d'endommager. 

KNUDS-HOVED (Fanal D. 4) feu fixe à la p ,c E. de Fionie et à 
l'entrée de la baie de Nyborg; allumé comme les autres feux danois 
excepté en juin et juillet, où le service est réglé sur celui des 
postes. Lat. 55° 17' 24" N., et long. 8° 30' 55. E. Ce feu est visible 
sur tout l'horizon et de l'anse de Nyborg jusqu'à l'O., sur une por- 
tée de 10 milles. 

Deux balises blanches sur cette pointe indiquent la direction du 
câble sous-marin du télégraphe électrique. 

SLIPSHAVN (Fanal C. 4). Feu fixe rouge à l'angle N. O. du fort; 
il fait connaître l'étendue de la presqu'île et la distance à laquelle 
il faut l'arrondir pour entrer dans la baie Nyborg; portée 8 nulles. 

Lat. 55° 17' 8" Long. 8 e IV 34" E. 

NYBORG (Fanaux C. 4). Deux feux fixes àl'extrémité de la jetée O. 

22° N. 13° O. et S. 13° E. î'un de l'autre ; ils conduisent dans le 
port. Allumés seulement pour les postes. 

AGEKSÔ (Fanal C. 4). Feu fixe sur une tour ronde et blanche, 
<!ans la pa^sad'Ow, sur la p lc S. de Helholm. Son élévation est 
& te 9 ctsa portée 8 milles (55° 11' 9" et 8° 52 / 20" E). Le jour, un 
hallpn rouge et blanc de 1'" de diamètre est hissé au-dessus de la 
lanterne. En se tenant aligné sur le moulin de la p" Helkolm, on 
assure l'entrée par la p ,e Omo, par le N. . > . / 



Digitized by Google 



42 CATTKGAT — DANEMARK. ' 

VOUDINGBORG (3 Fanaux) 1° fou fixe de port, élevé de 1-8*1 
visible à 4 milles (55" 0' 10' N. et 9° 35' 1" E.); 2° fou fixe élevé 
de 4™ 6, visible à 4 milles; 3° feu fixe de 2 ,a 5 d'élévation et de % 
milles de portée. 

En approchant de Vordingborg, on tient les deux premiers ea 
ligne jusqu'à ce qu'on voie le troisième. Ils sont allumés quand 
les vapeurs sont en mer. 

. GAABENSE.Deux km fixes (C 4) sont allumés lorsqu'on attend le ; 
bateau à vapeur; on les voit à 4 milles (54° 56'30"N. et 9° 32'5i"E.) 

V7ERÔ (Phare C. 4). Feu tournant sur l'îlot de ce nom par bft 
2' 15"N. et 9° M 51" E. Les éclats ont lieu de 15" en 15"; son élér. 
vation est de 5"> et sa portée de 10 milles. a 

LANGELAND. Feu fixe (C. 4) visible à 9 milles, sur la côte E. de 
l'île, au S. 60° E. du château de Tranekjœr, il guide les bateaux a, 
vapeur qui passent dans le Belt. Lat. 54° 59' 0"N. Long. 8° 32' 50"E. 

TA ANS (Fanal C. 4) feu fixe sur la plage au fond du port. Il 
est élevé de 9 m 7 et visible à 9 milles. 
Lat. 5i° 52' 40" N. Long. 8° 41' 30" E. 

(Fanal C. 4) sur l'estacade, près le poste des bateaux de 

passage, à 608 ra 0. 5° S. et E. 5° N. du précédent. Il faut les tenir 
l'un par l'autre, pour se rendre ù la station des pilotes et des bar- 
ques de passage. 



COTE DU JUTLAND. 

SPOTSBJEKG (Fanal C. 4) à éclats chaque 15 secondes, sur k* 
côté N. E. de l'entrée de Ylsefiord ; lat. 55° 58' 35" N. long. 9° 31' 
28" E. Son élévation est de 37 1 " et sa portée de H milles. 

IJESSELÔ (Phare D. 2) feu fixe élevé de 35 m au-dessus de la 
mer et visible à 16 milles. La tour est ronde à bandes horizontales 
rouges et jaunes. Lat. 56° 11' 50" N. Long. 9° 22' 40" E. 

ILE IIYELM (Phare D. 2) fixe k éclats de 4' en 4' sur la partie 
culminante de l'Ile; la lumière se voit pendant 2' 55", éclipse de 
25", éclat 15" ; à moins de 8 milles, une faible lumière sera tou- 
jours visible entre les éclats. La hauteur du feu est de 49 m 6, 
visible de 16 à 19 milles. 

Lat. 56° 8' 1" N. Long. 8° 28' 20" E. 

FORNOES (Phare C. 3) sur la p ,c E. du Jutlnnd. Sa tour carrée et 
blanche est une excellente remarque. Lat. 56° 26' 40" N., et long. 
8° 37' 26" E. Ce phare est à 2 % milles N. 35° E. de l'entrée de 
Grenœ,29 milles S.33°0. du phare (VAnholt, et 29 millesO. il«N. 
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de Pllè Hesselœ* Elevé de 21 m , il se voit à 13 milles lorsqu'on 
a 3™ de hauteur. Il est tournant; sa révolution s'achève en 3', et 
on voit un éclat de 30" en 30", dont la durée est de 6"; ensuite il 
y a éclipse pendant 24". Lorsqu'on est très-rapproché, on voit la 
lomière dans les intervalles. 

ANHOLT (Phare C. 3) sur la p ,c E., feu tournant dont les éclals 
se succèdent de 25" en 25" avec 6" de durée. Il est élevé de 37 m 
et se voit à 14 railles. (56° 44' 14" N. 9° 19' 15" E.) 

(flottant C.) mouillé par 29 m à 1 mille E. 15° N. du banc 

Knobben, lequel s'étend lui-même à 4 milles % E. 15° N. de Hle 
PAnholL Le feu est fixe et élevé de 9 m 4 avec une portée de 10 
milles. Lat. 56° 45' 40" N. Long. 9° 31' 11" E. 

Un fanal particulier est allumé au côté E. de la tour, lorsque le 
feu flottant se trouve déplacé. Il est haut de 18 n, 6 et visible à 
8 milles. 

KOBBEKG-GRUND (flottant C. 4) mouillé par 7 m 3 à l'extrémité 

E. des bancs de Lœsôe et à 700 ,n S. 49° E. de la balise Nyvager. 11 
y a 3 feux, dont un sur chacun de ses mats; ils sont remplacés le 
jour par des ballons. Le corps du navire est ronge avec croix 
blanche portant son nom. Le plus élevé des feux à 12 m 8 et les 
autres 8 m 5 seulement ; ils sont visibles à 11 et 9 milles. 

Lat. 57° 8' 30" N. Long. 9° 0' 30" E. 

HALS (Fanal C. 4) feu fixe à l'extrémité de la jetée N. côté E. 
de l'entrée. Son élévation est 9 m 7 et sa portée 10 milles. 
Lat. 56° 59' 20" N. Long. 7° 58' 20" E. 

LŒSÔ (flottant C. 4) fixe unique mouillé par 21 m d'eau dans le 
canal de Lœssô par 57° 12' 45" N. et 8°21'1"E. Il esta 3 encâ- 
blures E. 5°N. du sommet du banc Dvale, que signale une balise 
surmontée de deux balais. C'est une goélette dont les côtés rouges 
ont une croix blanche. Ce feu se voit à 9 milles sur tout l'horizon. 

Un pavillon à bande bleue verticale est hissé au mât; quand il 
y a des glaces dans le Cattégat et lorsqu'elles empêchent ce feu 
flottant d'être à son poste, un pavillon blanc à bande bleue verti- 
cale est hissé sur les phares de Hirstholm et de Skagen ; son ab- 
sence pour tout autre motif sera signalée par un ballon rouge sur 
ces derniers phares. 

TRINDELEN (flottante. 4) à environ 7 milles N. 21°E. de la pointe 

F. , de Les'ôe. Le bâtiment a 2 mâts et ses côtes rouges avec croix 
blanche. Il est mouillé par 13 m à 5 à 6 encàblures E. 5° S. du banc 
Trindeten. Le feu fixe est élevé de V» 4 et visible à 9 milles. 
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Ut. 57° 25' 35" N. Long. 8° 55" 51' E. En temps de brunie, 
leinte une cloche à bord. . - \ 

FKEDEIUKSIIAVN (Fanaux C !x) sur la jelëe S. Le premier esl 
rouge , élevé de 6* 8 et visible à U milles. Le second est fixe ' 
de 2- 7 d'élévation et visible de l'O. S. au N. 12° E. 
lorsqu'on est très-rapproche de rentrée du port. 

Lat. 57 M 26' 8" N. Long. 8" 12 / 32 E. 

HIRTSHOLM (Pli.C4) feu tournant sur la petite tle <taSb£j 
57° 29' if N. et 8° 17 25' E.; il fait sa révolution en i'30* 
lesquelles la lumière est éclipsée trois fois et produit trois 
qui se voient a 10 milles, étant élevé de 13" 58. Il guide 
canal de Lessoe et prévient de rapproche des bas-fonds. 
Lessôe.) Variation 16° a 1864. 

A ALBEK (Fanaux C. U) feux fixe* sur la plage, à 25 m l'un de Fa* 
tre. Ce sont deux feux de pécheurs, allumés du 1 er septembre au 
1" mai et visibles a 2 milles. Lat. 57° 35' /|5". Long. 8°5'6"E. 

SKAGEN (Ph. D. 1) sur la pointe N. du Julland, à 1570- de Fai>- 
cien phare; c'est un feu fixe qui éclaire de l'O. 28° S., au S. 17*0* 
par le N. où il est très-brillant ; la lumière est plus faible dans la 
baie tfAalbek. Il est élevé de 43 m 7 sur une tour ronde, rouge et 
visible à 17 milles, par 57° UW 9" N. et 8° 16' UT E. (VI h 21-}. 
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COTE DU JUTLAND 

HIRTSHALS (Phare D. 1) feu fixe à éclats de W en W ; dans cet 
intervalle, lumière fixe 2' 55", obscurité 27", éclat très-vif 11", puis 
obscurité, lumière fixe, etc. Le feu est élevé de 57 m 14 et visiWf 
de 19 à 20 milles. Lat. 57° 35' 6" N. Long 7° 36' 19" E. 

IJANSTHOLM (Phare D. 2) feu tournant dont les éclats sont de 
30' en 30", sur la p lc IN. O. du Jutland par 57° 6' 50" N. et 6° 16' 0 
E. Élevé de 66 m , il se voit de 20 milles. 

Les glaces dans le Cattéyal sont signalées par un pavillon tra- 
versé d'une bande bleue verticale, qu'on hisse au phare. 

THISTED (Feu de port C. U) fixe rouge sur un pieu au bout * 
môle Sud ; il se voit à 2 milles de l'O. UT S. au N. 25° fi. par le S. 

Lat. 56° 57' 16" N. Long. 6° 21' UW E. 
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ÂGOER [flottante 4) sur la galiote des pilotes auprès dir mât 
de signaux; le feu est fixe, élevé de 9™ et visible à 10 milles. 
Lat. 56° 45' 0" N. Long. 5° 54' 51" E. 

SYLT (FanauxD. 4) sur l'extrémité de la côte N. de l'île ; feux fixes 
à 2666* E. 7° 45' S. et O. 7° 45' N. l'un de l'autre. Le feu de 10. 
est rouge, élevé de 19 m 4, et se voit à 10 milles ; celui de FE., dont 
la portée est de 12 milles, est élevé de 21 m 9 ; en les tenant dans 
le môme alignement, on passe sur le banc par 4 m 8 d'eau à marée 
basse. Feu de FO., Lat. 55° 3' 30" N. Long. 6° 4' 8" E. 

(Ph. D. 1) feu fixe à éclats de 4' en 4' sur Rode-Klif (falaise 

rouge) dans le village de Kamp. On voit un feu fixe 2' 55 ", éclat 
15", obscurité 25", etc. Il éclaire tout l'horizon, excepté entre 
le N. 5°E. et le N. 39° E., direction du Lister-Dyb y où il montre 
une lumière rouge qui ne s'aperçoit qu'entre les mornes. Le feu 
est élevé de 62 m sur une tour. ronde de 32™ et se voit à 20 milles. 

Lat. 54° 57' 30" N. Long. 6° 1' 0" E. 

DAGEBULL (FeuxC. 4) sur la chaussée; deux feux fixes par 54° 
43' 40" N. et 6° 20' 56" E. guident dans le port en les tenant l'un 
par l'autre. (Var. 17° 8' O.) 

W1CK (Fanaux C. 4) sur la digue du port (île For) ; deux feux 
fixes sur des perches donnant la direction pour entrer. 

Lat. 54° 41' 30" N. Long. 6° 14' U" E. 

AMRUM (Phare) feu tournant dont les éclats sont de 30" en 30". 
Il est élevé de 43 m et visible à 14 milles. 

Lat. 54° 38' 28" et long. 6° 2' 22" E. (l h 23"). 

EYDER {flottante.) à Femb. de la rivière et station de pilotes, 
ancré par 8 m 5; il est élevé de 10 m 36 et se voit de 10 milles; Je 
bordage est rouge avec une bande blanche. On tinte une cloche ou 
Ton tire le canon, suivant les circonstances. 54° 10' 45" N. et 6° 
14' 32" E. Il quitte sa station fin de novembre. 

Deux feux fixes près et à l'O. de Tonningen ; tenus l'un par 

Fautre, ils conduisent à un bateau-phare dans le Porrenslremmen. 

Deux feux fixes près et à l'O. de Kastingsiel, les tenir l'un 

par l'autre jusqu'à deux feux rouges qui conduisent aux feux de la 
digue de Wolleriuicker. 

Deux feux fixes sur la digue de Wollerwicker. 

ALLEMAGNE 

HELIGOLAND (Phare) sur la p ,e la plus élevée de l'île, à 35 
milles N, 58° O. de Cuxhaven; il est fixe, élevé de 67 ,u 2 sur une 
toar ronde blanche de 18" 3 et se voit à 20 milles. 

Lat. 54° 10' 50" N. Long. 5° 32 / 54" E. ' 

4 
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ELflE (Feux de Y). La passe est balisée par des tonnes et de5 ! 
bouées noires cl blanches; les premières au S. et les secondes au 
N. le long du chenal. Les deux extrêmes désignent l'entrée de 
l'Elbe, la tonne rouge étant en dehors des bancs; on les déplace ; 
en hiver et suivant les circonstances des sables. j 

Feu extérieur flottant fixe sur la ligne qui passe parla tonne 

rouge, la remarque Schurhorn et la grande tour Neuwerk; la bouée 
blanche n°l lui restant à TE. Cette galiotte est mouillée par20 B ; le 
jour elle porte un pavillon rouge, et la nuit un fanal à son înàt, à 
ll ,n 55 au-dessus du pont. On déplace la gaîiote en janvier et février. 
En temps de brume on sonne une cloche de 15' en 15' et pendant i' 
de temps; enfin quand on voit des navires disparaître dans les bancs 
de neiges subites, on tire le canon. (LaL54°0'0"N. Long. 5°58TE. 

Un bâtiment auxiliaire, la galiote des pilotes, a sa station près 
de la tonne rouge ou près de INeuwerk, suivant les circonstances. 
Cependant, lorsque le mauvais temps chasse la première galiote de 
sa station ordinaire, on trouvera la seconde dans le triangle formé 
par les bouées l). C. et n° 6. Il porte une lanterne au màt de mi- 
saine, Lat. 53° 59' 50" N. Long. 6° 0' 51" Est. 

Feu du milieu, flottant, est à l'endroit où le chenal se 

fourche entre les deux bouées blanches n°* 3 et â, près le Yogel- 
saml. Du premier au deuxième de ces feux flottants, on a 6 milles 
N. 36° 16' E. Los relèvements exacts du dernier feu sont le S. 76" 
15' E. de la balise Scharhorn, et le 3V. 32° 0. de la grande tour 
Ncwerk. Il est mouillé par 18 mètres et ne quitte la station que 
chassé par les glaces. Ce deuxième bateau montre de jour un pa- 
villon bleu et blanc à bandes horizontales, au grand màt; de nuit 
deux feux fixes sont hissés à la distance de 6 M au même màt; avec 
le feu supérieur à ll m 60 au-dessus du pont, comme dans le pre- 
mier feu flottant. Comme ces bateaux peuvent être déplacés parle- 
glaces et chassés en mer, leur absence indiquera les dangers qu'il 
y aurait de vouloir entrer. Lat. 53°59'0" N. Long. 6° 6' 20" E. 

Feu intérieur flottant, dans le Norder-Gait, à 3 milles i en- 
viron dans TE. 20° S. du précédent ; il porte un feu fixe à son 
grand màt. Lat. 53° 58' 20" N. Long. 6° 11' 11" E. 

Nota. Dans les cas extraordinaires, on établit un ou plusieurs 
feux flottants supplémentaires entre les deux bouées noires n° s 9 
et 10, ou dans d'autres positions, 

NEUWERK (Phare) fixe, sur celte île, à l'emb. de l'Elbe, élevé 
de 37 m , on le voit à 15 milles, ou 7 milles au delà de la tonne 
rouge et avant d'avoir perdu de vue celui d'Heligoland. 

Lat. 53° 55' 0" N. Long. 6° 9' 36" E. 
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Feu fixe sur la même lie, à 625" du précédent; n'ayant 

que 18 m 5 d'élévation, il ne se voit qu'à 12 milles ou 3 milles au 
delà de la tonne rouge; il est masqué entre le S. 7° E. et le S. 15° O. 
dansla direction de la bouée n° 5 V jusqu'à la bouée F. ; c'est dans 
cet espace que mouillent les navires qui ne veulent pas entrer sous 
voile dans le goulet de Neuwcrk. 

KUGEL-BAAK (Fanal) à feu fixe sur une maison à l'intérieur du 
Kugel-Baak En venant de la mer, il est visible en ligne de la 
tonne noire J. Bientôt après on voit le feu de Cuxhaven (à éclats 
dans cette direction). Cette navigation est toujours dangereuse. 

Lat. 53° 53' 50" N. Long. 6° 21' 30" E. 

CUXHAVEN (Faual). Ce feu, élevé de 2/T 25, éclaire immédia- 
tement le port et n'a qu'une faible portée de (i milles ; ii est fixe. 
il y a un bon mouillage devant ce port. 

Lat. 53° 52 / 20" N. Long. 6° 22' 51" E. (l h 3 m .) 

Ma. La partie basse de ce feu est à éclats quand on le relève 
depuis Nemverk jusqu'à l'E. (à peu près) de Kugcl-Baak 9 afin d'é- 
viter la confusion avec ce dernier feu. 

Cetle navigation étant toujours dangereuse, je ne conseille pas 
de la faire sans pilote. 

BÔSCH (Fanal C. lx) à feu fixe sur le côté E.de la rivière ; allumé 
quand il n'y a point de glaces. 
Lat.' 53° 53' 45" N. Long. 6" 53' Al" E. 

SAINTE-MARGUERITE (Fanal) feu fixe rouge, entretenu parles 
pilotes au bord N. de la rade de Frcyburg, dans l'Elbe. 

STORFLODEN (Fanal C. 4) à feu fixe sur un mat près Djvenflether, 
au confluent de la Stôr et de Y Elbe. L'entrée de la passe de la Stôr 
est balisée de manière à reconnaître la plus profonde eau : elle 
n'est praticable, qu'aux marées. Lat. 53° 49' 20" IV. Long. 77i' 0" E. 

GLUCKSTAV)T (Fanal C. U) feu fixe élevé de 7 n> 3 au-dessus de la 
mer, sur la jetée N. Sa lumière est rouge et visible du coté de la 
rivière, à 6 milles du S. 30° O. jusqu'à la rive N. de l'Elbe. 

Lat. 53°û7'5" N. Long. 7° h' 22" E. 

Devant l'extrémité N. de cette jetée, est un banc sur lequel on 
n'a que 3™ à 3 m 7 avec les marées ordinaires. Son extrémité O. a 
une tonne verte surmontée d'une perche à balai. C'est en tour- 
nant autour de cette balise, par le S., qu'on trouve le chenal qui 
conduit au port, dans lequel il y a /f 8 à 5 m l de haute mer. Pour 
obtenir le secours du bateau à vapeur, il suffit d'arborer le pavil- 
lon national. 
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LUHE (Feu flottant) fixe mouillé par 3 m d'eau de basse mer ; 
porte un pavillon le jour, rouge et blanc. 
Lat. 53° 34' 0" N. Long. 7° 22' 0" E. 

SCIWLAW (Feu flottant G. 4) fixe de 4 milles de portée, près 
da banc Schelp-Sand, bord N. de l'Elbe; il a été établi pour éviter 
ce point dangereux. On y trouve des pilotes et une cloche de 
brouillard*. 

BREMEN, (Feu flottant) à l'entrée du Weser, entre les parties 
nommées Tegelersplat et Rolhengrund, non loin de la septième 
bouée noire dite MeUum, par 18 m de fond. Son feu fixe est éjeve 
de 12 m et visible à 13 milles. On y relève Heligoland au N. 19° O., 
la tour Wangèroog à l'O. 11° 56' S., l'église de Minse au S. 38° O. 

Lat. 53° 49' 0" N. Long. 5° 48' 6'' O. 

HOHE-WEG (Phare D. 2) sur une tour octogonale à terrasse et 
galerie; ce feu est fixe élevé de 3ZT et visible au moment où on est 
rendu à la bouée extérieure Schussel-Tonne ou Bouée-Clef, et seu- 
lement du N. 75° O. au S. 18° E. par le N. et l'E. Sa portée est de 
15 milles. Lat. 53° 42' 51" N. Long. 5° 54' 43" E. 

Feu fixe rouge et blanc, dans la même tour que le précé- 
dent, à 20 mètres au-dessous, visible du N. 38° O. à l'E. 19° N., 
par le N., il disparaît quand on vient trop près de la bouée noire a. 
tribord en entrant et près des bouées H et J en donnant dans le 
canal Dwasgat; il paraît rouge si on est dans l'alignement de la 
bouée rouge et il disparaît dans l'alignement de la bouée noire W.A. 
Sa portée est de 7 milles. 
BREMER-HAVEN (Fanal) feu de port fixe, sur la rivière Geest. 
WANGEROOG (Phare D. 4) feu tournant avec des éclats et des 
éclipses de 2' en 2'. Sa portée est de 12 milles et son altitude 
de 3(T 4. Lat. 53° 47' 30" N. Long. 5 n 34' 6" E. 
Une balise remarquable est à 517" dans l'E. 29° N. du phare. 
BORKUM (Phare D. 2) feu fixe à l'embouchure de l'Ems, sur la 
tour de l'église, 40 m 7 au-dessus de la mer.Ce feu se voit à lSmilies. 
Lat. 53° 35' 19" N. Long. 4° 19' 36" E. 

KNOGK (Fanal D. 4) sur cette p te , feu fixe élevé de 9* 2 et vi- 
sible à 8 milles ; il éclaire 240° du N. au S. E. par l'O et le S. et lait 
éviter les dangers de la p te Knock. Lat. 53° 21' N. Long. 4° û3'E. 

DELFZYL, feu fixe à l'entrée du port avec 3 milles de portée; il 
éclaire du N. 40° O. au S. 55° E. par l'E. ' Var. 17° 23' 0. 1862). 
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La variation moyenne est de 21° 20» N.O. sur les côtes des Pays-Bas, et le mou- 
vement rétrograde est actuellement de 4' 7 par an. Quelques feux ne sont allumés 
que lorsqu'on attend les pêcheurs, et les navires à vapeur sont tenus d'adopter les 
signaux prescrits en Angleterre et en France. 

Le pied (du Rhin) = 0™ 3139, la brasse (Wâam) = 1™ 833. 

Les bateaux pilotes portent en haut de leur mât un feu blanc, varié d'étroites 
bandes rouges, et allument toutes les heures une lumière blanche sous forme de 
flambeau. 

&CHIER MON NICK-OOG ( Phare D. 3) à feu fixe sur la p ,e N. de 
File à 1008 m N. 44° O. et S, 44° E. du feu de la pointe S., visible 
entre TE. 41° N. et PO. 2° N. par le N. à la distance de 16 milles; 
son élévation est de 42 M . Lat. 53° 29' 14" N. Long. 3° 49' 35" E. 

Phare (D. 3) sur la pointe S. de Me; son feu fixe est élevé 

de 44" et se voit à 16 milles, entre TE. 41° N. et le S. 19° E. par 
le N. et IX). 

Ces deux feux guident pour donner dans la mer de Frise. 

TEKSCHELLING (Phare D. 1). Sur la partie 0. de Me; feu fixe 
sur la tour Brandaris, par 53° 21' 40" N. et 2° 52' 44" E. Il est élevé 
de 57 m et sa portée est de 22 à 24 milles sur tout l'horizon. Deux 
balises sont sur l'extrémité O. de Me. 

VLIELAND (Ph. D. 4) feu fixe sur la dune à YO. du village, 
par 53° 17' 48" N. et 2° 43' 22" E. Son élévation est de 46 m et sa 
portée de 12 à 14 milles. 11 paraît rouge du N. 28° 30' O. au S. 
ol°30'O. par l'O., et indique les passes de Storlemelk-Nord, et 
blanc entre le S. 31° 30' O. et le N. 20' E. 

• (Fanal) à feu fixe, sur le Robbebol ou p tc O. de Vlieland. 

Sa base est à sec dans les plus fortes marées et son élévation de 
iS"\ Le feu est caché dans la direction N. N. E. et S.S.O., et dans 
la direction S. S. O. et N. N. E. par, 2 écrans ovales placés dans les 
dunes. C'est pour prévenir les approches de celte côte ainsi que 
les bancs (FEyerland, que ce fanal a été construit; d'autant que 
les courants et les mouvements des sables y exposent aux plus 
grand dangers. 

HARLINGEN (Fanaux). Le premier, feu fixe au fond du port, qui 
éclaire l'horizon du N. 6° E. au S. q. S. O. passant par le N. et TO.; 
le deuxième, à l'extrémité de la jetée N. Us donnent la direction 
de l'entrée. Leur portée est de 10 milles. 

Lat. 53° 10' 33" N. Long. 3° 4' 36" E. 

4. 
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rmoONTJfcS, 2 feux fixes sur la pointe, visibles de 5 à 6 milles 
du N.N.O. au S. S. E. par l'O. Lat. 53° 7 0"N. Long. 3° 3' 21"E. 

TE X EL (Phare (\\ 2.) feu tournant de minute en minute, sur les 
dunes au N. de l'île; il est élevé de 50 m sur une tour de 30 m , et 
se voit a 18 milles; il sert à faire éviter les hauts fonds Eyer- 
landsche-fiionden. 

Lat. 53° 11' 0 * i\. Long. 2° 31' 13" E. 

11 existe une balise très-remarquable à l'extrémité E. de celle 
Ile, et deux autres sur son extrémité 0. 

KYKIWIN (Phare D. 1) feu fixe élevé de 49 ra et visible de 
20 a 2/i milles dans les circonstances favorables : il éclaire un 
arc d'horizon de 270°, du S. 10° O. à l'E. 10° S. en passant par leN. 

Lat. 52° 57' A N. Long. 2° 23' 6" E. (VIP 7 m ). 

Feu fixe (1). k) élevé de 18 m 5 dans une tour en fer, et vi- 
sible, a 3 milles entre le S. Zi5° O. et le S. 15° O. Vu en ligne avec 
le feu de Kykduin, il conduit à rentrée du canal Schupelgat. (Va- 
riation : 18 u WO.) 

Feu fixe rouge (C.) à 2560 m S. du précédent, avec lequel 

il guide dans le même canal. On le voit entre l'E. 30°N. et le N. 7° 0. 

NIEUWEDIEP (Fanaux). Deux feux sont à la tête de la jetée 
N. O. de ce port (Wierliooft), celui de l'ext. est un feu blanc élevé 
de 8 m 8 par 52° 58' 0" N. et 2° 26' 50" E ; le second, à 4 8 m S.2A°0. 
du premier, est un feu rouge élevé de 10 w 6 au-dessus de la mer. 
On les voit de toutes les directions après avoir doublé le Wcster- 
Hoop; ainsi que la rade du Texel jusqu'au port de ce nom et au 
Balg. Aussitôt que le feu rouge se relève un peu au S. du feu 
blanc, l'entrée deNieuw-Diep est ouverte: et, en faisant le S. 36° O., 
on évite les corps morts devant New-Diep et Old-llooft le long 
de Wierliooft en gouvernant le long des fanaux, on entre ensuite 
sans danger (VU* 33). 

OUDE-SCH1LD (Feu fixe de marée), sur la jetée N. du port, 
côté E. du Texel. LaL 53° 2' 23" N. Long. 2° 31' 6" E. 

WORKUM (Fanaux) au côté S. de l'entrée 180 M N. 42° O. l'uu 
de l'autre. Ces deux feux fixes, tenus en ligne, conduisent à l'en- 
trée du chenal. (52* 57'37"_N. et 3°4'38"E.) 

IIINDELOPEN (Fanal) feu fixe à l'ext. de la jetée O.La tour 
iïHindelopen par celle de Koudum donne sur le banc dit Zuider- 
Steenplaat, qu'on doit éviter avec soin. 

Lat. 52° 56' 44" N. Long. 3°4'20"E. 

STAVOREN (Fanaux). Le grand fanal est à feu fixe, au côté 
N.O. du port, par 52° 53' 14" N. et3°l'16"E. Sa portée est de 
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10 milles. Un second fanal, feu de port, est à l'extrémité de la 
jetée S. pour marquer l'entrée. On les met en ligne pour évitet 
les roches marquées par une bouée rouge, devant le port. 

LEMMER (Fanaux). Deux feux fi res sont sur la jetée O. sur le 
rhumbN. q. N.O. et S.q. S.E. On les tient en ligne pour entrer. 

Lat. 52° 50" 28" N. Long, 3° 22' 33" E. 

KUIMtE (Fanal) feu fixe sur i'ext. de la jetée O. du nouveau 
port. 51° IxT h!' N. et 3° 29' 3" E. 

BLOKZYL (Fanal) feu fixe sur l'ext. de la jetée N. du chenal. 

Lat. 52° Ztf' 2"N. Long. 3° 36' lli" E. 

KRAGEHENBURG. Feu fixe sur la p ,e de la jetée du S. 

Lat. 52° 39' 17" N. Long. 3° 36' 30" E. 

GRAZEDIEP, 2 feux fixes sont au côté N. du port. 

Lat. 52° 36' 45" N. Long. 3° 37' 35" E. 

URK (Phare de l'Ile D. U) feu tournant ou varié par des éclats de 
2' 30" en 2' 30", à courtes éclipses. Placé à l'angle S. O. de l'île, sa 
portée est de 10 milles; il est élevé de 25 m . On y trouve des pilotes. 

Lat. 52° 39' 42" N. Long. 3° 15' 35. E. 

Dans le N. N. E. du phare s'étend un banc, sur la ligne du phare 
par le milieu des maisons. On ne doit donc pas approcher de ce 
côté à moins de k milles du feu, dans le S. et l'O. S. O. 

SCHOKLAND (Fanal G. h) feu fixe sur la p tc S. de cette île par 52° 
37' li"N. et 3° 26' 31" E. Sa portée est de 8 milles et son éléva- 
tion de 10 m Zu C'est un feu de charbon; l'établissement a une 
cloche de brouillards et des pilotes. 

(Fanal) fixe rouge et blanc, sur lap le N. de l'île au N. 3°E. 

du précédent; il est rouge de l'E. 19° N. au N. 64° O. par le 
N. et blanc de l'E. 19° N. au S. 17° E. et entre le N. 64° O. et le 
S. t\T 0. Il est au S. 8° E. de la tonne du Staart et à 120 m en de- 
hors des pilotis d' Emmêler ood. 

Lat. 52° 39' 28" N. Long. 3° 26' 48" E. 

KAMPEN (Fanal), feu fixe et rouge h l'ext. de la jetée S. 

Deux autres feux fixes sont à la p tc S. de l'entrée à 40 m 

l'un de l'autre. Ils indiquent la direction de la passe. 

ELBURG (Fanaux), deux feux fixes. Le premier sur la tour de 
la porte; le second sur la jetée de l'O. 

Lat. 52° 27 / 16' N. Long. 3° 30' 1" E. 

HARDERWYK (Fanal) feu fixe au côté S. de l'entrée. 

Lat. 52° 21' 11" N. Long. 3° 17' 21" E. 

NYKERK (Fanaux). 2 feux fixes, à 20 ,n N. q. N. E. et S. q. S. O. 
l'un de l'autre. Le plus S. par 52° 15' 30" N. et 3° 7' 58" E. 
EEM feu fixe au côté O. de l'entrée 52° 16' 23" N. et 2° 59' 17" E. 
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MUIDEN (Fanal) feu fixe sur Pext. de la jetée E. 
Lat. 52° 40' il" N. Long. 2° 44' 15" E. 

VESTZAAN feu fixe de 3 à 4 milles de portée, qui éclaire de PO. 
N.O'. à TE. S. E. par le S. 

HOEK (Fanal de l'entrée de PY I). 4) à % lieue de Durgerdam, 
feu fixe pour reconnaître le chenal. Sa portée est de 10 milles et il 
est élevé de 17™ 7 dans une tour en pierre. 1 

Lat. 52° 22' 21" N. Long. 2° 41' 3" E. (IIP 23 m ). \ 

MARKEN (Phare) feu fixe au sommet d'une tour à l'angle S. E. 
de Hic, par 52° 27' 37" N. et 2° 48' 28" E. Sa portée est 10 à 12 
mille sur tout l'horizon. 

GOUDZÉE (Fanal) lanterne sur le bras Goudzée, entre File 3/ar- 
ken et la digue Kalwoude, à peu pivs au milieu, pour indiquer la 
berge servant au barrage du Goudzée ; sa portée est de 7 milles. 

EDAM (Fanal) feu fixe sur la jetée N. 

Lat. 52° 31' 12" N. Long. 2° 44' 40" E. 

IJOORN (Fanal) feu fixe à l'entrée S. du port. 

BROEKERHAVEN (Fanal) feu fixe de port à bâbord en entrant. 
Portée de 3 milles (52° 41' 13" N. et 2° 55' 25" E.) 

E3KHPYSBN (Fanal) feu fixe sur l'ext. de la jetée O.; par 52' 
42' 0"N. et 2° 57' 41" E. 

VEN (Phare) feu fixe sur la tour du Ven à 1 mille J d'Enkhuy- 
sen, par 52° 44' 34" N. et 2° 57' 3" E. Sa portée est de 10 à 12 milles 
sur l'horizon du S. à PO. N. O. en passant par l'E.; et il est élevé 
de 16 m 9. 

MEDEMBLICK (Fanal) feu de port fixe, sur la jetée N. 

KOLHORN, feu fixe sur la jetée du N. 

Lat. 52° 47' 40" N. Long. 2° 54' 53" E. 

WIERINGEN (Fanaux). Deux feux sont à l'ext. O. de cette île et 
rendent de grands services à la navigation du Zuiderzée; ils sont à 
410 m N. et S. et conduisent au mouillage sous le petit feu, h tra- 
vers le Sloot, qui est marqué par des balises. C'est le port de qua- 
rantaine d'Amsterdam. 

Lat. 52° 53' 13" N. Long. 2 e 35' 57" E. Leurs portées sont de 6 
et 4 milles. 

Cette île possède 4 grandes balises, dont 2 à la p ,e E. condui- 
sant sur le WUringen-Ward ; la 3 e sur le banc de ce même Ward, 
c'est le Watercaap, au milieu de la mer ; et la 4' sur le cap S. de 
l'île. 

EGMOND (Fanapr D. :>). Cette ville a pour reconnaissance un 
signal en boisj^ f nuit deux feux fixes, sur des tours sépa- 
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ées de 37G m N. 50° 0.; leur élévation au-dessus de la pleine 
mer est, celui du N. 36 m et celui du S. 38 m . On les voit de 16 à 
18 railles; ils éclairent l'horizon du N. 8° O. au S. TO. par PO. 

Tour N. Lat. 52° 37' 10" N. Long. 2° 17' 24" E.; elle sert de 
monument en l'honneur du marin J. Van Speyk. 

ZANDVOORT (Fanal) feu fixe de pêcheurs, allumé seulement 
lorsque ces derniers sont dehors, sur la dune au N. du village, 
par lat. 52° 22' 28" N. et long. 2° 11' 38" E. Élévation 23 m et 
portée 6 milles. Il éclaire tout l'horizon. 

NOORDTVYK (Fanal) petit feu fixe au N. du village, sur une 
dune par 52° 14' 34" N. et 2° 5' 48" E. Élévation 20* et portée 

5 railles ; il domine l'horizon du N. 3° 30' E par le X. et PO. jus- 
qu'à l'O. h\° 30' S et n'est allumé que pour les pêcheurs. 

KATWYK (Fanal) feu fixe qui indique le débarquement dans 
les temps de pêche, sur la dune S. du village, à 150'" du bord de 
Peau; lat. 52° 12' 2" N. Long. 2° 3' 33" E. élévation 25 m et portée 

6 milles; il éclaire l'horizon du N. E. par le N. et l'O. jusqu'au 
0. S. O. (ll b 50"'). 

SGHEVENING EN (Fanal) par lat. 52° 6' 16" N. et long. 2° 55' 
56" E.; feu fixe avec une portée de 16 milles sur l'horizon entre 
le N. 19° O. et PO. 19° S.; au bord de la mer, au S. du village. 

OOST-VOORN (Fanal C. 3) sur les dunes au N. de l'île et un peu 
àl'E. de la balise en bois; il est fixe et se voit de l'O 25° N. à l'O. 
35° N. par le N. à 8 milles, et éclaire seulement la partie la plus 
profonde du canal navigable de Maas-Drooge, 51° 54' 50" N. et 
l'44°24"E. 

(Fanal a 3) sur la dune, près du village, à 418™ au S. 59° E. 

du feu d'atterrage de la Meuse ; feu fixe à réflecteurs, visible à 
8 milles entre le N. 19° O. et l'O. 8° S. Tenu par le feu de la Meuse, 
il guide dans la partie la plus profonde de la passe. Lorsque la lumière, 
qui est du côté extérieur des dunes de Voorne, cesse de paraître, 
on est trop près de l'un ou de l'autre côté de la limite de la passe. 

HOUTEN-BAAKEN fcufixe (C.) rouge et blanc, sur les (lunes au 
N. E. de Pile Voorne, à l'O. de la balise en pierre. Il éclaire de PO. 
8° S. au N. 50° E. par le N. Vu de l'O., il parait rouge, mais il est 
blanc quand on est dans la passe navigable de Bank ; il faut alors 
changer de route, car si le feu s'obscurcit, on est trop près de la 
tonne blanche qui limite le canal de Bank. 

Lat. 51°55'41"N. Long. 1°48"20"E. 
y aurait un feu rouge qui ferait passer dans le PU et con- 
tourner le banc Binnen ; ce feu tenu par un feu blanc qui est 
dans la maison de Langendoen donne la direction ù suivre. 
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MOLEN-HAVEN 2 feux fixes rouges (C.) de 4 milles déportée, 
sont auprès de Molen-Ilaven, côté î\ T .de l'entrée; relevés l'un par 
l'autre N. 24° 0. et S. 24° E., on a atteint l'extrémité de la passe 
navigable de Bank. Lal. 51° 54' 30" N. Long. 1° 50' 0"E. 

BIUELLE (Fanal C.) feu fixe à l'ext. de la jetée E.; élévation 5" 
et portée 4 milles sur l'horizon compris entre le N. et TE. 20° S. 
parl'E. N'est allumé qu'en l'absence de la lune. 

Lat. 51° 54' 27" JN. Long. 1° 50' 30" E. (Ill h 8*). 

WLAARDINGEN (feu fixé) sur la rive droite de la Meuse. 

PERNIS (feu fixe) sur la rive gauche de la Meuse. 

SCMIEDAM (feu fixe) sur la rive droite de la Meuse. 

KRA13 (Fanal) feu fixe dans la vieille Meuse; sa portée n'est que 
de 2 milles. Lat. 51°48'N. Long. 2°17'E. 

DORSCHE-KIL (Fanal) feu fixe dont la portée est de 6 à 7 milles, 
sur le banc à bâbord, en entrant dans le Kil. 

Lat. 51° 43' 22"N. Long. 2° 17' 6" E. 

MŒRDYK (Fanal) feu fixe à l'extrémité de la jetée S. 

STRYEN-SAAS (Fanal) feu fixe à bâbord en entrant dans le 
chenal et à l'ext. de la jetée 0. vis-à-vis Mœrdyk, visible à 6 ou 
7 milles de l'O. 20° S. à l'E.S.E. par le S. 

Lat. 51°42' 44" N. Long. 2° 15' 10" E. 

WILLEM STADT (Fanal) feu fixe sur la berge au N. du fort. Il 
est élevé de I2 m et visible de l'E. à l'O.40°S.par le N. etl'O. 
Lal 51° 41' 48" N. Long. 2°6 / 15"E. 

OLGTENPLAAT (feu fixe) à l'ext. de la jetée près du Volkerak, 
par 51° 40' 56"N. et 2° l'5i" E. ; portée 6 milles. 

HELLEVOETSLUYS Feu fixe blanc et rouge (D. 4) à l'extrémité 0. 
de la jetée du port Westhoofd (île Voorne). Il éclaire de l'E. 19° S. 
au N. 60" 0. par le S. et l'O.; mais il est rouge entre l'O. 23° S. 
et l'O. 17° S. On le voit de 12 à 14 milles. Au N. 66<> O. l'obscur- 
cissement de la lumière indique qu'on a dépassé le Nord-Pampus 
d'un câble. Quand on traversera le Sud-Pampus, on sera guidé 
par la lumière rouge; dès qu'on verra la blanche, on sera assez 
loin des tonnes pour avoir le temps de s'éloigner des bancs. 

Lat. 51° 49' 12" N. Long. 1°47' 31" E. (III h 28). 

MIDDELIIARMS (Fanal) feu fixe a 3 % milles S, 37° E. du feu 
d'Hellevoestsluys; invisible en mer, il ne sert qu'à la navigation 
intérieure de la Meuse. 

KWADE-HOEK. (Fanal C.) sur les dunes au N.E. de l'île Gœde- 
reede; feu fixe à réflecteurs, visible du N. 36° O. au S. 88° E. par 
le N. et l'E.; quand on le relève au S. 37° O. par le grand feu de 
Gxdereede, on est à peu près au milieu du Pampas-Nord. 
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GOEDEREEDE (Phare D. 2) feu fixe sur !a tour de l'église, par 51* 
t& 8" N. et 1° 38' 38" E. Son élévation est de 45 m et sa portée de 
18 milles; il éclaire tout l'horizon, moins le S. 64° E. et le S. 26° 0. 
en passant par le S. (ll h 33 m ). 

Pour empêcher les navires qui sont dans la passe de Brouwers- 
hnven de confondre le feu de Goeréc avec les feux de lienesse 
(cote N. de Schouwen), on l'a caché dans la direction de cetle 
passe, depuis la bouée extérieure jusqu'à la /»* bouée blanche, 
entre l'O. i!x° 20' S. et l'O. W 20' S. ; et pour faciliter la navigation 
dans la passe Norder-Pampus du chenal de Gœdereede, on a 
muni le phare d'un verre de couleur rouge foncé destiné à colorer 
les rayons lumineux du N.E. ou N.E.*N. On gouverne de manière à 
ce que la lumière puisse être observée complètement rouge ; quand 
elle se montre plus claire à l'E.N.E., c'est que l'on court sur le 
banc Shellhok ; et si c'est à l'O S.O., on est près de l'écueil Ribben. 

GOEDEREEDE (Fanal D. h) ïeufixe de 12 milles de portée sur les 
dunes du côté N. de l'île ; il est élevé de 26 m et visible entre le 
N. 84° 0. et l'E. U° N. par le N. (Var. 19° 0.) 51° 49' 50" N. 
et 1° 35' 58" E. 

OSSENHOEK (Fanal à feu fixe élevé de 7 m et de 8 milles de 
portée. Lat. 51°W45"N. Long. 1°33'21"E. 

RENESSE (Phares 1). 3) à la partie de Schouwen dans le N.E. de 
Kenesse; ils sont espacés de 845 ra E. et O. et élevés de 45 et 35 m ; 
celui de l'E. par 5l°M'35"N. et 1° 27' 48" E. est visible au large 
de l'O. 14° S. au N. 59° O. et dans l'intérieur du N. 3G°E. au 
S. 76° E. Le feu de l'O. visible au large de l'O. U° S. auN. 59° 0. 
et dans l'intérieur du N. 29° E. au S. G1 U E. Vus en ligne h l'E. 3" S., 
ils conduisent dans la passe de Brouwershaven en parant les 
bancs Danjaar à tribord et Ooster à bâbord ; leur portée est de 1G 
à 18 milles. 

On suit leur alignement jusqu'à ce que le feu Verklikker reslc 
dans la direction du feu tournant de Schouwen, et on gouverne 
plus E. pour aller dans la rade de Brouwershaven. 

VERKLIKKER (Fanal C. h) feu fixe visible de U h 6 milles, à la 
partie N.O. de Schouwen, au S. des longues dunes et dans le N. 
du phare précédent. Lat. 51° 43' 33" N. Long. 1° 22' 36" E. 

Lorsque, en entrant dans la passe de Brouwershaven y on relève 
ce feu au S. 30° 15' E., on ne doit plus rapprocher la côte. 

On se dispose à mouiller quand on n'a pas l'intention de gagner 
la rade, et on laisse tomber l'ancre quand ce feu est en ligne avec 
h feu tournant de Schouwen, au S. 28° Zi5' O. 

SCHOUWEN (Phare D, 1) feu tournant, avec des éclipses de 
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9 en <*> , àlap'O.de File, et à 1 E. d'une ligne de dtfnttqtn 
s'élèvent jusqu'à 35". Ce fea est élevé de 32 mètres et TKibl* à 
20 milles. Lit. 51" 42 33' V et long. l a 21 21" E. Chique grend 
éclat de 10 Je durée est précédé d'un éclat moins brillant, es qui 
le distingue de tous les feax tournants de la mer du Nord, Eu 
temps ordinaire, les éclipses sont absolues au delà de 5 à 6 milles. 

ZYPE 2 fanaux à feux fixe* de lampes, 450- N. UTE. hui 
de l'autre daas le Maas-Cat. Le pins S. étant sur la berge exté- 
rieure du StuofrAder; et le plus S. ou plus élevé, à l'intérieur 
près du Zy^erueer. Leur portée est de 4 et 5 milles. 

Le premier est par lat. 51* 39' 04" N. long. 1° 45' 36" E. 

En venant du kr animer pour entrer dans le chenal du Zype,é& 
tieut ces deux feux l'un par l'autre. 

ZIEKIKZEE Fanal I). X) feu fixe sur la jetée a, par 51* 37' 55 
N. et r 33' 28 E. ; élévation 13" et portée 8 milles. Il éclaire 
l'Escaut Est, la rade Ziehkzve et l'entrée du RoompoL 

VAL Fanal) petit fou fixe de 4 milles de portée, à 1 mille E. da 
précédent, sur le Zuidhœk. C'est une lanterne à 4 faces, dont celle 
tournée à la terre est noire, les trois autres munies de glaces. 
(51* 37' 52" N. et 1*34 58" E.J 

STAVEMSSE (Fanal) feu de lampes signalant le port et pto* 
sur la digue E. Sa portée est de 5 milles. Il éclaire de TE. 20°N. à 
l'O 20° S. par le N. Lat. 51" 35' 42" N. Long. 1*40' 6" E. 

OOES (Sas de) feu fixe sur la digue N., élevé de &*6 sur nne 
construction en bois et visible à 5 milles, de l'O. 20°S. au S. 25'E. 
par le N. Lat 51°32'43" N. Long. 1°35'23"E. 

GOERISHOEK (Fanal) feu fixe sur la digue au N. de cette loca- 
lité; il est élevé de 10- et visible à 5 milles du N. 20° O. à l'E. 20°.N. 
par TO. et le S. 

VEERE (Fanal D. 4) feu fixe au côté S. de rentrée sur la tour 
Kampveer, par 51° 32' 56" N. et 1°20' 23" E. Son élévation estll 1 ^ et 
sa portée 10 railles, du N. 59° O. au S. 24° E. par PE. et le N. 

WOLPENBURG (Fanal) feu fixe au côté E. de Walcheren, sur 
le Sandkreek. 

MIDDELBOURG (Fanal) feu fixe dans le sloe, vis-à-vis du Sand- 
kreek et au S. du nouveau port de Middelbourg, par 51°31 / 44"N. 
et 1°20'42'E.; élevé de 10 m et visible de 3 milles. Il éclaire du 
S. 41° 22' E. au N. 19° O. par TE.; par conséquent le Sloe, le 
Sandkreek et la passe de Veere. 

DORSELEN (Fanal D. 4) feu fixe près la station des pilotes, à la 
partie S.O. de Pîle Sud-Bevelant. Portée 9 milles et élévation 
1 0» 8. Lat 51° 25' 0" N. Long. 1° 23' 51" E. 



Digitized by Google 



MER DU iNORD — BELGIQUE. 67 

> 

MTHZ (Fanal) feu fixe sur la digue S.E. du fort; ce n'est 
qu'un feu de lampes de 5 milles de portée, invisible de la mer. 
Lat. 51° 23' 40" N. Long. 1° 52' 37" E. 

TERNECSE (Fanal D. 4) feu fixe sur la jetée 0. de ce port : il a 
1 3 B d'élévation et 10 milles de portée, de l'E. à l'O. 15° N. par le N. 
et l'E. Lat. 51° 20' 30" N. Long. 1° 29' 36" E. 

TERIKUGEN (Fanal) feu fixe sur la digue O. du port, au S. 36° E. 
de la tour de Middelbourg, et O. 30° 15' S. de VOsseniss, sur l'île 
Axel. Sa portée est de 10 milles (douteux). 

FLESSINGUE (Fanal D. 4) feu fixe sur le bastion Weslerhaven 
Escaut occidental lia 15* d'élévation par lat. 51° 26' 23" N., long. 
±"14'35"E. : sa portée est de 15 milles de l'E. jusqu'au N. 30° O. 
par l'O. et le S. (l h 13 m ). 

Un mât de signaux existe dans l'arsenal ; il porte quatre disques 
noirs et ronds qui sont placés cinq minutes avant le midi moyen; 
à l'heure de midi ils tombent et viennent se placer dans une ligne 
horizontale. La différence en longitude de Paris avec ce màt de 
signaux étant de 4' 58" 4, à midi moyen il sera ll b 55' 01" 6 en 
temps moyen de Paris. 

WEST-C APPEL ( Phare D. 1) feu fixe par 51° 31' 45" N. et 
1°6' 56" E. Il a 44 m d'élévation, avec une portée de 20 milles, éclai- 
rant tout l'horizon, moins la partie entre l'E. et le N. N. E., et les 
terres intermédiaires; il est conséquemment invisible dans l'inté- 
rieur de l'Escaut ; mais les perfectionnements qu'on y a apportés fa- 
cilitent beaucoup l'entrée de la passe de Brouwershaven (l h 13). 

NOttD-HINDEl» (flottant G. 3) l'eu fixe mouillé par 36 mètres au 
côte E. du banc Nord-llinder. Le feu est élevé de 12 ,u 1 et visible à 
il milles. Le bateau peint en rouge avec les mots Noord-Hinder 
écrits sur ses côtés. Le jour on hisse un ballon rouge à la tète du 
grand mât et pendant la brume on sonne une cloche tous les 
quarts d'heure avec coups de gong entre chaque sonnerie. 
Lat. 51° 36' 40" N. Long. 0° 14' 26" E. 

Une bouée rouge est mouillée par 25 m d'eau à 2 milles N. 16° 
30' 0. du feu avec le mot Hinder. 

BELGIQUE 

OUEST-HINDER (flottant) mouillé par 31 m au S. du banc; le 
feu est tournant de 30"en 30"alternativement, un éclat rouge suivi 
de deux éclats blancs. Il est élevé de 12 m et visible à 12 milles. Le 
bateau est noir à bandes rouges horizontales. 

Lat. 51° 22' 30" N. Long. 0° 6' 17" E. 

* 
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HEVST (Fanal) feu fixe d'une portée de 7 milles, sur les 
dunes au N. du village par 51° 20' 25" IN. et 0° 53' 50" E. Son élé- 
vation est de lk m C5 au-dessus de la mer. Il éclaire l'horizon du 
S. par le N. au N.-E. - k E. 

PA AU DE-M AU KT (Oottant G. 3) feu fixe rouge, à laparlicO. du 
banc Paarde-Markt, dans la passe Wielingcn. On y relève le phare 
Westcappel au N. 21° E. Ce feu se voit à 8 ou 9 milles. La coque 
du bateau est rouge et un ballon rouge est à la tète de sonaiàt 

Lat. 51° 23' 50" N. Long. 0° 59' 40" E. 

BLANKENBEUG (Fanal) feu fixe dans le petit fort visible à 6 
milles, étant élevé de ^.Lat. 51° 19' 0" H. Long. 0°47'36"E. 

OSTENDE (Phare D. 1) feu fixe rouge élevé de 57 m 50 au-dessus 
de la mer et visible à 20 milles ; il éclaire 225° de l'horizon entre 
l'O. 67° 48' S. et TE. 22° 48' N. par le IN. Allumé toute la nuit. 

Lat. 51° 14' 9" N. Long. 0° 35' 50" E. 

Fixe vert sur la pointe N. de la jetée O., pour indiquer 

l'extrémité de la jetée. Hauteur 7 m 6, portée 7 milles. 

Fixe rouge de 5 milles de portée, sur l'extrémité N. de 

la jetée de l'E., allumé quand il y a 2 m 50 d'eau sur la barre et 
éteint à 2 ni 50. L'entrée ne doit être tentée que lorsqu'il est allumé. 
Dans le jour, à lx m 8 d'eau sur la barre, on hisse un pavillon bleu. 

Feu fixe à 90 m en dedans du bout de la jetée de l'E. élevé 

de 12 m et visible à 7 milles; on l'allume avec 4 ,a 40 d'eau sur la 
barre, tenu par le feu vert il donne la direction de l'entrée. Dans 
les gros temps, lorsque l'accès des jetées est impossible, ce ser- 
vice est interrompu ; on ne doit pas alors chercher à donner dans 
le port. 

Un 5° feu s'allume à 12 M en avant du précédent et 4 m plus 

bas, quand il y a 5 m 2 sur la barre. 

N1EUPOUT (Phare Cd.3) h feu fixe rouge; il est élevé de 29° 3 
et visible à lit milles de l'O. 32° 35' S. à l'E. 26° 35' N. par le N. 

Lat. 51° 8' 20" N. Long. 0 ni ° 23' 34" E. 

Feu fixe au côté 0. du port, à 1085 m de la laisse de basse 

mer; élevé de 15 m 2, il se voit de 6 milles. Allumé au flot à 3 m G 
d'eau sur la barre et éteint au jusant à la même hauteur. 

Lat. 51° 8' 25" N. Long. 0° 23' 33" E. 
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ILES BRITANNIQUES 

Le pied =^0m3048; le yard = 0 m 9144; îabrasse = 1« 8288; le mille = i,S5i"* 35. 
Les déclinaisons de la boussole varient beaucoup du N. au S. A l'observatoire de 
Kihban*, en Ecosse, la vaihtion était de 25° 17' N.O. en 1344, et le mouvement 
annuel de — 5' "0. A Makerstoun, ce dernier mouvement était do — 6' 30en 1849. 
Elle était de 2ï<> 11' 9" N.O. en décembre 1852, à l'observatoire de Greenwick. Le 
changement annuel y était de — 8' à 10 *. 

L'eipression 2<> 20" 9'' a été adoptée comme différence méridienne entre les 
observatoires de Paris et de Greenwick. 

Les fem flottants sont munis do tam-tam que l'on frappe dans les brouillards, 

généralement de 10' en 10'. 

Quand ils ont dérivé de leur station fixée, ils éteignent leurs feux et les rem- 
placent par des lanternes rouges à l'avant et à l'arrière. 

On tire le canon quand on voit un bâtiment eu danger, pour appeler les secours 
de la Urre; et la nuit les feux flottants lancent des fusées dans la direction des 
Litimeots en détresse. 

Pendant le jour, ces navires portent des boules rouges; l'absence de ces boules 
indique qu'ils ne sont pas à leur station. 

L'amirauté a fait adopter les signaux suivants aux navires à vapeur, pour recon- 
naître leurs allures et leurs mouvements : 

/o m feu blanc à la tête du grand mât ou du mât de misaine; 

îo Vn feu vert sur le bossoir de tribord , 

Un feu rouge sur le bossoir de bâbord. 

Quand les t apeurs sont au mouillage, ils ont seulement un feu blanc ordinaire à 
in télé du mût de misaine. 

Enfin les bateaux des pilotes, dans la Manche el lescCiles E. de l'Angleterre, ont 
'<» /ta vert r> la tête de leur mât, et brûlent un feu de 5' en 5'. Doits le canal de 
&iint*Georges, ils ont un feu blanc et brûlent le même feu. 

ILES SHETLAND ET ORCADES 

NORTH-UNST (Ph. D. l)sur la roche Muckle-Flugga en dehors 
delap"N. de nie, feu fixe blanc et rouge, visible à 21 milles et élevé 
de 69° 6. Lat. 60° 51' 10" N. Long. 3° 13' 9"0. Entre le S. 86° E 
et le S. 52" E. il montre une lumière rouge qui est cachée au S.E. 
du S/miu; par la haute terre <TUnsl. En contournant le Shaw il fau- 
dra se tenir en dehors du feu rouge el toujours en vue du feu 
blanc. (Var. 24° 10' 0.) 

WALSEY-SKEUWES (Phare D. 1) à feu tournant sur la roche 
Bound-Skerry, par 60° 25' 30" N. et 3° /»' 9"0. l/cflet se produit de 
1' en 1', mais lorsqu'on en est rapproché, la lumière ne disparaît 
jamais. Son élévation est de 45 m 9 au-dessus de la mer, el sa portée 
de 17 milles. 
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I>!> ESSAI (Phare CD. 2) à fou tournant de 1' en M, alternatif ! 
rouge et blanc. Il est sur la pointe S. de file au coté E. de rentrée 
S. du Sound de Bressay; tour blanche de 31 m 9 d'élévation et de 
15 milles de portée. 11 guide pour aller mouiller à Lerwick. 

La t. 60° T 0" N. Long. 27' 19 " 0. 

SUMBUIUMIEAD (Phare) à l'extrémité S. de l'tfe Mainlaniyx 
59° 51' N. et 3° 37' 0"O., feu fixe, élevé de 9i m et visible à 22 
milles. Le feu est ouvert depuis Foui jusqu'à la p le Hang-Ctift 
(îleNoss), c'est-à-dire le N. 55° 0. jusqu'au N. 34° E. passant par 
le S. 

RONAliDSHA (North-) Phare (D.) à feu tournant, sur la p w N.E.dc 
l'île par 59° 23' 15" N. et Zi° L\!x' T O. ; il produit un éclat de W 
en 10", visible à 18 milles sur tout l'horizon (à moins d'une 
atmosphère chargée) La lanterne à U3 m au-dessus de la mer. On 
y relève le phare de Start-Point, 6 % milles N. (Var. 2Zf 45'0.) 

STAKT-POINT (Fanal D. !\) sur l'île Sanda, la plus E. des Or- 
cades; feu fixe élevé de 30 ra qui se voit à 15 milles. 

Lat. 59° 16' 39" N. Long. U° W 19" O. (IX h 23 m ). 

KIIUVALL (Fanal C.) à l'ext. de la jetée par 58° 59 / 10" N. et 
5° 17' 40" O. Feu fixe allumé seulement d'août à avril. Il est élevé 
de 6 m 7 au-dessus de la mer et visible à 9 milles. 

HOY-SOUND (Phares). Deux phares distants de 2015 m E. U°S. 
sont sur l'île Gremm, vis-à-vis de Stronmess. Le plus élevé est 
par 58° 56 / 9"N. et 5° 36' 37" O. Son feu est fixe et rouge (C. ), tandis 
que le phare inférieur, installé sur la p te N.O. de l'île, a un feu 
blanc (D.). En ligne, ils conduisent dans l'entrée O. du Hoy-Sound, 
entre les roches Ftow et Kirk. En approchant à peu près à % mille 
du feu inférieur, sur ili m de fond, le feu rouge se trouve rapide- 
ment éclipsé par les terres, et c'est le moment de piquer sur la côte 
de Stromness, où le feu ronge reparaît de nouveau. Le grand phare 
à feu rouge est élevé de 34° 9', mais ne se voit qu'à 10 milles, et 
n'éclaire que l'entrée du Hoy-Sound. Du côté de Stromness, le 
même phare montre un feu fixe ordinaire, du S. 50 Q E. eu S.O. 
Le petit phare n'a que 16 m 7 d'élévation et ne se voit qu'à 7 milles, 
de l'E. 22° N. à l'O. 22° S. passant par le N. 

Pour guider sur la passe E. de Hoy-Sound, on a installé un 
feu fixe sur le grand phare, éclairant un petit arc de cercle du 
N. 33° O. au N. 55° C, par conséquent supplémentaire à ceux déjà 
décrits. Il sera en activité tant que le phare de Cava qui suit ne 
sera pas terminé. Déclinaison 27° O. (1851). 

CANTICK-HEAD (Phare C. D. 2) sur la p t<f de ce nom (île Hoy) à 
l'extrémité S.E. de Soulh-Walls. Feu tournant de l' en 1' sur une 
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tour blanche élevée de 3U m 9 au-dessus de la mer ; il est visible à 
16 milles. Lat. 58° 47' 15". Long. 5° 28' 0" 0. 
CAV A (Phare) en construction sur cette île. 

COTE SEPTENTRIONALE D'ÊCOSSE 

CAP TVRATII (Phare C.)ext. N.O. de l'Ecosse, par 58° 37'30" N. 
et 7° 20' 0"O.; est à Zi5 milles 0. 27° SAlIoly-Head, 1 mille S. 2°0. 
des Stag8; 15 milles S. 2° E. du rocher Nun. 

Ce feu est tournant, visible à 25 milles, et montre un éclat blanc 
et un rouge, qui atteignent leur grand éclat de 2' en 2', en dimi- 
nuant d'intensité; pour un observateur éloigné, les lumières sont 
toujours éclipsées pendant une courte durée. Le feu est ouvert du 
S. 60° E. au S. 23° 0. par le N. La lanterne est élevée de 122 m 
dans une tour blanche de 19 m . 

HOLBURN (Fanal D. l\ sur le cap) feu à éclats de 10" en 10"; son 
élévation est de 22 ,tt 8 et sa portée de 13 milles. La lumière est 
blanche vers le firth de Pentland et rouge vers la rade de Serais- 
ter. Lat. 53° 36' 50" N. Long. 5° 52' 9" O. 

DUXNET (Phare D. 1) à l'ext. N. de l'Ecosse par 58° 40' 16" N. et 
5° 42' 30" O. à 7 milles * 0. 15° S. de la p««N. de Stroma et 42 milles 
E. 45° N. du cap Wrath. Ce feu fixe est visible à 23 milles depuis 
le S. 7G° E. jusqu'à l'O. 12° S. ; il est élevé de 105 m . 

PEXTL AND-SKERR [ES (Phares D. 1) sur la plus grande des îles à 
l'entrée E. du Penlland-Firth; ces feux sont fixes, sur deux tours 
à 30" N. 7° O. ; le premier ayant Û2 M et le second 51 m au-dessus 
de la mer; on les voit à 18 et 16 milles. Amenés en ligne, on 
croirait qu'il n'y a qu'un seul feu ; ils conduisent à l'O. du banc 
vaseux du S. du Sherry. 

Lat. du plus haut, 58° t\l f 15" N. Long. 5° 15' 30" O 

NOSS-IIEAD (Ph. D. 1) sur la côte E. de Caithness, feu tournant 
dont les éclats sont de 30" en 30". Il est élevé de 55 ni et visible à 
20 milles. Sa lumière est ordinaire du côté de la mer. et rouge 
dans la baie de Sinclair (58° 28' 38" N. et 5" 23' 15" O.). On y re- 
ève le phare de Pentland-Skerries à 13 milles N. 16° E. 

WIGK (Faual D.) feu fixe et rouge sur la jetée du S. ; il n'est visible 
qu'à 3 milles et allumé seulement pendant les mois d'août et de 
septembre. Son élévation est de ll m 2 et sa tour noire. Porte aussi 
le nom de Pulteney-town. Lat. 58° 26' IN. Long. 5°25'9"0. 

LATHERONWHELL (Fanal) feu fixe au côté S. de l'entrée par 
58° 16' 10" N. et 5 U 43' 9" O. N'est allumé que dans les nuits obs- 
cures de la saison de la pêche. 

i. 
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LITTLK-FKHI\Y. 2 feux fixes; l'un «\st sur la points ; ce sont de 
simples lampes de 3 à 4 milles de portée. Ils sont \.64°0.et 
S. 64° E. à 45" l'un de l'autre. Lat. 57 56' N. Long. 6° 20' 0" 0. 

TARBET (Phare C.) sur la p ,c ;i l'ext. N.E. du comté de Ross: 

par 57" 52' .M. el G" 6' 42" O. Au l u ; »,ce reu est intermittent, 
sant tout à coup et restant visible pendant 2' 30", puis il s'ecl 
subitement pendant 30". En dedans du VrUh-of-Murrmj. d 
5. i9°0, f de Tarbet, où la lumière ne peut être prise pour 
autre, elle est toujours visible, jusqu'à ce qu'on passe en dedani 
d'une ligne tirée de Tarbet -Me M par une pointe qui est à ï4il 
des fV/s r/w Roi, du côté de la mer ; alors elle est cachée par la t<" 
La lanterne est ouverte du S. 25* 0. à l'o. 20 s. par l'E. et le N.; 
elle a 53 " au-dessus de la mer et sa lumière peut se voir i 20 mûl 

CROMARTY (Phare ï). 4) sur la p ,c par 57° 41' N. et 6° 22' 9 < >. U 
est au dedans de rentrée du golfe de Cromarty; son feu est fLreti 
rouge, élevé de 15 m et de 9 milb' de portée, sur l'horizon 0. 4 e 
passant par l« N. jusqu'au S. 69° E. (Xn h 3 m ). 

CIIAV>MIY (Phare D. 4) feu fixe sur celte p le (57° 34' 30 
G° 25' 40" O. a rentrée du golfe conduisant à ïnvemess et le canal 
Calédonien. Llcvé de 12'" au-dessus tir la mer et visible à il mili 
sur l'horizon (). 21° S. jusqu'au \. 15° O. par le S. el l'E. 

CO\ KSi;A-SCAUS (Phare D. 1) feu tournant sur la p te Cntnhead 
par 57° 43' 15"N. et 5" 40' 30"O. Son éclat a lion de 1' en 1' et est 
suivi d'une éclipse totale. Ce phare a 38*" d'altitude et se voit à 
18 milles sur l'horizon de l'O. 12° S. au S. 85° E. par le N. et I* 
Quand on est. très près, la lumière ne disparaît plus; enfin de 
TE. 5° S. au S. 68° E. parle S.. cl!<« devient rouge. 

LOSS1EMOUTII, Feu fixe vert sur la jetée s. (57° 43' N. el 5° 
30' 40" O.). 

BANFF (Fanal) à feu fixe et rouge sur l'ext. de la jetée W. il 
est élevé de 8 l 5 et visible à 8 milles. 

Lat. 67 H 40'15 // ]\.Long.6 0 51'30"0. (XH h 59 ra ). 

2 feux de position fixes blanc et rouge, sur la partie in- 
térieure de la jetée extérieure N. GG° O. et S. 66° E. à 18 m . On les 
voit du large quand le port est ouvert. 

MACDUFF (Fanal) feu fixe et rouge sur l'ext. de la jetée de l'O. 
Élevé de 7 m et visible à 6 milles. Lat. 57° 40' N. Long. 4° 50' 9" O. 

/« .f/< 

COTE ORIENTALE D'ÉCOSSE 

!•) «Ut 

KINNAIRD-HEAD (Fanal D.l) à l'entrée du Firth-of-Murray et à 
l'ext. N. de la baie de Fraserburg. Son feu fixe se voit à 15 milles 
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â7° 42' N. et 4° 20' 20" 0.); élevé de 36 ra au-dessus de la mer, 
mr une tour en pierre de 23" 1 , il se voit depuis l'O. 3° S. jus- 
ru'au S. 53° E., par leN. et TE. ; et montre une lumière rouge 
iiUre le S. 52° 45' E. et la terre. 

FRASERBURG (Fanaux); deux feux fixes sont sur l'ext. de la 
etée, à 78 m S. 82° E. l'un de l'autre. Us sont visibles à 5 milles, 
Élevés de 10 et de 5 m au-dessus de la mer. On ne les allume pas 
codant les clairs de lune de juillet à avril. 

Lat. 57° 41' 30" N. Long. 40 20' 0" O. (XH h 13 m ). 

PETERHEAD (Fanal D.) à feu fixe sur l'ext. de la jetée O. du 
wtS. par 57° 30' N. et 4° 6' 9" O. Il est visible à 10 milles du 
% 34° E. par le S. jusqu'au S. 36" O. (I h 3"). 

(Fanal D.) à feu fixe rouge, à l'ext. de la jetée O. du port N. 

11 est visible du N. 16° E, par l'E. jusqu'à l'E. 31° N. 

BUCHANNESS (Phare G.) par 57° 28' 15" N. et 3° 6' 21" O.; il se 
fait remarquer parla rapide révolution de son réflecteur et par les 
éclats de sa lumière, sortant de l'obscurité toutes les 5". Ce feu, 
élevé de39 m au-dessus de la mer, sur une tour blanche, est visible 
à 16 milles, du N. 15° 15' O. au S. 31° O.par l'E. et le S. 

ABERDEEN (Fanal) à l'ext. de la jetée N. ; feu fixe visible à 
8 milles, son élévation étant de 12 m . Il n'est allumé que depuis la 
mi-flot jusqu'à l'étalé. Lat. 57° 8' 40" N. Long. 4° 23' 50" O. 

— (Fanaux) A M mille de l'intérieur du port, sur la côte S., 
sont deux fanaux distants de 200 m O. 35° S. ; leur portée est de 
3 milles. Ces deux feux sont rouges quand l'entrée est praticable, 
mm verts dans le cas contraire. Quand on les tient en ligne, ils 
guident sur l'entrée de la rivière et dans le pon (l b 30 m ). 

GIUDLEiNESS (Phare D. 1) par 57° 8' 15" N. et 4° 22' 54" O. ; au 
large est la roche noyée le Girdle. Ce feu est double, présentant dans 
la même tour deux feux fixes, l'un au-dessus de l'autre; mais à une 
certaine distance ils se confondent en un feu allongé; à 35 et 57™ 
au-dessus de la mer, on les voit à 19 et 16 milles, du N. 4° 30" O. 
à TO. 43° 30' S. par l'E. et le S. 

STONEHAVEN (Fanaux), à feux fixes sur la jetée, dans deux 
tours marquant TO. 12° 15' S. Leur élévation est de 7 ni 3 et 5™ 5; 
l'inférieur ou celui de la berge est ordinaire, mais l'intérieur est 
rouge. Portée 12 milles. (56° 57' 40" N. et 4°32' 10" O.) 

MONTROSE (Fanaux) au côté N. de l'entrée, deux feux fixes et 
romjes à 277 m N. 84° O. l'un de l'autre, et à 10 et 18 m d'élévation. 
v us en ligne, ils font parer le banc Annat et conduisent dans la 
rivière; on les voit à 10 et 11 milles (P 53'"). 
Lat. 66° 42' N. Long. 4° 47' 64" O. 
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AftBF.OATîL ^ li ~r-t*c V. kc £r<r qu'on voit à 3 milles; 
4!*v* 7 D q**vo l'i '.' i~-k et* i-rrsqa'za navire doit entrer 
t j6' 2Z 1 > X- * t 4* ^> * 4 ». . Oa il ^s>e en second feu à 128" X. 

Bl T»i> 'XXEA- f*rTv i ^ o>!e V do golfe 77iy; /to, 

sur d* î -irs * 4 2 1 N. ôV ■;». e: >• 64' E. l'un d- l'autre. Élevés 
de 23 et ii* ^ v:>o: a 10 > dilies, et conduisent sur l'en- 
trée de la en evi^n: :r> C^:-; el Afortay. 

Ut. 56' 2S' N- Lc»D2. 5'5 ù O. 

PORT-OX-CJUU; 'Deux fac*-x C à A03" N. 89° O. lun de 
l'autre et au côte S. du passa:::. Lriirs fr^x sont /Lr«, visibles à 
il milles, étant e evës de 2ô et de 9* aa- dessus de la mer. Ils 
sont disposes de manière à corviulre caas les profondes eaux delà 
Tay t et font éviter les bancs d\4>Vr;sy et du Sud. Dans les brouil- 
lards on sonne une cloche (P ^S B ). 

Lat. 56 e 27 0 .\. Long. 5* li 0 O. 

XEWPORTiDeux Fanaux C) à feux /Ires, sur la jetée O. Leurs 
tours sont à 58" X. 3 O., et élevées de 3 et 5" : les feux sont 
visibles à 7 et 8 milles et conduisent à TE. du banc Middle. Il y a 
un feu correspondant sur la jetée du passai, à Dundee. 

Lat. 56° 26' 20" X. Long. 5 e 16 45 O. 

DUXDÉE (Deux fanaux) à feus rouges et fixes, Tun sur la jetée 
E. et l'autre sur la jetée du milieu, à bâbord en entrant dans les 
Wet- Docks. Ils sont à 119 m X. 78* O. et visibles à 7 milles, ayant 
une élévation de 3" à 3* 5. En li^ne, ils font éviter le Beacon-Rock 
(56° 27 / 30" X. et 5° 18' 0" O. (\P 33-). 

SAIXT-AXDREWS (Fanaux D. ù). Deux feux fixes sont à Text.de 
la jetée, sur le rhurab, O. X. O.; visibles à 6 milles, par 56° lîO' 
30" N. et 5° 7' 4" O. Et un troisième feu fixe est sur la tourelle de 
la cathédrale, visible seulement à 5 milles. 

BELL-ROGK (Phare C). Le rocher se montre nu à marée basse 
au large des golfes Forth et Tap, 10 millesS. 39° E. tfArbroath. Feu 
tournant alternativement rouge et blanc, en 2 ; il est élevé de 
28" et se voit à ili milles. Pendant les brouillards on tinte une 
cloche de 30" en 30". La tour a 35* 5; elle est assise à 3 m au-des- 
sus de la haute mer. 

Lat. 56° 26' 3" N. Long. L\° 43' 15" O. 

MAY (Phare D. 1.) de File, à l'entrée du golfe de Forth (56°11'8 
N. et 4" 53' [\Q* O.). Feu fixe visible sur tout l'horizon, à 21 milles. 
Son élévation est de 73 ra sur une tour de 17™. 

Un second fanal est sur cet îlot, à 230 m N. du précédent. 

Son feu fixe est visible à 15 milles; il a 33 m de hauteur. Us se dis- 
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tinguent très-bien l'un de l'autre, et quand on les amène en ligne, 
on passe à % mille E. du North-Carrs. Il ne faut, par aucun motif, 
ouvrir les feux à l'O. Il y a une cloche de brouillards. 

CELLABDYKE. Feu fixe rouge, sur le côté d'une maison, partie 
Ooest du port. La t. 56° 13' 50" N. Long. 5° 0' 49" 0. 

ANSTROTHER (Fanaux), fixes, rouge et vert sur la jetée 0. par 
56° 13' 16" N. et 5° 2' 4" 0. 11 sont élevés de 5 et 6™ sur le rhumb 
N. 15° E. 

PITTENWEEN (Fanaux); le premier à Fext. de la jetée; feu fixe 
rouge, élevé de 7" 6 au-dessus de la mer, et visible à 6 milles (56° 
12' 40" N. et 5° 3' 45" 0.). Le second à Fangle S. du parc, feu fixe 
ronge, et visible à 6 milles. C'est une lanterne dans la cour du 
parc, au N. 33° E. du premier feu. Un 3 e feu est placé sur Fan- 
gle S. 0. du moulin d'une ancienne scierie. 

S AINT-M ON ANCE . Deux feux fixes rouge et blanc. L'un sur 
Fextrémité de la jetée, l'autre sur le côté d'une maison. N. 13° E. 
(56° 12' 6" N. et 5° 6' 9" 0.). Pour donner dans le port, il faut tenir 
le feu rouge un peu ouvert dans l'O du feu blanc. 

BUCKHAVEN. Feu fixe de 9 milles de portée; il est sur le para- 
pet au bout de la jetée Esl. (56° 10' 6"N. et 5° 22' 15" 0.) 

KIRKALDY (Fanal) au côté N. E. de l'entrée; feu fixe élevé de 
6 m et visible de 8 milles. (56° T N. et 5° 29' 0" 0.) 

Il y a aussi un feu fixe sur la jetée, rouge et blanc. 

PETTYCURE. Feu fixe sur la jetée. 

NEW INN. Feu fixe sur la jetée. (56° 3' 40" N. et 5° 30' 50" 0.). 

BURNT ISLAND (Fanal) sur la jetée E., petit feu fixe, visible à 
8 milles, élant élevé de 4 m . (56° 3' 20" N. et 5° 34' 20" 0.) 

lin second fanal est sur la jetée du passage. 

LNVERKEITHING. Deux feux fixes rouges sur le quai 0. du port. 

GRAXGEMOUTH (Fanal) feu fixe à Fentrée de la rivière Canon 
et visible de 10 milles, étant élevé de 10 m . 

GR ANTON (Fanal) sur la jetée, feu rouge et fixe, visible à 6 
milles et élevé de 16'". (55° 59' 10" N. et 5° 33' 54" O.) 

NEWHAVEN (Fanal) feu fixe et rouge sur la jetée, qu'on n'al- 
ume que d'octobre au mois de mars. On le voit à 5 milles. 

Lat. 55° 59' N. Long. 5° 31' 24" O. (XI h 36 m .) 

LEITH (Fanal D. 4) sur la jetée E. bâbord, en entrant. Lat. 55° 59' 
0" N. Long. 5° 30' 29" O. Le feu est fixe rouge, élevé de 7 m et 
visible à 8 milles (XI h 33 m ). 

- (Fanal D. 4) à feu fixe à Fext. de la jetée 0. A 2 M 4 d'eau, 

on allume un feu vert sous le feu de cette jetée ; et lorsque les portes 
du dock Victoria sont ouvertes, le feu vert est remplacé par un 
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feu rouge ; et aux deux télés du dock s'allument alors des feui 
rouges. ; 

FlSHERlunv (Fanal) fïa fixe h l'extrémité de la jetée; c'est une 
lampe qu'on n'allume pas dans le clair de lune. (55° 56' 55" N. 
5 tt W 9" O.) 

1NCHKEITH (Phare D. 2.) ) au sommet de l'ile dans le goife 
Forth. Le feu est tournant de minute en minute et les éclats tres- 
brillants durent 10". 11 se voit de tous les points de l'horizon a 
21 milles, étant élevé à G7 Bl . 

Lat. 56° 2' 0" N. Long. 5° 28' 15" O. .1 

DLMUR. Deux feux fixes, au vieux port et au port Victoria. 

Lat. 56° 0' 0" I\. Long. A" 50' 49" O. 



COTE ORIENTALE D'ANGLETERRE 

SAINT-ABBS-HEAD (Phare D. 1.) feu fixe varié par des éclats de 
10" en 10"; il est élevé de 58 ra et visible à 20 milles. 
Lat. 55° 55' N. Long. U° 28' W O. 

EYEMOUTH. (Feu fixe rouge, sur le coin d'une maison. (55° 5? 
25" N. et 4° 25'21"0 ) 

BE1UYICK (Feux c.) à l'ext. de la jetée E. tribord en entrant II y 
a deux lumières fixes dans la même tour, à 1/T et 7 m 8 au-dessus 
de la mer; le supérieur est blanc; c4, l'inférieur, allumé lorsqu'il y 
a 3 mètres d'eau sur la barre, est rouge; on voit ce dernier à 8 
milles depuis le N. 31" E. jusqu'au S. et le premier à 11 milles du 
N. 3/T O. jusqu'au S. 32° 15' O. 

Lat. 55° 46' N. Long. lx 19' 9" O. (II b 53 m ). 

LONGSTONE (Phare C.) feu tournant, qui accomplit sa révolution 
en 30"; visible à 13 milles, il est élevé de 22 m 9 sur une tour rouge 
de 25 ra G (55° 38' N. et 3° 56' 5a" O.)- Ce feu est en ligne avec 
le feu supérieur de Farn, et fait passer sur le Knavestone. On ne 
doit jamais le relever sur cette direction dans son voisinage. 

FARN (Deux phares C.) le plus élevé près de la p le S. O., l'infé- 
rieur près la p te N. O. de l'île (55°37'N. et 3°59'9" O.); ilsont leurs 
sommets rtfuges et sont distants cle 170 mètres N. 30° O. Le pins 
élevé, de 26 m l\ au-dessus de la mer, tourne de 30 r/ en 30", et se 
voit h ili milles. Le plus bas, qui n'a que 13 m 7, est fixe et ne se 
voit quVi 12 milles du N. à l'O. Le feu supérieur, tenu un peu 
moins de sa longueur à l'E. du feu inférieur, conduit entre le 
Megstone et Oxscar. Ces feux et le Megstone en ligne, conduisent 
entre le Ploughseat et le Goldstone. Ces observations sont très- 
importantes. 
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WARKWORTH (Fanal) fixe h l'ext. de la jeléeS.; il est rouge et 
allumé quand quand il y a 3 m d'eau sur la barre. 

Lat. 55° 20' 24" N. Long. 3° 55' 20" O. 

COQUET (Phare D. 1) à la partie S. O. de l'Ile, feu /ut, visible à 
14 milles depuis le N. 8° O. jusqu'au S. 8° E. Un feu moins brillant 
est vu du côté de terre dans toutes les autres directions. C'est une 
tour blanche avec parapet à tourelles, par 55° 20' 6" N. et 3° 52' 
24" O. U est élevé de 25 m 3. Quand on observe ce feu dans la di- 
rection de la bouée de la pointe Hauxley, il paraît rouge; et pour 
éviter les roches Boulmer, un feu rouge est montré dans cette di- 
rection. 

BLYTH (deux Fanaux CL). A l'ext. S. de la ville, bâbord en en- 
trant en rivière; ils sont séparés del26 m N. 40°O. et S.40°E. Leurs 
feux sont fixes et allumés seulement quand il y a 2™ 4 d'eau sur la 
barre. Le jour un pavillon indique la même quantité. On les voit à 
11 et à 7 milles. Leurs tours sont blanches. 

Lat- 55° 7' 30" N. Long. 3° 50' 9" O. (IIP 3 m ). 

TYNEMÔUTH (Phare C.) dans la cour du château, au côté N. de 
l'entrée de la Tyne, feu tournant visible à 18 milles. L'éclat a lieu 
de 1' en 1'. Ce feu a 50 m d'élévation sur une tour de 23 m . 

Lat 55° M N. Long. 3° 45' O. 

Trois feux placés l'un sur l'autre, à l'extrémité de la jetée 

du Nord. Le sup. vert, celui du milieu blanc et l'inf. rouge. 

SHIELDS (Phares) à feux fixes et à tribord en entrant, sur des 
tours séparées de 219 m E. 12° IV. et O. 12° S. ; élevés l'un de 37 m et 
l'autre de 23 m , et visibles de 16 et de 13 milles, ils indiquent la di- 
rection de l'entrée, c'est-à-dire que lorsqu'on les amène en ligne, 
on est dans les plus profondes eaux près du banc Herd (côté S.). 
On ne trouve que 2 m d'eau sur la barre dans les basses mers. On 
allume les feux depuis le premier quart du flot jusqu'au premier 
quart du jusant, et on hisse un pavillon bleu le jour pendant les 
mêmes époques (55° 30' N. et 3° 46' 10" O.). 

SUNDERLAND (Feux) fixes, placés sur les jetées de chaque côté 
de l'entrée de la Wear. Celui de N. (D. 3),élevéde22 m 3, se voilà 13 
milles (54°55'N., et 3° 40' 24" O.). Le feu de la jetées. (D. 4) est un 
feu de marée de 10 m 6, allumé de la mi-flot au quart de jusant; par 
des vents d'O., ce feu est éteint à marée haute, et on allume un 
feu rouge à o œ 4 plus bas, dans la tour du N. Le jour on hisse un 
pavillon dans les mêmes circonstances. Un feu vert sur le nouveau 
phare signifie qu'il y a du danger dans le port. 

SEAU AM (Fanaux D. 4); le 1 er sur la p ,e Red-àcre, à 2 feux, dont 
Tun est tournant rouge avec des éclats de 30" en 30", l'autre fixe; 
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visibles à 14 et 11 milles. Ils atteignent des élévations de 28 et de 
15 mètres. • 

Le 2 e fanal (D.) est sur la jetée S., à feu fixe rouge et par 54° 50' 
N. et 3° 39' 40"O. C'est un feu de marée pour avertir d'entrer. 

I1ARTLEP00L (Pli. D. 1) et Fanaux). Le phare est sur le Heugk. 
Il a deux feux fixes, le supérieur blanc et l'inférieur rouge. Le pre- 
mier allumé toute la nuit, le second seulement de la mi-marée à la 
mi-jusant. Leur élévation est de 2ô m 6 et 18 ,u 8, et ils sont visibles 
à 15 milles de distance. Pendant le jour et pour marquer la marée, 
le feu rouge est remplacé par un ballon rouge placé au sommet de 
la tour. Lat. 54° 41' 51" N. Long. 3° 30' 43" 0. (IIL h 43 m ). 

(Fanal) sur la jetée du vieux porl, feu fixe, rouge et vi- 
sible a 7 milles; deux petits feux rouges sont également placés sur 
le quai, pour guider à l'entrée du port intérieur. 

. Fanal du port O. Chacune des deux jetées de ce port a on 

petit feu vert, élevé dc7 m 9. On fait également des signaux au moyen 
d'un ballon,quand des navires privés de pilotes sont forcés d'entrer. 

(2 Fanaux) fixes rouges à 400 u> dans le N. 63° 45' O. du feu 

principal sur la jetée du dock. Tenus l'un par l'autre au IS. 59° 
45' 0., ils guident dans la passe du port. 

SEATON (Fanaux C.) deux feux fixes espacés de 1064° l N.79 o 0. 
Ils sont élevés de 27 et de 10 m et visibles a 13 milles. Le feu infé- 
rieur est rouge, le supérieur blanc : ce dernier est à % raille dans 
les terres, et le premier sur la côte près des roches LongScar. 

Lat. 34° 40' 0" N. Long. 3° 32' 24' O. 

CAUE-SAND (flottant) près la partie S.O. du banc (entrée de la 
rivière Tees côté O. Il n'a qu'un seul feu fixe visible à 7 milles. 
jour il porte une boule rouge. Le mot Tees floating iight est écrit sur 
ses côtés. Lat. 54° 38' N. Long. 3° 30' O. 

BUAjND-SAM) (2 Fanaux) sur la partie 0. du banc Brand-Sand, 
distants de 500 m S. 2° 0. Ils sont fixes et l'inférieur rouge. Lat 
54° 38' N. Long 3° 28' 55" 0. La plus élevée des deux tours est à 
bandes longitudinales noires et blanches ; l'inférieure a des bandes 
rouges et blanches, mais horizontales. 

Nota. La direction de ces fanaux change avec les mouvements 
des sables. 

WHITBY (2 phares D. 1) près de Ling-HM, au sud de la ville et à 
235 m N. 42° O. et S. 42° E. l'un de l'autre. Le feu N. est fixe, blanc 
et rouge ; le feu S. de couleur naturelle ; leur élévation est de 72* 9 
au-dessus de la mer et ils sont visibles a 23 milles entre le N.- 
51° 0. et le S. 4° E. par l'E. et le N. 

Lat. 54° 28' 40" N. Long. 2° 54' 50" 0. 
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En tenant les feux l'un par l'autre au S. 42° E., on court sur le 
Whilby-Scar qui gît à 2 milles du phare du N. ; tenez toujours le 
feu du S. ouvert par celui du N. 

WHITBY (Fanal G.) feu fixe vert sur la jetée 0 , visible à 13 milles; 
on rallume deux heures avant et jusqu'à deux heures après le flot. 
Le jour ou hisse un pavillon dans les mêmes circonstances ; il est 
élevé de 25 m 3. Sa tour est en pierre jaune. 
LaL 54° 29' 30" N. Long. 2° 57' 0. (UI b 43 m ). 
- — (Fanal) feu fixe rouge et vert sur le bout de la jetée de TE., 
visible à 10 milles; on fait route entre les deux feux pour donner 
dans le port. Il paraît rouge vu du S. et vert vu du N. 

SCARBOHOUGH (Fanai) à l'ext. de la jetée Vincent, fixe, rouge 
du large, blanc du côté du port, allumé lorsqu'il y a 3 1 " d'eau a ren- 
trée, ce qu'on marque par un pavillon le jour. Élevé de 17 m 7; 
sa portée est de 13 milles. Lat. 54° 17' N. Long. 2° 43' 24" 0.). 

FLAMBOROUGH (Phare C. ) feu tournant montrant successivement 
(jeux éclats blancs, et un rouge avec des intervalles de 2'. Après 
Téclat les lumières diminuent jusqu'à l'éclipsé. La portée est de 
20 milles (54° 7' N. et 2° 25' 10" 0.). La tour est blanche, élevée 
de 25"' 6 et sa lanterne de 65 m 2 au-dessus de la mer (IV h 13'"). 
VVLWERINGHAM. Feu fixe. 

WHITTON. (flottant) à l'extrémité du banc qui forme la pointe 
de Whitton-Ness, côté S. de l'Humber. Le bateau qui porte deux 
feux l'un sur l'autre, le supérieur blanc et l'inférieur rouge, est 
placé dans TE. du banc; on le conlournera pour passer dans le N. 

BROUGH. Deux feux fixes. Proposé. 

BRIDLLVGTON (Fanal) feu fixe à l'extr. de la jetée N.; élevé de 
7 a 8 au-dessus de la mer, sa portée est de 8 milles ; mais on ne 
l'allume que lorsqu'il y a 2" 7 d'eau dans le port. 

LaL 54° 5' 12" N. Long. 2° 32° 6" O. 

SPURN (Feu du cap) côté N. de YHumber, fixes et sur des tours 
séparées de 145" 1 N. 67° 0. Le feu supérieur (D.l) par 53° 34' 44" 
N. et 2° 13' 5" 0.; ils sont élevés de 28* et de 16 nl . On les découvre 
H5 et 11 milles. 

- — (Flottant G. 4) tournant, près le nouveau banc par 14 m 6 ; ses 
éclats ont 30 y d'intervalle; on les voit à 10 milles. Ce bateau est 
rouge et porte une boule à la tôte de son mat. Le mot Spurn est 
sur ses côtés. Lat. 53° 34' N. Long. 2° 6' 40" 0. (V h 33 m )). 

BULL (Feu flottant G.) à l'extr. S.E. du banc, dans 8 m 2 d'eau. Sa 
portée est de 10 milles. (53° 34' N. et 2° 15' O.) 

STALLINBO lïOUG H (Feu fixe G.) dans YHumber. Il sera aperçu à 
"0. quand on sera par le travers du banc Burcom. Vu au S.O. il 

6 
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sera très-brillant, mais sa lumière s'affaiblira à mesure qu'on ap- 
prochera des passes, pour disparaître près delà bouée Holm. 
Lat. 53° 37' 10" N. Long. 2°30'O. 

KILLINCiHOLM (Trois phares C.) fixes, l'un h 20™6, l'autre à 10*6, 
et le troisième à 11™ 2 au-dessus de la mer. Le phare inférieur à 
186'" E. 22° S. du grand; el le phare N. à 227™ N. 11° O. du même. 
Leur portée est de 11 milles. Le feu le plus élevé par le feu N'. (le 
S. 11° E.),on évite le banc du Holm et la basse Skitter. 

Lat. 53° 39' 0" N. Long. 2° 32' 24" (). 

PAULL (Fanal C.) près les falaises et au côté S. O, de Paull; 
c'est un feu fixe élevé de ll m et de 7 milles de portée. 
Lat. 53° 43' N. Long. 2° 34' 9" O. 

HEEBLES (flottant C.) au côté S. du chenal; feu fixe, rouge, ancré 
par 9 ,u de fond. Sa portée est de 5 milles. Il porte son nom écrit. 
Lat. 53° 44' N. Long. 2° 37' <X' O. 

OUTER-DOWSlNfr (Flottante.) il est tournant, montrant une 
lumière rouge de 20" en 20". Le bateau est mouillé par 16™ A au 
côté O. du banc. Lat. 53° 28' 15" N. Long. 1° 17' 30" O. 

LYNN-YVELL (Flottante.) par 32™ d'eau au large de la p lc dubanc 
Long-Sand, h 2/3 mille S. 40° E. de la bouée de ce banc, et 5 milles 
N. 29°0. du fanal Hunstanton; ce navire est rouge et porte un feu 
tournant chaque 20" à courtes éclipses, visible à 10 milles; le jour 
on hisse un ballon h la tète du mât. Le mot Lynn-Well esl écrit 
sur ses côtés, et on frappe un gong de brouillards. 

Lat. 53° 1' 40" N. Long. 1° 55' 9" O. 

HUNSTANTON (Fanal D. 2) sur la p ,e ; tour blanche de 18 m 5àfeu 
fixe qui se voit à 13 milles, étant élevé de 32 m 1. Il est d'un rouge 
vif, quand on le relève entre TE. et l'E. { S.E. ou la direction du 
banc Roaring-middle. Lat. 52° 56' 54" N. Long. 1° 50' 19" O. 

DUDGEON (Flottant C.) par 14 m 6 d'eau, au côté S.O. du banc de 
ce nom, 21 milles N. 10° 30' E. de Wells, Lumière unique, élevée 
de 11'" 6 qu'on voit à 10 milles. Un ballon rouge est à son grand 
màt; le navire est rouge et il frappe un tam-tam pendant les 
brouillards. Lat. 53° 15' 0" N. Long. 1°24' 0 v O. 

LEMAN et OWEIl (Feu flottant C.) par 29 m de basse mer (53* 8' 
30" N. et 0° 19' 20" O. près de la p te S.O. du Ower, mais à 5 milles 
S. 22° E. de sa partie la plus élevée, et 5 milles E. de la partie la 
plus élevée du Léman. Deux feux de lanterne sont sur desinâls 
séparés. Le supérieur est tournant et à 11™ 6 au-dessus de la mer, 
avec des éclats de V en 1'; le feu d'arrière est fixe et élevé de 
8 B1 2 ; leur portée est de 10 milles. Le jour, chacun des mâts porte 
une boule rouge. On ne doit jamais en approcher par rapport aux 
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dangers, et on tire le canon quand on voit des navires courant sur 
eux. Il porte son nom sur ses côtés. 

CROMER (Phare C.) sur la p te N.E. de Norfolk, feu tournant dont 
les éclipses ont lieu de 1' en 1', qu'on voit à 22 milles. La lumière 
se perd graduellement. (52° 56' N. et 1° M 24" O.) Il est élevé de 
83° sur une tour blanche de 18 ,H 5 (Xl h Zi6 ra ). 

HASBOUOUGH (Feux C.) entre ceux de Winterton et de Cromer; 
ils sont fixes sur deux tours blanches séparées de % mille N. 70° o., 
visibles de 17 et 15 milles; et conduisant dans la passe à'Hasboro, 
entre le Newarp et Ridge Sands. L'un a M m ; l'autre 30 1 " au- 
dessus de la mer. Lat. 52° W N. Long. 0° l\W 0" O. 

(Flottante.) àl'extr. N. du banc d'Hasborough par28 m ; 

il a 2 lanternes sur des mâts séparés, à ll m 6 d'élévation, visibles 
à 10 milles. (52° 58' N. et 0° W 27" O.) On y relève : le feu de 
Cromer, O. lit 0 S. ; le grand phare d'Hasborough, S. 10° O. Ce 
bateau est rouge, avec les mots Hasboro-Light sur ses côtés. 

WINTERTON (Fanal C.) sur la p ,c de ce nom, feu fixe qui se voit 
à 15 milles, dans une tour rouge entourée de maisons blanches. 

Lat. 52° IxW N. Long. 0° 38' 54" O. 

NEWARP (Flottant G.) par 3/i ra d'eau à l'extr. N. du banc Newarp, 
6 milles N. 80° O. du fanal Winterton. Le bâtiment est rouge, il 
porte 3 feux, et, comme le grand màt est le plus élevé, l'apparence 
est triangulaire. Chacun de ces mâts est surmonté d'un ballon 
rouge, le jour. Ce feu se voit à 10 milles, et le mot Newarp est 
écrit sur ses côtés. Lat. 52° 45' N. Long. 0° 28' O. 

YAUMOUTH (Feu flottant C.) au côté E. du Cokle-Gat (entrée N. 
de la rade de Yarmoulh); son feu est tournant de 1' en 1'. Il est 
ancré par ll m 9 d'eau de basse mer ; on y relève : la tour de Win- 
terton, N. 72° O. ; le feu flottant Newarp, N. 36° E. 

La largeur du Cokle-Gat n'est que de ~ de mille. 

Lat. 52° lii' 30" N. Long. V 33' 24" O. (IX h 3'"). 

(Fanal) sur la jetée S de Gorteslon par 52\W 25" N. et 

o°36' h" O. Feu fixe, ronge ; visible seulement à 2 milles. Le jour 
il est remplacé par un pavillon rouge. 

CORTON (flottant C. ), au prèsde l'ext. S. du banc, à l'entrée S. E. 
<hi canal Corton. Bateau rouge par 27'". Le feu est tournant rouge 
<le 20" en 20"; les mois Corton Fairwag sont écrits sur ses flancs. 

Lat. 52° 29' 40" N. Long. 0°30' 9 " O. 

- — Feux fixes rouges, le supérieur, élevé de 25 ra 65 à Emilie N. 
de l'église de Hoplon. L'inférieur, élevé de ll m 2 à mille du pré- 
cédent. Ces deux feux, tenus l'un par l'autre auN. 53°55'0. font 
traverser le passage dans la plus profonde eau. 
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NICHOLAS-GAT(Feu flottant C.)à la passe Saint -5 rôles, par il* 
d'eau, à la p te IV. du banc Klettle-Boltom; feu fixe élevé de 12" et 
visible à 10 milles. Le jour il porte un ballon rouge; on y frappe 
un tam-tam dans les brouillards, et le mot Nicholas-Gat est écrit 
sur les côtés. ^^(TN. et 0°33' 24" O.) 

Un petit feu rouge se montre à l'arrière, à 6 m d'élévation; 

il sert de feu de reconnaissance. 

LOWESTOFT (Phares C.) à la p ,c E. du comté de Suffolk; deux 
feux (1res sur des tours séparées de 933 m N. 13° 0., qui se voient à 
lGet il milles et servent à diriger entre les bancs Holm elSew- 
Corne, en les tenant en li^ne, le grand fanal inclinant vers le N. 
37° E. L'un a 36 ,n , l'autre 12" au-dessus de la mer. Feu sup'par 
Lat. 52° 29' 10" N. Long. 0°34' 39" O. 

(Fanaux). Un fanal à feu, fixe rouge est placé sur chaque 

jetée de ce port; et deux feux verts sont allumés à l'entrée du 
port intérieur. 

PAKEFIELD (Fanal G.) feu fixe rouge visible a 9 milles, qui 
facilite la navigation entre les bancs Barnard et New-Come, dans la 
rade de Lowestoft; placé sur une maison de pêcheurs de Kïsmiy 
tand peinte en rouge, portant un mût et un globe. Il est visible du 
S. 39" E. au S. Zi5° E, par l'E., pour indiquer le passage entre les 
bouées. 

Lat. 52° 26' N. Long. 0°36'/i5" O. 

EMBOUCHURE DE LA TAMISE 

OKFOUDNESS (Phares C. et D. 1) sur cette p l % à TE. iYOrford; 
ils sont fixes, sur deux tours rouges à 1316 m JN. 36° E. de distance, 
l'une de 25 m , l'autre de 19 m . On les voit à Iti et! 3 milles; amenés 
en ligne, ils conduisent dans Hollesley-Bay à l'intérieur du banc 
Wliiling, et vers le N. entre les bancs Aldborough et Sizewell, la 
côte et le Ridge. 

Lat. 52° 5' N. Long. 0° 45' 40" O. pour le plus haut. 

SI11P WASH (FloltantC.)à Text. N. du banc de ce nom, par 17* 
d'eau. Le grand feu d'Orfordness restant au N. 28° O.: c'est un feu 
fixe et élevé de ll ,u 5 ; portée 10 milles. Le mot Ship Wash est peint 
sur ses côtés. 

bal. 52° 1' 30" N. Long. 0° 42' 20" O. 

COUK (Flottant G.)par 7 m 3 prfcs du banc Cork au large (VHannch. 
Son feu est tournant de 30" en 30" et visible à 10 milles. Un ballon 
rouge le signale pendant le jour. Lat. 51 W 51' N. Long. 0° 56' 10*0. 
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HARWICH (Fanaux) 2 feux fixes de direction sont établis au 
côté Ouest de l'entrée du port, à Dovercourt. 

Le Supérieur, élevé de 13 ,u 7 se voit entre le S. 9° 15' E. et 
i*E. 15° N. par l'Est. Le feu inférieur de 8 m 23 d'élévation se voit 
entre le S. 73° E. et l'E. 2° S. 

En le& tenant l'un par l'autre au N. 82° 15' 0., on passera entre 
les bouées Àidge et Andrew. Var. 20° 30' O. en 1863. 

LANDGUARD (Fanal D. U). Le fort de ce nom, qui défend l'entrée 
d'Harwich , est surmonté d'un fanal qui paraît successivement 
rouge et blanc; il paraît rouge de la bouée Andrews jusqu'à la 
bouée Beach-End; là il paraît blanc et projette une étroite bande 
de lumière rouge dans le N. 31° 45' O., direction de la bouée 
Xorth-Shelf. Lat. 51° 56' 15" N. Long. 1° 1' 9" 0. 

GALLOPPER (Flottant C.) par 20 m d'eau à la partie S 0. du banc 
Callopper. Le bâtiment est rouge et porte deux feux fixes sur des 
mâts séparés à ll m 6 d'élévation. On les voit de 10 milles; le jour 
ils sont remplacés par deux boules rouges. 

Lat. 51° 45' 0" N. Long. 0° 24' 24" 0. 

KENTISH-KNOCK (Flottant C.) tournant de 1' en 1', mouillé 
par 22 ,u près l'ext. E. du banc. Lat. 51°Zil v N. Long. 0°39'Zi0" 0. 
Son élévation est de ll m 6 et sa portée de 10 milles. Le bateau est 
rouge ; il a son nom écrit sur ses côtés. On tire le canon lorsqu'on 
observe un navire courant sur les dangers. 

SCNK (Flottant G.) par 20 ra à l'ext. E. du Sunk-bank, dans le bon 
canal de la Swin-East. La lumière est fixe, à ll m d'élévation et 
visible à 10 milles. Il conduit principalement aux Sunk et King's 
Channels, et de la à la Tamise. Lat. 51° UT N. Long. 0° 52' ZiO" 0. 

(iUXFLEEÏ (Phare C.) à éclipses de 30"en 30", construit su rl'ac- 
core S E. du banc de ce nom; il est rouge. On ne doit jamais 
l'approcher à moins de 300 m et on ne doit jamais le contourner 
par le nord. Lat. 51° 46' N. Long. 0° 58' 40" 0. 

SWI\-MIDDLE (Flottant C.) à l'ext. 0. de ce banc, par ll n 
d eau. Feu tournant de M en 1', élevé de ll m 6 et visible à 10 milles. 
Les mots Swïn-Middle se lisent sur les côtés. 

Lat. 51° 38' hW f N. Long. 1° 13' 9" 0. 

MAPLL\ (Phare D. 2) feu fixe et rouge sur la pointe S.E. du banc, 
qui assèche aux basses marées; par 51° 35' N. et 1° 16' 10" O. Sa 
portée est de 10 milles. C'est un poligone rouge de 16 côtés, 
élevé sur poteaux. On y frappe une cloche de brouillards. On ne 
doit jamais passer par le N. de ce phare» en entrant ni en sortant 
de la Tamise. Enfin il est masqué de manière à être invisible au 
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nord de la ligne tirée de la bouée du Blacktail-Spit à celles du 
Maplin S.E. et du Maplin. 

(Feu). Un second feu fixe est allumé dans le même phare, 

éclairant 8° du cercle, pour marquer le chenal entre le feu flottant 
(et tournant) du Girdler et la bouée Shivering. 

MO USE (feu flottant C) par 7 "3 de basse mer, à Test 0. du banc 
dont le nom est écrit sur ses côtés. Le feu est tournant vert, élevé 
de il" 6 et visible h 10 milles. Le bâtiment est rouge. 

Lat. 51° 32' N. Long. 1° 20' 0" O. 

NORTHFLEET. Feu fixe blanc et rouge sur le quai India-Arm, 
blanc dans le canal de Sorthfleet-Uopc, et rouge depuis 2" 7 dans 
TE. et sur le Broadness. 

HOPE (Fanal) dans le fort sur une pointe. Ce n'est qu'une lampe 
sur un mAt de pavillon, à l'usage des charbonniers. 

MUGKING (Fanal D. 2) feu fixe élevé de 12*2. Sa couleurest ordi- 
naire, à l'exception des relèvements suivants, ou il se montre rouge, 
savoir : l'E. U° N. du fanal pour parer les Sears de la p !e Chap- 
man; l'O. 12° S. portant sur l'axe du banc Owen et la petite dis- 
tance en dehors de la marque des 3 m ; le S, 27° E. pour marquer la 
ligne directe sur la balise O. de Blyth. Ce feu est donc également 
dans le Sea-Beach. 

CUAPMAN (Fanal D. 2) sur la p te du Sea-Beach à l'intérieur 
de la Tamise, de 12" 2 au-dessus des hautes mers; son feu est 
fixe et sa couleur ordinaire, excepté de l'E. au N. sur l'alignement 
de la bouée du milieu du fleuve où le feu est rouge; il signale la 
limite N. de la passe nommée Sea-Beach ( Var. 22°5'0. en 1853). 

SODTH-END (Fanal) feu fixe et rouge sur la jetée, dans le Sea- 
Beach ou chenal intérieur de la Tamise. 

Lat. 51° 31' 0" N. Long. 1° 36' 45" O. 

SHEERNESS (Fanal) sur la p ,e Garrison, feu fixe rouge de h à 
5 milles de portée, placé sur le màt de pavillon des gardes-côtes; 
il est élevé de 9 m 7. (51° 26' 48" N. et 1° 35' 27" O.) 

WH1TSTABLE, feu fixe sur une cheminée, 

NORE (Feu flottant) à l'ext. E. du banc Nore, par 6 n 8, à près de 
3 milles N. 33° E. de la p te Garrisson de Sheerness. Il n'a qu'un feu 
tournant vert de 30" en 30", de ll m 5 d'élévation, qu'on voit à 
10 milles. Ce fanal conduit à l'entrée de la Tamise et de la Medway. 

Lat. 51° 29' N. Long. 1° 31' 0" O. (l h 20»). 

GIRDLER (Feu flottante.) mouillé par 5 ra 7 à l'ext. O. du même 
canal du Prince , près du banc Girdler; il est muni d'un feu 
tournant de 30" en 30", visible à 10 milles, il porte son nom sur 
nés côtés. Lat. 51° 29' 10" N. Long. 1° 12' 59" O. 
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CANAL DU PRINCE (Fanal C.) mouillé par 6 W 4 sur le côté N.du 
canal, entre les feux de Tangue et Girdler; feu tournant rouge, 
de 20" en 20". Le bateau porte écrit sur ses côtes Prince' s- Chan- 
nel. On ne doit pas passer au N. du baleau. 

EAST-TONGUE (Feu flottante, et D.) au milieu de l'entrée du che- 
nal du Prince pour faciliter la navigation du North-Foreland au feu 
de Nore; il y a deux feux verticaux, l'un blanc et l'inférieur rouge, 
dont la portée est de 10 milles. Il est mouillé par 18 ra 3. Le mot 
Tangue est écrit sur ses côtés. Lat. 51° 29" N. Long. 1° 0' 39" 0. 

HERN (Fanal) fixe sur le bout de la jetée. 

Lat. 51° 23' 45" N. Long. 1° 12' 10" O. 

MARGATE (Phare) à Text. 0. de la jetée, feu fixe rouge, qui se 
voit à 10 milles. C'est une colonne de 21™ et le feu a 25™ 7 au-des- 
sus de la mer. (51° 24' N. et 0° 57' 24 v 0.) XII h 26™. 

JARVIS (Fanal) feu fixe vert, allumé à l'extrémité du débarca- 
dère près Margate. Lat. 51° 24' 0" N. Long. 0° 57' 9" O. 

NORTH-FORELAND (Phare D. 1) fixe blanc et rouge; il est élevé de 
56™ sur une tour blanche octogone de 22™ 7 et se voit h 19 milles, 
entre le N. 37° 15' O. et le N. 15° 20' O.; sa lumière est rouge. 

Lat. 51° 22' 28" N. Long. 0° 53' 21" O. 

RAMSGAÏE (Fanal C.) élevé de 11™ sur \a jeié^O., h iew fixe rouge, 
qui se voit de 6 milles ; on ne l'allume que lorsqu'il y a 3™ d'eau 
dans les jetées; le jour, un ballon rouge est hissé sur la falaise, 
près Yéchelle de Jacob, dans la même circonstance. 

Lat. 51° 19' 45" N.. Long. 0° 54' 40" O. 

Deux petits feux verts, un sur la falaise de l'O., et un autre sur 
la jetée de l'O. (celui-ci ne sera pas visible quand on sera dans le 
bon canal, venant des Dunes) visibles près de la direction du Old- 
Cudd indiqueront moins de 3™ d'eau dans la passe. Tenus l'un par 
l'autre, ils guident dans le Old-Cudd. Avec 3™ d'eau, le feu vert 
de la falaise O. et le feu rouge servent de direction. Ils conduisent 
dans les plus profondes eaux jusqu'au port. 

GOODWIN-SAND3 (Flottant C.) mouillé par 16 m , à y de mille E., 
16° N. de l'ext. N. des Goodwin-Sands, et 7 milles S. 50° E. du 
Phare North-Foreland. Il a trois feux fixes et celui du grand 
niât a 12™ 7. On les voit à 10 milles. Ce bâtiment est rouge, 
et porte des boules ronges; le mot Goodwin est sur ses flancs. 

Lat. 51° 19' 23" N. Long. 0° k(\' 42" O. 

(Flottant C.) sur le bord O. du Goodwin, dans le Gull- 

Slream, mouillé par 15™ d'eau, au large de Trinity-Swash, une des 
passes qui conduisent à la rade des Dunes; il reste au N. 30° E., 
9 milles du fanal South-Foreland. Ce bâtiment est rouge et porte 
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un seul feu, tournant avec éclats à 20" d'intervalle. Le mol Gulles>\ 1 
écrit sur ses côtés. Lat. 51° 16' 30" N. Long. 0° 51'ZiO"0. 

(Flottant G.) ci l 'ext. S. de Goodwin-Sands, visible à 10 milles» 

lumière fixe élevée de ll m 6. Le bâtiment est rouge et mouillé par 
24 m d'eau ; il porte une boule rouge et les mots SouthSand-Head 
sur ses côtés. Lat. 51° 10' N. Long. 0° 52' 5" O. 

(Flottant) fixe t mouillé par \Z m 7 à 6 cables dans le S. 

15° E. do la bouée Brake; le mot Wreck est écrit sur ses côtés. 

DUNES (les). Pour compléter les renseignements sur les bancs 
Goodwin, je dois faire connaître qu'il existe le long de leur côte EL, ] 
quatre grandes bouées qu'on ne doit jamais approcher à moins de j 
demi-mille (930 mètres), attendu que la marée y porte avec force \ 
dans la direction O.N.O. j 

La première, ou celle du N. E., est rouge avec un màtereau à [ 
tête triangulaire» par 20 m . La deuxième par 27 w , est noire avec un 
mftt h la tête de diamant, et porte l'inscription Swatchway, attendu ; 
qu'elle est par le travers de la coupure des bancs où il y a passage. ; 
La troisième bouée est à la partie IN . du Galliper S. par 23 DI ; elle est ; 
surmontée d'une cage, et à bandes horizontales blanches et noires. > 
La quatrième est à la partie S. des bancs, par 15" 1 . 

DEAL (signal de l h temps moyen de Greenwich). Le ballon est 
monté à mi-màt environ 5' avant l h , et à la tête du mat environ 
3' avant 1\ Le temps à compter est le commencement de sa chute. ] 

i 

COTE MÉRIDIONALE D'ANGLETERRE 

SOUTLI-FORELAND (Phares Cl D. 1) à feux fixes sur deux tours 
de 21 et 15™, marquant TE. 10° N., à UlO m àe distance; leurs lumiè- 
res à 113 et 83 m d'élévation, se voient à 26 et 23 milles ; tenus en 
ligne, ces phares font éviter l'extrémité S. des bancs Coodwin. 

Lat. 51° 8' 26" N. Long. 0° 57' UT O. 

DOVER (Fanaux). Deux feux rouges sont sur des mâts séparés 
de 4- 6 N. W 50' O. sur la jetée S.; élevés de 18 ra 3 et visibles à 
12 milles. Le premier est allumé avec 2 à 3 m d'eau sur la barre; 
le deuxième, qui porte 2 feux, lorsqu'il y a 3 h 3™ 9 d'eau sur la 
barre, et le jour on hisse un pavillon avec ballon noir dans le pre- 
mier cas, et le pavillon rouge seul dans le second. 

Lat. 51° 7' N. Long. 1° 1' 0" O. (Xl h 26"). 

Ces feux ne servent qu'à signaler les jetées et non le chenal, qui 
change souvent par le mouvement des saoles. 

(Fanal C.) sur la jetée N.; fixe, rouge, allumé avec 2" d'eau 

sur la barre et seulement le temps de la marée. 
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DOVER (Fanal) sur la p ,e Clieeseman ou ext. de la jetée 0. Il est 
fixe bleu visible seulement à 2 railles. On y frappe une cloche 
pendant les brouillards. 

(Fanal) près la tour de ville, fixe vert, signalant le milieu 

entre lesjelées (XI b 26 ,n ). 

Il existe aussi un système de signaux de marée, tant de jour que 
de nuit, mais h l'usage des pilotes seulement. 

FÛLSKSTONE (Feu fixe rouge) sur la jetée S., par 51° 4' 50" N. 
etr 8' 40" O.; il n'est allumé que lorsqu'il y a 3 UI d'eau dans le 
port, ce qui est marqué le jour par un pavillon ; rouge quand il y a 

2 d'eau; un feu blanc au-dessous avec plus de 4 m 8. On le voit à 
6 milles. Près de Folkstone on doit courir au large lorsque le feu 
supérieur de South-Foreland disparaît. 

Feu fixe vert et blanc (D. 4) sur la jetée neuve qui s'étend à 

315" dans TE. 22° S , à 190 m S. 17° E. du feu ronge; il se voit à 
6 milles de l'O. 15° S. à TE. 40° N. Il est blanc à terre de ces 
relèvements. 

VARNE (flottante), mouillé par 29 m d'eau; feu rouge tournant 
chaque 20", il est élevé de 12 m et visible à 10 milles. Le plus haut 
feu de South-Foreland N.E. 3/4 N. à 12 milles % le feu du cap 
Grisnez S.E. -JE. 12 milles % Lat. 50° 56' 20" N. Long. i°3'50°O. 

Une bouée rouge marquée N.E. Varne est mouillée par 

23* à 5 milles % au IN. 41° E. du feu flottant. 

DUNGENESS (Phare D. 1) sur la p ,e extrême ; feu fixe qui se voit à 
15 milles. Pour le distinguer le jour, on a peint la tour en bandes 
alternatives rouges et blanches horizontales. Il est haut de 28 ,u ; 
la lumière est électrique. 

Lat. 50° 54' 59" N , Long. 1° 21/ 55" 0. (XI h 26 m ). 

RYE (Feux). Au côté N. de l'entrée du Camber sont deux feux 
fixes visibles à 3 et 4 milles, marquant le JV. 33° 0. à 162 m de dis- 
tance et élevés de 11 et 8 M ; ils sont éclairés lorsqu'il y a 3 m d'eau 
sur la barre. Dans le jour, un pavillon est hissé avec 3 m d'eau; un 
petit pavillon rouge sur un mât séparé indique 4 m quand il est hissé 
à moitié, 4 m 2 lorsqu'il joint la pomme de ce mâtercau. Deux petits 
pavillons rouges, hissés à mi-màt, annoncent 4 ,n 5, et montés à la 
pomme, 5™. Lat. 50° 56' 45" N. Long. 1° 34' 40" 0. (XI h 26"'). 

Deux feux fixes rouges de marée sont à 6C m de la tête de la 

vieille jetée. 

HASTINGS (Deux fanaux) à 270 m N. et S. de distance et à feux 
fixes, rouge et blanc, qui dirigent les pécheurs; ils sont à 18 et 9" 
nu. dessus de la mer. Le feu supérieur visible â 7 milles, l'au- 
tre à 4. Lat. 50° 51' 30" N. Long. 1° 44' 40" 0. 
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EAST-BOURNE (Fanal) simple lampe à feu fixe, élevée de 3"et 
allumée seulement pendant la saison de la pèche. 

BEACHY-IIEAD (Phare C.) feu tournant de 2' avec éclats de 15" 
visibles à 22 milles ; il est élevé de 86 m sur la falaise Belletoui, sur 
une tour blanche de 13 01 6; en le tenant ouvert de la falaise E., 
on évite les bas-fonds du Royal^Souverain et les autres bancs. Il 
est nécessaire de ne point diminuer son eau de moins de 23*. 

Lat. 50° hW 15" N. Long. 2° T 14" O. (Xl h 26 m ). 

Six cavernes ayant une entrée de l m et un escalier de 6 m abou- 
lissant à des chambres, sont creusées dans les falaises entre Cuk- 
more et Bechy-Hcad, ainsi qu'une caverne appelée la Grotte de 
Derby », dans laquelle les naufragés trouvent un asile assuré. 

NEWHAVEN (Phares D.) à feux fixes, sur la jetée O. et à 46 m N.26' 
40' O. l'un de l'autre ; ils sont visibles à 7 et 8 milles de distance, 
mais l'inférieur n'est allumé que lorsqu'il y a 3 m d'eau sur la barre; 
son feu est rouge quand l'eau marque de 3 à 4 m , et blanc lors- 
qu'elle monte au-dessus. 

Pendant le jour un ballon noir est hissé au mât delà jetée quand 
l'eau ne marque que 2 à 3 m sur la barre ; deux ballons quand elle 
marque de 3 à 4 m , et un pavillon rouge pour toute quantité au-des- 
sus (50° îxT 0" N. et 2° 16' 55" O.). 

Feu de port fixe vert sur la jetée E., son élévation est de 

5™ 4 et sa portée de 3 milles. Il fait passer entre les jetées. 

BRIGHTON (Fanal) fixe vert sur la jetée de la chaîne, élevé de 
10 m 7 au-dessus de la mer, et qui se voit à 10 milles. 

Lat. 50° 49' N. Long. 2° 28' 9" O. (XI h 38'"). 

SIIOREHAM. Deux feux fixes (I). 4) sont à l'entrée du port, mar- 
quant le N. 6° E. 239 m de distance et visibles à 10 milles; ils sont à 
12 et 7 m au-dessus de la mer ; le plus bas est allumé seulement 
quand il y a 3 ,n 3 d'eau dans les jetées ; et un feu rouge est ajouté 
quand la mer est pleine; le plus haut fonctionne toute la nuit. 

Lat. 50° 50' N. Long. 2° 35' 0" O. 

LITTLEHAMPTON (Fanal) fixe rouge, de 7 milles de portée sur 
l'ext. N. delà jetée E. ; par 50° 48' N. et 2° 52' 34" O. 

OWERS (Flottant C. ) par 34 m , à 6 milles S. 48° E. de Selsea-Bill, 
et à l'ext. S.E. des bancs VOwers, par 50° 38' 42" J\. et 3° 0' 5" 0.; 
feu fixe visible à 10 milles et élevé de li m G. Le jour on hisse 
un ballon ou l'on frappe un tam-tam, si le temps le rend néces- 
saire. Lorsqu'on voit un navire courant sur les dangers, on tire 
le canon et l'on amène le pavillon à mi-mât, jusqu'à ce que Ton le 
voie dans une meilleure route. 

BEMBRIDGE (Flottante.) par 9» d'eau, à 256 a E.N.E. de la bouée 
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Nab-Rock, qui est à 2 milles E. \ S.E. de la grande Sainte-Hélène 
(île Wight). 50° 41' 40" N. et 3° 22' 0" O. Bateau rouge portant 
deux feux fixes sur des mats différents, à lt et 8* d'élévation. On 
les voit à 8 et 6 milles; pendant le jour, un tam-tam de brouil- 
lards avertit de son approche (XI h 0 m ). Le mot Bembridge est sur 
les flancs du navire. 

WARNER (Flottante.) tournant de l'en 1', placé sur les bancs de 
ce nom, au côté S.O. du chenal qui sépare le Warner du Horse- 
Sand. Il est mouillé dans l'entrée E. du Spithead par 23™ d'eau 
et porte son nom sur ses côtés. Le bateau est rouge et porte un 
ballon. Lat. 50° 43' 50" N. Long. 3° 24' 0" O. 

SOUTH-SEA (Fanal) feu fixe, dans le château, à l'entrée de 
Porlsmouth; visible à 9 milles et élevé de 15*. Ce feu paraît 
rouge lorsque le chenal, entre les bouées du Spit et de Horse est 
ouvert, du N. 10° O. au N. 11° E., mais vert a l'O. de la bouée du 
Spit au N. 11° E. 

A l'O. de Y Edgar et à TE. du Horse, le feu est invisible. Il y 
il petits feux sur des poteaux dans le port de Porlsmouth. 

Lat. 50° 46' 45" N. Long. 3° 25' 24" O. (XI b 40 œ ). 

RYDE (Fanal) à feu fixe, àl'ext. de la jetée. Feu de position. 

Lat. 50° 44' 30" N. Long. 3° 29' 40" O. 

CALSHOT (Flottant G.) à l'ext. du banc. Son feu est tournant de 
i' en 1', et par 6 m 4 d'eau de basse mer. Il est visible à 9 milles. 
Le mot Calshot est peint sur ses côtés. 

Lat. 50° 48' 45" N. Long. 3° 36' 40" O. 

SOUTHAMPTON (Deux fanaux) feux fixes sur le quai royal; i 
l'inférieur est rouge. On les amène en ligne pour pratiquer le 
chenal. Lat. 50° 53' 40" N, Long. 3° 44' 24" O. 

11 existe encore deux feux fixes sur les jetées des docks; rouge 
mbre sur la jetée N. et rouge sur celle du S. En les tenant en 
ligne, on pénètre dans la rivière Itchen par 4 m 5 d'eau (XI h 40 ra ). 

YARMOUTH (Fanaux) feu extérieur fixe vert sur le mur du châ- 
teau, côté ouest; feu intérieur fixe sur l'angle d'une maison à 27" 
du précédent. Tenus en ligne, ils mènent dans le port par 4° 2 
d'eau. 

HURST (FanauxC.) au N. du saut de Needles sur la p te de ce nom. 
Il y a deux feux fixes séparés de 230 m N. 39° E. et S. 39<> O. ; ils 
se voient à 13 et 10 milles, et conduisent sur le Needles-Bridge 
et les Shingles. Le plus élevé atteint 23 m . Sa tour est rouge. 

Lat. 50° 42' 26" N. Long. 3° 53' 5" O. 

On allume un autre feu dans le fanal inférieur au S.O., qu'on ne 
voit que de l'O. 38° S. à l'O. 5° S. 
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NEEDLES (Phare P. 1) sur la plus extérieure des roches à PO* de 
Tile de Wâ/tô, feu /ï.r*, rouge et W« ne, élevé de 24™ et visible à 
. 14 milles. Le feu est rouge, excepté entre PO. 22° S. et FO.,et entre 
le ÎS. 34" E. et le N. 39° E. où il parait blanc. La limite S. du feu 
blanc vers PO. 22° S. fait passer à 2 milles dans le S.ducapZ)ttrf- 
sfon sur des fonds de 25 , \ Sa limite N. à PO. fait parer le banc 
Dolphin et Paccore S.O, des Shingles par 9 m 1. Le feu blanc fait 
éviter le banc Wardin. Lat. 50" 39' 40" 3i. Long, 3' 54' 40 "0. 

Un l'eu est en construction à environ | de mille à PO. du précè- 
dent. 

SALYPE -CATHERINE (Phare D. 1) à la p ,c Sud de Tile Wighlpr 
lat. 50° 34' 30" N. et long. 3° 38' 0" O. Son feu est fixe, élevé de 
54 ,u et visible à 19 milles. Cet établissement est un des plus utiles 
de la côte anglaise. Var. 21" 30' O. en 18G3. 

POOLE (Fanaux). Deux feux fixes et rouges, m côtéN. de l'en- 
trée a 240 m N % 28° O. l'un de l'autre.. On les voit à 6 milles; ils don- 
nent la direction pour entrer. Lat. 50° 41' 0 7 N. Long. 4° 17' 0" 0. 
11 y a en outre 4 feux fixes à Poole. Un sur la pointe Nord-Haven; 
deux rouges dans la ville et un auprès de la ferme Elijmle. 
SWANAGE. Un feu fixe est propesé pour la jetée. 
WEYMOUTII (Fanal) feu fixe et rouge, àl'ext. de la jetée S., vi- 
sible a 5 milles. Lat. 50° 36' 28" A. Long. 4° 46' 30" O. 

BLAGDON-I1ILL. Un monument est sur cette colline, derrière 
Weymoulh; son sommet atteint 2G9 m et se voit dans Pîle de Wight> 
à TE.; et de Berry-IIead, à PO. 

SU AMBLES (Flottant C.) mouillé par 27 m à l'extrémité Est du 
banc: feu fixe de 10 milles de portée; le bateau est rouge et porte 
son nom sur ses cotés. On fait résonner un gong avec de la bruatf ; 
et on tire le canon quand un navire esl en danger. 

POKTL A i\ D ( PI îares G. ) A l'ext. S. de la presqu'île, sont deux pha- 
res à feux fixes marquant Je N. 50° O. , 460"' de distance; ou les voit 
à 21 et 18 milles; ayant 63 et 40 ' au-dessus de la mer. Tenus en 
ligne ils font éviter le Portland-Race et les Shambles. Au S. de l'in- 
férieur on ne voit pas au-delà de PO. 43° S. 
Lat. 50° 31' 22" N. Long. 4° 47' 13" O. 
— -.(Fanal) placé sur le barrage, pour signaler les travaux de 
la nouvelle racle; c'est, un feu rouge et fixe. (50° 35' 0" N. et 4* 
44 / 50"O.) 

LYME-PiEGlS. Feu fixe rouge de 4 milles de portée sur la jetée 
intérieure. On l'allume de la mi-flot à la mi-jusant. 

Feu fixe vert sur la maison de la douane à 230 m N. 6^0. 

du précédent, En le teuant ouvert juste dans PE. du feu rouge,** 
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aa N. 6à*0-, on pare le Gobber extérieur et on fait route sur les 
têtes de jetées intérieures. La». 50° 43' 15" .\. Long. 5° 16' 30" 0. 

TEIGNWOUTH (Fanaux) fixes à l'ext. N.O. du Denn, au côté N. 
de rentrée du port; rouge dans toutes les directions; leur éléva- 
tion est de 10 m et leur portée de 6 railles. En les tenant en ligne, 
on pare les roches du large du iVess. 

Lat. 50° 32' 30" N. Long. 5° 49' 50" 0. (VP 18 m ). 

TORQUAY (Fanal) fixe rouge sur la jetée, élevé de 4* 5 et vi- 
sible a 5 railles. Lat. 58° 27' 30" N. Long. 5° 51' 34" 0. 

BiUXAM Fanal) feu de port rouge et fixe, à l'extrémité de la je- 
tée. Lat. 50° 24' N. Long. 5° 20' 44" 0. Sa portée est de 6 milles; 
il est élevé de 6 m sur un roâlereau en fer. 

DARTMOUTH (Fanal D. 4) à feu fixe, blanc, rouge et vert sur la 
pointe Kugmear. Sa portée de 11 milles et son élévation de26 m . 
Il paraît blanc dans le canal sur un arc de 9° 30' entre le iN. 27° 30' 
0. et le N. 36° 0. ; rouge entre le N. 36° 0. et la terre, dans le N. £. 
ou sur les bancs Ktille et sur le récif Castle ; vert entre le 
N. 27° 30' 0. et la côte au S. 0. sur les bancs qui entourent le 
rocher Clieckstone et le Pin. 

Lat. 50° 20' 30" N. et long. 5° 54' 0. 

A 33 m en avant, fixe. On est dans le bon chenal en le 

tenant au N. 28° 0. du précédent. 

Fixe, près la station du garde-côte. 

Les pointes Castle et Ketile dépassées, le feu blanc indiquera la 
route pour mouiller. Un feu rouge éclairera les bancs qui sont au 
N. du port et un feu verl les bancs de One-Gun au S. 

CASQLETS (Trois Feux C. 1) sur Mot Casquet, 6 milles de la p" 
N.O. de VlteAurigny. Ils sont tournants et visibles à 15 milles. Leur 
éclat a lieu de 20" en 20"; leur lumière disparait ensuite jusqu'à 
l'éclipsé. Ils forment un triangle, excepté lorsqu'ils restent au S. 
E. 9° E. où Ton n'en voit que deux. Ces feux ont 34 m au-dessus de 
la mer. Il s'y trouve une cloche de brouillards. 

Lat. 49° 43' 12" N. Long. 4 e 42' 33" 0. 

AURIGNï (Aldernay) feu fixe rouge de 6 milles de portée, sur 
le bout de la jetée O. du port de Braye, masqué dans la direction 
des dangers qui sont des deux côtés du port. (49° 43' 20" N. et 4 # 
32' 15" 0. 

(Fanal) à 335 m S. 34° 0. du précédent. Le feu est fixe rouge, 

élevé de 17° visible à 9 milles du côté du large. 

GUERNESEY (Fanal D. 4j feu fixesnv la jetée de Saint-Pierre, par 
49* 27' 10" N. et 4° 52' 0" 0., visible à 11 milles L'élévation au- 
dessus de la mer est de 10 ro . On l'aperçoit en venant par la passe 

7 
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* -»ii^!»fr 4»- w - i rit- <>. 2i colonne de lâp^S.E. 
ihf . \./ tr^ bâtiments qui tiennent 

r: > . . 

'^ir* ~ i se* rrô? 5 O. du croupe, à Nfc de 
^ : w nr-: rv ™* i.y « 55' /et élevé de 30-5 

m-.;* ^;* rV- .; V " ^ se !î à !* milles. 

- : , ::c. :r: csrbê à TE. par Me Guèr- 

^^i* « * ; -? : a m Tt îr S. rarement qui passe à 3 
n'i'l«fs >: ?if S. r w f: >nr j*< r>~bfs Pierre de Lecq.Vbs- 
&it: : ; . : m* ;* >f - r'^ewz le feu au 5. lu 

s e Cjssckcs an VE. Méfiez-vous 

i: -..--t: . .v ^ !.\ *!' i> v\ 15*5. 

. iJK**. ♦ 7. ' !\ i s. if *ra?- ? -E2e Je IVrW*f, au côté N. de 
a :»:.»: S:/-* - ir-i: ï\:t:izure : iev fixe élevé deiS' 

■» " i î. 1 ~- 

U; 15 !5 V 1 ^ * # ±i ' O- 

IV * t-v > ' : >: -i vîtf Gaunoy. 

Fr: i 0. : ' tar r-- wr-e de 6 milles et 9- 4 d'élé- 

%z&m irk *?t*? r&.rii 5*t*e rp^ve du S. 

Feu Irc ~r*;tr ù * v? 5 nr.- r> de portée et A"9 de hau- 
teur sur i t-.e ^ ■ A*)*r: oa $*s*t-H?lier. 

Feu /tw ^><r* ù 4' ? ir le parapet de la vieille jetée du 

N., à V du fe;; i?e la jetée Yieterit ; sa portée est de 

3 milles et son élévation de 5" 2. 

Feu fLre rwse sur la jetée supérieure de la rade à 612° 

E. & \. du fe j de Vîc:ona. 3 milles de portée et 14* de hauteur. 

Lorsqu'on approchera du port de Saint-Hèlier. si on tient le feu 
rouge de la jetée Albert, et le feu bleu de la vieille jetée N. en 
ligne, on passera dans PO. des Grane-St-Michel, et très-près dans 
FÊ. des Htitriers. Le meilleur canal en venant de PO. est celui qui 
passe entre les Huttriers et les Bues ; pour y donner, il faut tenir 
le feu de la jetée Victoria dans l'alignement du feu rouge de k j* 
tée supérieure de la rade, en passant trop près cependant du 
Grwie au Dart et de la Grande Vauden. 

ST ART- POINT (Phare D. 1) à feu tournant, montrant des éclats 
de 1' en i', visibles à 20 milles. Il est a 126" en dedans de Pex- 
trémité S. E. de la pointe, sur une tour blanche de 21» et élevé de 
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62" au-dessus de la mer. Un feu fixe (G.) élevé de 58* est encore 
allumé dans la même tour, dans la direction de Berry-Head, mais 
visible seulement quand Start-Point reste entre l'O. 27° S. et le 
S. 9° U5' 0.; à moins de 10 milles, on voit toujours une faible lu- 
mière. Lat. 50° 13' 18" N. Long. 5° 58' 35" 0. 

PLYMOUTII (Phare D. 2) à l'ext. 0. du brise-lame; 2 feux fixes, 
élevés 19 u, 2, rouge et blanc, avec une portée de 9 milles; le feu 
rouge se voit de la mer et s'étend à l'intérieur jusqu'à |a ligne 
N. 26° E. du phare (ou jusqu'à la bouée Melampm). En entrant par 
la passe 0., on ne doit mouiller que lorsqu'on a dépassé cette ligne 
et ouvert le feu blanc. Il y a une cloche de brouillards, 

Lat. 50° 20' 2" N. Long. G° 29' 36" 0.). 

Ln feu fixe d'addition a été installé 4 ro 5 au-dessus du phare pré- 
cédent et dans la même tour; il se vpit dans la direction qui passe 
dans le chenal, entre les bouées, pour servir à celte entrée. 

Var. 22° 50' 0. en 1863. 

Fixe rouge, au bout de la jetée de la baie. M UL 

. Feu fixe sur la jetée Barbican de l'O, Il se voit à 6 milles; 

relevé au N. U° E. et tenu ouvert par le mont Datten, il guide dans 
le canal de l'Est; lorsqu'on le ferme par la p ,e Fishou Fis/i s-Nose , 
à l'ext. E. de la citadelle, il mène sur le Cobler, banc au large et 
au pied du mont Batten (V h 29 m ). 

. (Remarque) à l'ext. E. du barrage : c'est une colonne sur- 
montée d'un globe de 2 m , engagée dans une maçonnerie en granit. 
Les naufragés y montent au moyen de marches. 

EDDYSTONE (Phare D.2), sur ce rocher à rentrée de la baie de 
Plymouth; la hauteur est de 22 m à la marée haute; la tour est 
peinte en bandes horizontales rouges et blanches. La p 14 Rum~ 
Head en est à 9 milles N. 12° 30' E. Le feu est fixe et se voit à 13 
milles. Lat. 50°10'5Zi' / N.Long.6 0 36'2 // 0. (V h l6 ,D ). 

Il y a plusieurs dangers tout autour : celui du S. s'étend à 142 m , 
celui de TE, à 119* et celui du K E. à 27/T. Il ne faut donc pas 
trop approcher. 

FALMOUTH (Phare C.) sur la p te Sajnt-Antony, feu tournant, 
élevé de ^et visible à 13 milles du S. 60° E. vers la mer, jus- 
qu'au port Falmouth ; la succession de ses éclats de 20" en 20" 
le fait reconnaître de tous les autres feux. 

Lat. 50° 8' 27" N. Long. 7° 21' 0. (V h 16 m ). 

Feu fixe vert sm le brise-lames Prince-de-Galles, à 216™ 

de la laisse de basse mer. 

LIZARD (Phares C), sur la falaise du cap. Ils sont fixes, sur deux 
tours blanches marquant l'O. 15° S, , 68" de distance; 70" et G9" 
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au-dessos de b mer. Od les fwt à 91 milles. Ces feux font éviter 
les rochrt noran*** à TO , et les Mt.mmcîen h PE. 45° N. 

Ul. 4r N. Long, r 32* 15" O. (Feu O.). 

PF.\ZA*CE (Fana! l>. 4) a Te\t. de la jelée du S., prolongée à 1*E.; 
/8r» /Lr*,* r v.c quand H y a 5 d'eau dans le canal ; rerf qu-md il 
y en a moins. I! a 10* au-dessus de la mer, sur une tour Manche 
de 6* 7, et se voit de 9 milles. Ut. 50*7' b" W. Long 7*51' 44" 0. 

WOLF. Un fea est en construction sur ce rocher, à 2/3 de mille 
au N. 57* E. On mouille un bâtiment avec un feu en attendant.^ *" 

LONGSIIIPS (Phare C) sur le rocher le plus élevé du Lowjshfps, 
à 3 railles de Peil. S.O. de Land$-E*d; le feu est fixe, visifil 
surtout l'horizon à 14 milles, étant levé de 23* 8, sur une tou: 
de la" 5. Il est masqué entre Rtndleshns et Land's End, de sort 
qu'on évite ce danger tant qu'on \oil le feu. 

LaL 50* 3' 58" N. Long, 6 i 54 0. 

SEVEVSTONES (Flottant C] mouillé par 72" d'eau à 1 mille L 
des roches. Le bateau est rouge et porte son nom écrit II y a deux 
feux fixes % Pun sur le grand mât, à il -6 au-dessus de. la mer; 
Pautre sur le mât de misaine. On les voit «i 10 milles. Le jour, des 
ballons rouges sont aux mâts. L;d. 50° 3 10 .\ Long. 8° 24' àO Q, 

SAINTE-ACNÉS (Phare C. au sommet de Pile), dont Pérec 
est rapportée à Tannée 1680; il est t urnant et se voit a 17 milles. 
L'éclata lieu de 1' en i', el s'éclipse après qu« i la lumière 
perdue graduellement. 49° 53' 37 Y el 8° 41' 3" O. Il est élevé de 
42 B sur une our blanche de J J . 

BISIIOP-P.OCK (Phare D. 1) fixe élevé de 33» 4, visible de TO. 
9° S. au S. 32°0. par le N. PE. el le S. à la distance de 16 milles. 

Lat, 49' 52' 30" N. Long. 8° 4G' 45" O. 

• ii ; * o£ $b 

COTES OCCIDENTALES D'ANGLETERRE 

i I llll!) TAW 

SAINT-YVES (Fanal) feu fixe sur la jelée, qui se voit à 7 milles, 
mais n'est allumé que lorsqu'il y a 3 m d'eau dans le port, et seule- 
ment depuis le 1 er seplembi e jusqu'au 2G avril. 

Lat. 50" 13' 0" N. Long. 7° 48' 50" O. (IV h 30 œ ), • 

HAYLE (Fanaux). Deux feux fixes â 90 m N. et S. Pun de Pautre, 
sont sur les dunes de Lelant. L'une des tours est rouge et l'autre 
noire. Ils se voient a 6 milles <H ne s'allument que lorsqu'il y a 3" 7 
d'eau (50° 11' 30" N. et 7° 46' î20" O.). - ■•• G 

GODUEVV (Phare D.l) ftxe.h éclats de 10"en !0"sur Tîîe, baie de 
Saint-Yves, a 30 M 5 au-dessus de la haute mer et visible a J 5 milles. 
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K.9T 23 plus bas, dans la même tour, un feu fixe rouge se voitilu 
N. 3û°0. au N. 68° O., dans la direction des rochers Slones. 

(50° 14' 0" N. el 7°44'9"0.). , ; . 

TOEVOSE UEAD (Deux phares D. 1) à feux /umur cette ppinte; 
le plus élevé à 63 m au-dessus de la mer et se voit à 20 milles, de 
TE. 17" N. jusqu'au S.S.E. du côté de la mer. Le. fanal le moins élevé 
est plus rapproche de la mer; son altitude n'est que de 39 m et sa 
portée de 17 m. Iles, entre le N. 33° E. et le S. 33° 0. Leur distance 
n'est que de 15 m . Lat. 50° 33' 0" N. Long. 7° 21' 40" O. 

LCNDY (Ph. D.l) au S.O.de celte île par 51°10'7"N. et7°0'25 'O. 
C'est une tour blanche et à deux feux distincts; le supérieur est 
tournant el produit un éclat de 'l' en 2'; l'inférieur fait face à PO. et 
projette une lumière fixe du N 46" O. à l'O. 46° S. La terre y est 
si élevée que le feu supérieur à 164™ au-dessus de la mer et l'infé- 
rieur 142". Par un temps clair ils se voient, l'un à 30 et l'autre à 
27 railles. On a re marqué qu'à 5 milles les lumières se confondaient 
en une très-forte lumière tournante, dans la direction de l'O. Il est 
aussi des moments où les brouillards les cachent, l'île restant par- 
faitement visible. 

BIDEFOHD (Fanaux C.) On traverse la barre avec sécurité en te- 
nant ces feux l'un par l'autre, au S. 66° E., ce qui conduit au N.N.E. 
do nouveau banc ; alors, en laissant les bouées à tribord, on se di- 
rige sur Appledore- Pool. Los deux fanaux sont sur la ligne N. 66° O., 
284" de distance. Le plus élevé, qui a 28 m est visible à 14 milles ; 
l'inférieur del3" ne se voit qu'à 11 milles ^5i°4'30"N. et 6°32 , 24 // 0.). 
On les allume à la mi-marée; le jour un ballon rouge indique la 
même eau. 

ILFRACOYIBE (Fanal) côté N. du port, à près de 20 milles E. de 
l'île Lundy ; c'est un feu fixe et rouge visible à 15 milles ; élevé 
de 30"; il n'est éclairé que pendant les mois d'hiver. 

Lat., 51° 12' 45" N. Long. 6° 26' 50" S. (V h 49 m ). 

YVATCIIET. Feu fixe sur la jetée O. de ce port; feu de marée 
élevé de 7 n 3 et de 3 milles de porlée, allumé pendant 6 heures. 

Lat 51* H' N. Long. 5° 40' O. (En projet). 

BURNHAM (Fanaux C.) a TE. en entrant dans la rivière Parret. 
Ces deux fanaux sont à 457 BI 0. 6° 30" S. Le supérieur est tournant, 
en 3' 30" avec obscurcissement de 30": il est visible à 15 milles et 
élevé de 28 U1 . L'inférieur est fixe, visible à 9 milles, n'étant élevé 
qae de 7". Ut. 51 u 15' N. Long. 5° 20' 5" O. (V b 46"). 

On reste dans les plus profondes eaux du chenal en tenant le feu 
supérieur au S. de l'inférieur, quatre fois la largeur de sa tour, 
jusqu'à, ce queltteu Flatholm soit ouverlà i%de nie Steep-Uolm, 

7. 
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faire route ensuite de 1T. PN. jusqu'à ce que le feu sop. anrô 
au N. de trois fois sa largeur, afin de parer les bsccsStsrt et L*rÈ. 

FLATHOLM 'Pli. D. 1/ sur File Flatholm à 60 miHes E. 8' V do 
phare Lantty. et 2 milles N. de Steep-Holm. Feu /ire? visible à 18 
railles. Son élévation est de M". 

LaL 51° 32' 33 ' N. long. 5° 27 10" 0. TP 36«> ? 

EVfLLSH -GROUND [Flottant C.) /o?ir»aa* de 1 enl'; mouillé 
par 11* dans la partie S. du canal de Bristol. Le bateau est rouse, 
et porte ces mots : Enqlï&h-and-Wehh-Cround*. 

- 51" 26' 35" \. et 5° 18 10" O.). 

AVON (Phare D. 2) feu fixe sur le côté E. de l'entrée de celte ri- 
vière; il est élevé de 21" et a une portée de 13 milles. 

LaL 51» 30' N. Long. 5* 2' 30" O. (VII*;. 

L\SK (Fanal C.) au coté O. en entrant dans la rivière Vsl et con- 
duisant à Sewport, feu fixe visible de 11 milles et élevé de 12" (51° 
S2 7 25" N. el 5° 20' 0" O.). Un /î?» roi^e est encore allumé à 6» 
plus bas, maison ne le voit qu'à l'intérieur de la rivière. 

CAFiDÏF (Phare) en construction sur la jetée. 

NASH-POINT (Deux phares C.) sur la ligne E. et O. 305™ de dis- 
tance et à feux fixes ; celui de TE. à 51" et celui de l'Q. 37° aih 
dessus de la mer. On les voit de 19 et 17 milles. Amenés en ligne, 
on passe au S. des hauts-fonds qui sont à KO. de Nash-Point, 
mais, vu la proximité de cette p tc au Na&h-Sand, celle même 
ligne passe près de la partie S.E. de ce dernier haut-fond et 
h la distance de ï mille de la p ,e , pas plus d'une encablure de lon- 
gueur. Lat. 51° 24' ft. Long. 5° 53' 5" O. 

SKAKWEATHEK (Flottant) auprès de l'extrémité ouest du banc. 
Le feu est tournant rouye de 20" en 20", élevé de ll m 5 et visible 
a 10 milles. Le bàteau est mouillé par 27 mètres d'eau et porte 
son nom sur ses cotés. Lat. 51° 27' 30" N. Long. 6° 15' 30" O. 

SWANSEA (Fanal) sur la jetée O., feu fixe et rouge vif. On le voit 
a 0 milles, lorsqu'il y a 2 ,n l\ d'eau dans le port, étant élevé de 
8 m 5. Sa tour est blanche avec sommet noir. Le jour, un ballon 
noir indique la même hauteur de marée. 

Lal. 51" 37' S. Long. 6° 16' 0" O. (V h 36») . 

Nota. On prolonge de 30 m la jetée O., et un feu provisoire est 
placé près de l'extrémité S. de la jetée en construction. 

2 feux fixes a l'entrée du dock S. allumés quand les portes 

sont ouvertes. Verticaux. 

2 feux fixes à l'entrée du dock N., allumés comme les pré- 
cédents. Horizontaux. 
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Feu fixe rouge et vert, au botit du canal neuf, range quand 

Je port est fermé, vert quand il est ouvert. 

MUMBLES (Phare) sur la p tc Mumbles. ext. O. de la baie Swansea; 
il est fixe et visible à 15 milles (51° 34' 3" N., 7° 18' 34" O.). 
Il a 34 m au-dessus de la mer et se trouve dans une tour blanche 
ie 17™ 

HELTVICK-SANDS (Feu flottant C. ) près de Pexl. O. de ce banc ; 
il est tournant et ses éclats de M en 1' sont visibles à 10 milles ; le 
bâtiment est mouillé par 24 m de basse mer et porte un ballon 
rouge le jour. Lat. 51° 31' 10" N. Long. 6° 44' 0"O. (VI h 20-). 

PEMBREY (Fanal) feu fixe à bâbord en entrant dans la rivière 
Bury, allumé lorsqu'il y a 3 ra d'eau dans le port ; sa portée est de 
9 milles, étant élevé de 10 ro 7 au-dessus de mer. La tour est 
blanche avec sommet noir, Le jour, un pavillon indique la même 
quantité d'eau. Ce feu est bleu vers PO. et rouge vers Llanelly, 

Lat. 51° 40' 45" N. Long. 6° 35' 6" O. (VI h ), 

LLANELLY (Feu) fixe de marée, sur le brise-lame. Allumé de la 
mi-marée au quart du jusant. 

Lat. 51° 40' 0" N. Long. 6° 30' 35" O. 

Feu fixe sur la p tc Whiteford, allumé de mi-flot à mi-jusant. 

SAUNDERSFOOT (Fanal) feu fixe rouge à l'extr. de la jetée S. 

Lat. 51° 43' N. Long. 7° 1' 45" O. 

TENBY. Feu fixe allumé par occasion. 51° 40'30"N. et 7°2'0"O. 

CALDY (Phare) à l'ext. S. de l'île; un seul feu fixe élevé de 
6JT et qui se voit ù 20 milles sur l'horizon duN. 28°0. à PO. 15°28' S. 
par l'E. Lat. 51° 38' 0" N. Long. 7° 1' 0" O. 

MILFORD (Phares C, 1, D. 1) sur la p te Sainte-Anne, à l'ext. O. 
(le l'entrée, fixes et sur deux tours à 186 m N. 38° O. de distance; 
les feux ont 58 et 48 m d'élévation, et se voient à 20 et 18 milles. Ils 
font éviter les roches Toes et Crow, quand on les tient en ligne. 

Lat. 51° 51' N. Long. 7° 30'25"O. (V h 46"). 

2 feux fixes rouges dans l'Arsenal, 14 et 7 m d'élévation. 

3 milles de portée. 

SMALLS (Phare D. 1 ). Les rochers Smalls sur lesquels il est situé, 
sont à 17 milles O. 33° S. delà p tc Saint-David, par 51° 43' 18" N. 
et 8° 0' 0"O. Le feu est fixe, élevé de 35 m et visible à 15 milles. 
La tour est peinte en bandes horizontales rouges et blanches. 

SOUTH-BÏSHOP (Phare D. 1) feu tournant dont les éclats sont 
de 20" en 20"; il est élevé de 44* et à une portée de 18 milles 

Lat. 51° 51' 10" N. Long. 7° 44' 50" O. 

ABERYST WITH (Deux feux fixes) allumés aux heures de la ma- 
rée, lorsqu'on attend des navires ; l'un à une perche en dedans de 
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la barre, et t'autre hit une piaoehe mobile <H m-ée&à da pmieba 

Pris !* m f^f * u:r». ^ ne manu *~ ..inws le hisser sur la barrer 

OAKtMCi .VN Flotum C feti fearwrttf roui-e de 30" ai »%citrc 
Sijutk-Bisiiop^i Baraseq. lan* a :>aie Caraieaa: ia iuœiere est 
élevée ue ? â • l=ï i* t > miie^. On fait résonner im otc^ &«r 
un temps de jnnne. Ut. 52*:i2 iï> N. Lomr. 7* !3' itO" O. j 

BAKDSEY Phare 0. 1 la a . ext. de i île: son eievatiotiest 
de 39-: il ?st masque entre e M. 28* E. et fE . et râtbie a U 
mille*. Lut. 32* 45 ) N. Lo";r. r à 0 O. C est arc tour il 
quatre rare*, toujours oianctiie vilP . 

CAEIUîAK vo> Kanai D. a, ;è?n Ice et roaga sur la pointe LiflH 
du*?», eleve Je 15* et visible a 5 mâles 53° 3 X et 6° !& O.;. * 

La ballon ooir est i un mat sur ia ooiline derrière ia nkiiiuQiiû 
pilote, pour marquer 3" à eau dans le chenal 

Feu ftxesur fextr. de ia ;e!ee. Lat.53°&'4Ô S.Loog 6° 

SOCTtt-STVCK t Phare C. sur le rocher, pointe X.0t de tfufc 
Head ; feu tournant vi^tbàe a 19 milles et élevé de 61-. Le plus 
grand éclat pardi de ~2* en 2' puis se perd et s'éciipse. 

LaL 53* 18 30" 31. Long. T ? 9" O. 

Un fanal tournant et aiiume quand les brouillards empêchent de 
Tcrir le feu supérieur, est sur la p te >.0. de nie, à environ 27" N« 
du phare. Il est visible depuis le S.(X jusqu'au N. 

HOLY-HEAD (Panai) feu fixe sur la jetée, élevé de 13* et qui se 
voit a 11 milles. U t feu intérieur rou^e, qui ne se voit qu'entre 
le S. S. O. et le S. pour foire éviter les Piatters. 

Lat 53" 19' N., Long. 6° 57 24" O. 

Feu fixe rouge sur le nouveau brise-lame ; il est élevé de 

12 w 2 ; U faut en passer à 150 m dans TE. en entrant ou en sortant 
du port. ! 

Feu fixe sur la jetée en bois Vieux-Port. De nuit, on ne ' 

doit donner dans la passe lorsque le petit feu ronge parait entre 
le S* 7° 0. et le S 21* O. 

Trois /eux verts horizontaux : un sur la digue; les autres 

a /i5 m de chaque coté. 

9KEHKIES (Phare D. 1) sur File de ce nom à n mille N. a6°0. de 
la p* Carnets et à 6 * milles N. U° E. de Holy-Head ; il est fixe et 
muni de réflecteur* qui produisent une lumière Ués-brillaule. Son 
éleva lion est de 35". On le voit à 15 milles. Ll est marqué entre le 
». 40° ÛO' K. et le S. 63 u 40' E. pour couvrir le rocher Platters de 
ÏE, Lut. 63° 25' 80" N. Long. 6° 56' 48" O. 

— — lieu rouge dans la même tour, à 15*2 plus bas ; il éclaire 
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□tre TE. 15° 40' N. et PE. 38° 15' N. et couvre les rochers Ethel 
t Coal. i 

Une roche dangereuse est à Vi mille N. 44° O. de ce phare. 

COAL-ROCK, balise à la ^ Carnets, partie N.O. d'Anglesea. 
'enne par le sommet du mont Pengarn, on passe à TE. des Plat- 
m et des Skerries. Plusieurs autres roches sont très-dangereuses 
ians les eaux ô'Anglesea. 

AMLWEtf (Feu fixe) sur la jetée N.; visible à 9 milles et élevé 
te 8 m . Pendant les forts vents d\X, on forme le port et on éteint 
e feu (53° 25' N. 6° 40' 0" O.). 

LYNLS (Phare C. ) feu à éclats, de 10" en 10", sur la p«° N. E. de 
r îie Anglesea, 8" pour l'éclat et 2" pour l'éclipsé; élevé de 39 m et 
ûsibleàlO milles, sur une étendue de 211° de ro.20\N.à l'£.50°& 
fessant par le N. 

Ce feu est disposé de manière à cesser d'être visible lorsqu'on 
le relève plus E. que le S. 70° E., et plus N. que le N. 40° O., afin 
l'éviter le Middle-Mouse, à un quart de mille de la première di- 
rection, et Bulas-liock à la même distance de la seconde. Il in- 
dique aussi quand il faut virer de bord en sortant de Red-warf-Bay. 

Lat. 53° 25' 10" N. Long. 6° 37' 10" O. 

MENAI (Phare D. 1) àlext. de Ttvyn'du-Point, entrée N. du dé- 
troit de Menay. Feu fixe, rouge, visible du N. 62°C, vers la mer au 
S. 8°0., à l'exception où l'île Puffin s'interpose et l'éclipsé. Portée 
i0 mâllfes (53" 18' 51" N. et 6° 22' 40" O.). -î 

On prévient expressément de ne point approcher ce phare à 
moins de 50 m pour éviter la ligne de rochers de sa base. • 

GRAND ORME (Phare D.l) sur ce cap,à l'entrée de la baie Beau- 
tooris. Le feu est fixe blanc et ronge \ étant vu du large il paraît 
blanc entre le S. 89° E. et l'O. 24° S. par le S. et rouge entre l'O. 
24' S. et TO. 16° S. Il est élevé de 98 m 8 et visible à 24 milles. 
(Var. 24° 10' O.) Lat. 53° 20' 35" N. Long. 6° 12' 30" O. 

POLNTE AIR (Fanal C.) sur une pyramide bâtie au-dessous du ni- 
veau de la mer; dans les marées ordinaires d'équinoxe, il se Irouve 
5" d'eau tout autour. Les feux y ont les apparences suivantes : du 
X. 70° O. à l'0.25°S. feu fixe; du N. 70°O. parle N. jusqu'à E.12°N., 
fetrotge visible seulement en dedans du banc//o#/e;et de rE.12°N. 
jusqu'à PE. 25° S. feu fixe ordinaire. Ces feux sont élevés de 12" 1 8 

an-dessus des mers d^équinoxes (53° 22' 0"N. et 5° 38' 50" O.). Il 

y a ufle cloche débrouillards. 
iïùtel' — Ce feu est allumé momentanément dans la vieille tour 

à 750" S. du phare ci -dessus qui a été miné par la mer. 
HOTfeAKEiPetix sup. et inf.D. 2) placés au côté N. E.de l'entrée 

! 
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A* la ù*t. trrr »? fnr ii»* tours séparées de 365* S. 10* Î5' Qj 

1*5 ■» 0- .f^it^n *t sont visib^s à 13 et li milkt 
i la rut-* f»*jwi*. 
Fea supérieur. *T 23 36 Y e! V 30 WO. 
DOVE Balise -te la o " . I! t en a deux an S. 3:2* E. 
raotre. •!« onant la diwtioo surpasser entre le Dovespit et 
H**yi*-B*nk. \ i>atr»*» E. d»> HovUke. 

LE VS)WE Phare c. f-»a au bord de la mer entre les 
Mer%n et /Vf. En li-me atee celai de Bidst&n. il fondait 
»*r*-4:h**neL II est masque de manière à n'être visible 
Bock4r.h*mM*l qne dans un espace déterminé: ainsi il 
le S. O. pour les navîres entrants, et a la boaée West~W1\aff> 
dewnt subitement visible sur le même rhumb pour les mw 
sortants 53' 2i 49 >. et 27 30' Q.\ Le feu est visible à 
milles et élevi» de 28 mètres. 

BIDSTON t Phare C. feu fire par 53* 24 12 et 5* 2à' 24" 
portée est de 23 milles, étant eleve de 69*. Vu par ie feu de 
H. 6r K., il conduit dans ie Hor$e-Ckanntl. Ce feu est masp 
pour éclairer le Hock-Ckanml dans les limites déterminées; il 
parait tout à coup dans le S., vis-à-vis la bouée Ea$t-\Yharf f 
ceux qui entrent. 

HLACK-ROCK (Phare C.) sur Rock-PoM à rentrée de la Mersej! 
feu tournant de 1' en 1', présentant deux côtés brillants et on 
rouge, produit par 30 lampes à réflecteurs, de sorte que la réso- 
lution entière s'opère en 3'. ïl est visible à 14 milles et élevé A 
lb"* sur une tour de 30". Pondant les brouillards on liuteuri 
cloche. 53° 26' 43" N. et 5" 22' 30" O. (XI h 15"). 

Au-dessus du balcon est une boule noire qu'on montre tout le 
temps qu'il y a 3 m d'eau dans la passe Rock-Gut ; une lumière 
fixe de supplément, placée à une fenêtre basse du côté O., indâptf 
la même eau pendant la nuit. 

BELL-BEACON (Cloche) mouillée par 7" d'eau, à 3 milles 
0. 1 S. O. du feu flottant de Formby. 

CROSRY (Phare) sur la pointe, tour rouge par 53° 31' 25" N.et 
5° 23' 20" O. Son feu fixe est élevé de 25 ,tt et se voit à 12 milles. 
En se tenant en ligne sur le feu flottant de Formby, ou TE. à°S., 
on traverse la barre de Queena-Channel par 3 m d'eau. 

CROSBY (Flottant) feu fixe unique, bâtiment rouge ancré 
par 13 m ; il porte un baïten rouge (53° 30' 40" N. et 5° 27' 4" 0.). 
En rouvrant d'une voile à l'E. du feu flottant de Formby (le S. 
57° E.) on peut traverser le chenal du Zèbre par 2™ 7 d'eau, 
FORMBY (Flottante.) dans le nouveau chenal mouillé par 6*7 
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au ; il gît à l'angle des canaux Grosby et Victoria dans l'O. h° N. 
phare de Crosby, et à 2 milles £ dans l'O. 27° N. du feu flottant 
Crosby, entrée N. de la baie de Livcrpool. Le bateau est rouge 

porte 2 feux fiscs jaunes, visibles à 8 milles. 

Lat. 53° 31' 42" K. Long. 5° 30' 50" 0.) 

LIVERPOOL (Feu flottant C.) du N. 0. mouillé par 12 w à l'extré- 
té O. du banc de trois et quatre brasses dans la direction de la 
ne de séparation des lumières blanche et rouge du cap Grand- 
•me. Le bateau porte un feu tournant avec éclat le plus vif chaque 
imite. Il est élevé de 11™ 55 et visible à 11 milles. (Xl h 22"). 
Lat. 53° 27' 25 N. Long. 5° 37' 30" O. 

RIBBLE (Phare D. lx) Feu intermittent de W en 4' au S. E. de la 
9 Stanner, côté N. de l'entrée ; son élévation de 22 m , sa portée 
\ 12 milles. Feu fixe brillant 3 minutes 1/2, obscurité 1/2 minute. 

Lat. 53° W 38" N. Long. 5° 21' 26" 0. 

LITHAM (Feu) au côté N. de l'entrée de la riv re Ribblé, fixé et 
lumé toute la nuit, excepté au milieu de Tété. 

Lat. 53° W 20" N. Long. 5° 17' 40" 0. 

WYRE (Fanal) à l'angle N. E. du banc North-Whaff en dehors 
e la p 1 * Rossai, formant l'ext. S. de la baie Lancaster. Le feu est 
lèvé de 9* sur un échafaudage en bois, et se voit à 10 milles, 
ne cloche est tintée trois fois par minute pendant les brouillards 

Lat. 53° 57' 14" N. Long. 5° 22' 0" 0. (XI h Zi9 m ). 

FLEETWOOD (Fanaux). Deux feux fixes guident au port, à 
59" N. 26° 0. et S. 26° E.; le jour on voit leurs colonnes dans 
i ville, qui servent au même usage et sont élevées de 27 et de 9 m . 
néanmoins le chenal marqué par les bouées est plus profond. 

LaL 53° 55' 36" N. Long. 5° 20' 30" O. 

ULVERTON. Obélisque de 30 m élevé sur la colline Hoad-Hill à 
a mémoire de John Barrow ; on le voit à 15 milles; il est sur- 
nonté d'une lanterne, et comme la colline atteint 137™ au-dessus 
le la mer, l'élévation totale est de 167 m . 

LUNE (Fanaux). Il y a deux feux fixes à l'entrée de la rivière, 
visibles à 9 milles, mais qui ne s'allument que lorsqu'il y a 2 m 5 
d'eau à l'entrée ; ce qu'un ballon noir indique le jour. Le premier 
de ces feux est sur le promontoire Cockerham et le second sur le 
Plover-Scarr-Rock. Lat. 53° 58' 56" N. Long. 5° 12' 14" O. 

ils sont séparés de 750* E. 5° N. et O. 5° S. Le plus élevé est une 
tour en pierre, et l'inférieur une construction en bois. 

CLARK- WHARF-SPIT. Feu fixe rouge sur le coin du banc de 
sable par 54° M 20" N» et 5° 20' 10" O. ; portée 7 milles. Le jour 
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oq hisse un ballon et la nuit on allume un feu vert quand 

2* 4 d'eau dans le canal. 
POULTON. Feu fixe (D.) sur le bout de la jelée de liù^g^çgr\ 

une lour blanche de 6" 1 au-dessus de la naei *c 8 milles 

portée. (54" lï 30" N. et 5° 12 54" 0.). 
MORECAMBE (Flottant C.) fe* rouqe à éclats de 30 ' en 

mouillé par 22" tfeaq. Lat. 53" 54 lo Y Long. 5° 5^ 0 " " " 
élevé de 11" 5 et visible à 10 milles ; il porte sou nom sur se&âM 

WALNEY (Fanal) a la p ,f S. de Pile : l'eu tournant de 
montrant un éclat par minute, brillant et visible a 13 miUts. 

est élevé de 21™ dans une tour de 18". 
Lat. 54° 3' 0" N. Long. 5° 30' 50" 0.^, J>\ , *\ 

(Fanal) à feu /^reet rouge, à 312 u * E. et 0. du pré 

sa portée est très-faible. m . j 

SALNT-REES (Pti. C.) sur la p'% feu fixe qu'on voit à 23 
élevé de loi™ au-dessus de la mer, dans une tour blanche de 1 
Lat. 54° 30' 50" N. Long 5° 58' 10" 0. y .[ ' 
WIIITEIIAYEN (Fanaux) sur la nouvelle jetée, à 405* S. 
l'un de l'autre. Le plus avancé est fixe, s'allume quand il \ 
d'eau dans la passe et s'éteint à môme hauteur. Le feu int 
tourne et est allumé pendant toute la durée des nuits: Je 
éclat a lieu de 2' en 2', en perdant graduellement sa liïuù 
Pendant le jour un pavillon sur l'ext. de la jetée adjacente annonce 
la même quantité d'eau. Lat. 54° 33' 15" N. Long 5° 56' 0"0.| 

Le feu fixe vert est allumé dans le pliai e de la jetée N. qi 
été prolongée de 322 m . Les 3 feux sont élevés de là" et visibles 
à 11 milles. 

HARRINGTON, feu fixe de port à 4 milles N. de Whitehàven ; c'est 
une lanterne élevée de 13 ,n 4 sur un poteau en 1er, visible à 11 
milles et qu'on laisse à Iribord en entrant; il s'allume lorsqu'il) 
a 2 m 5 d'eau (54° 3(3' 45" N. et 5" 54' 20" O.). 1 

WORKIÎVGTON. 2feux fixes sur les jetées John et Wooden, côtéS. 
ihiSoliuay-Frith; allumés lorsqu'il y a 2" 5 d'eau dans le port, dont 
ils indiquent la direction; ils sont E. 26° \. et 0. 26 P S. 9T 
distance. On les voit ail milles, étant élevés delà*. 1 

Lat. 53° 38 54" .N. LcpÇ. 5 54' 30" o. n si ^ 

Celui des deux feux qui est sur la jetée Saint-Jean, montre un 
demi-cercle de lumière rouge quand ou l'observe de la mer, I 
long de la côte jusqu'à la pointe Salterness. Le feu brillant se voi 
au-dessus et au-dessous du feu rouge. Quand l'entrée est dange- 
reuse, un carreaq rouge est placé dans la lanterne. 

MÀRYPORT. Feu fixe rowje, sur la jetée en .pierres intérieure, 
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cAté sud du port; visible à 12 milles. On le laisse à tribord en 
entrant. Allumé quand il y a 2 m 4 d'eau 
_Sur la jetée, côté S., fixe rouge. 

(Fanaux) 2 feux fixes sur la jetée extérieure, visibles à 12 

milles; le feu intérieur allumé seulement quand il y a 2™ 5 d'eau, 
. ce qu'indique un pavillon rouge le jour: l'extérieur toute la nuit. 
La tour est brune. On les laisse à tribord en 'entrant. 

Lat 54° 43' N. Long. 5° 50' 30" O. 

Feu fixe vert sur la langue du Nord. On le laisse à bâbord. 

SOLWAY-FIRTH (Flottant) par 8 m dans le chenal à l'E. du 
banc Robin-Rigg, par 54° 48' N. et 5° 52' 0" O. ; son feu rouge 
est visible à 6 milles. Le jour un ballon remplace le feu, et dans 
les brouillards on sonne une cloche. 

LEE-SCAR (Fanal) à. feu fixe sur ces rochers ; il est élevé de l a 
6 et visible à 6 milles. Lat. 54° 51' 50" N. Long. 3° 45' 0 ' O. 

SKINBURNESS (Fanal) a feu fixe, rouge, sur la côte de Silloth- 
Bay, élevé de 12" et visible â 9 milles. 

Lat. 54° 52' 30" N. Long. 5° 43' 0" O. 

CARLISLE (Fanal) feu de marée fixe sur la jetée. (54° 57' 0"N. 
et 5° 31' 9" O. 

CALF-OF-MAN (Phares C.) sur la côte S. O. de File par 54° 3' JN. 
et 7° 10' 0" O. ; l'inférieur à 86 m et le supérieur U4 m au-dessus de 
la mer; ils sont éloignés de 160 m N. 21° E. On les voit à 24 et 22 
milles du N. 22° E. à TE. 10° S. par le N., l'O. et le S. Chaque 
fanal est garni d'un appareil tournant, pour les distinguer des 
autres feux de la côte et faire éviter les Chickens. Les éclats sont 
de 2' en 2' et l'éclipsé graduelle. . . 

LE MARY (Feu de port) au côté S. de l'entrée; fixe et visible à 
9 milles; il est éievé de 7 m 6 sur une tour blanche. 

Lat. 54° 4' 10" N. Long. 7° 4' 0"O. 

CASTLETOWN (Feu) fixe, allumé dans la saison de la pêche ou 
quand on attend des navires; au côté S. de l'entrée. 11 se voit à 8 
milles- Lat 54° 4' N. Long. 6° 59' 9" O.). 

DEKBY-HAVEN (Fanal) petit feu fixe, allumé pendant la saisôn 
de la pêche ; on le voit à 11 milles, étant élevé de 15 n . 

UL 54° 4' 30" N. Long. 6° 56' 20" O. 

- Sur l'extrémité S. O. du brise-lame, feu fixe de 2 milles 

de portée. 

DOUGLAS (Fanal) sur la p 1 ', feu fixe qui se voit à 14 milles. A 
5 milles O. 33 a S. ùeClay-Hcad, et 8 * milles E. 33° N. de Leng- 
ms-PoUti. Le feu n'est point visible de cette dernière pointe ; mais 

• 
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en s'en tenant à 3 milles au large, on le voit au PL 11° 15' E.* le* 
feux de rite Calf restant en môme temps au N. 33° O. Il esl élevé 
de 31 m sur une tour de 20™. 

Lat. 54° 8' 35" N. Long. 6° 48' 20" O. (XI b 18"). 

(Feu de port) sur la jetée N.; il est visible à 10 milles, 

étant élevé de 10». (54° 10' N. et 6° 48' 24" O.). 

Nota. Le brise-lame de Douglas ayant été en partie emporté par 
la mer, on a placé sur les débris un petit smack portant on fe» 
rouge qu'il faut laisser à bâbord en entrant. 

Une bouée verte sera placée à l'extrémité du brise-lame, et le 
feu rouge sera enlevé. 

BAHAMA (Feu flottant) à f mille de la p lc S. E. du banc, par j 
20 mètres d'eau. Il a deux feux fixes élevés de 6 et de 10" et un ! 
ballon rouge sur chaque mât; ils sont visibles à 10 milles. On y 
frappe un gong de brouillards et le mot Bahama-Bank est écrit 
sur ses côtés. Lat. 54° 20' 30" N. Long. 6° 32' 0" O. 

La bouée du banc King-William reste à 8 milles E. 

RAMSAY (Feu de port) sur la jetée S. bâbord en entrant; fixe j 
et visible à 10 milles; il est élevé de 10 m dans une tour blanche. 

Lat. 54° 19' 30" N. Long. 6° 42' 30" O. 

AYRE (Ph. C.) sur cette à l'ext. N. de l'île de Man, 29 milles 
O. de Saint-Bees; et S.E. 22 milles du Mull-of-Galloway. Le feu est 
tournant et a deux lumières, l'une naturelle et l'autre rouge alter- 
nativement ; les éclats ont lieu de 2' en 2'; le mécanisme du réflecteur 
a 4 côtés et prend 8' pour sa révolution entière. Ce feu est caché 
vers le S. par la p te Maughvalds, et vers l'O. par la p 1e Rue* U 
côté le plus lumineux se voit à 15 milles; il est élevé de 32". 

Lat. 54° 24' 56" N. Long. 6° 42' 25" O. 

PEEL (Fanal) au côté E. de l'entrée, feu fixe visible à 8 milles 
et élevé de 6 m 4. (54 e 13' 30" N. et 7° 2' 0" O.) 

COTE OCCIDENTALE D'ÉCOSSÉ 

ÀNNÀN (Fanal) feu de marée fixe, sur la rivière de ce nom* 
Lat. 54° 58' 0" N. Long. 5° 36' 0" O. 
SOUTERNESS (Fanal) sur la p te au côté O. du Solway-Firlh, feu 
fixe élevé de 15 m 2 et visible à 11 milles; il est utile comme iudi- 
quant la direction du port de Dumfries. Sa tour est carrée et 
blanche. Lat. 54° 52' 25" N. Long. 5" 55' 39" O. 

LITTLE-ROSS (Phare D.) au sommet de l'île, à l'entrée du port 
Kirckudbrigh, par 64° 46' N. et 6° 25' 9" O* ; feu à éclats, qui 
ont lieu de 5" en 5", éclairant l'horizon du N. 14° O. par le S. 
*nsqu'à l'O. T N. Son élévation est de 53* et sa portée de 18 tailles. 
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GALLOWAY (Phare du Mull-of C. ) Feu intermittent visible pen- 
dant 2 r 30" et produisant son effet toutes les 3'. Il est visible du 
N. !8°E. à TO. 13° N. par le S., mais invisible le long de la côte 
du port Patrick, à cause des hautes terres de Dunmann. Le fanal 
est élevé de 96™ et s'aperçoit de 23 milles. 

Lat. 54° 38' 9" N. Long. 7° 11' 29" O. (XI h 16»). 

PORT-PATRIGK. Feu fixe (D.) à l'angle S. E. du port à 120" en 
dedans du pbare extérieur, qui est sur l'extrémité de la jetée et 
que l'on n'allume plus. Il éclaire 180° vers TO, à 8 milles, 

Lat, 54° 50' 28" N. Long, 7° 27 11" O. 

CORSE WALL (Phare C.) sur la p te près de l'entrée du Loch- 
Ryan, par 55° 0' 25"N, et 7° 29' 37" O. Ce feu tournant est ouvert du 
N. 29° E, au S. 18° O. par le N., et présente une lumière blanche 
et une rouge; les éclats sont de 2' en 2' et l'éclipsé graduelle. Le 
feu naturel, élevé de 3li m , se voit à 15 milles. Ce fanal est caché 
au N. par la p tc Turn-Berry* et au S. par les terres élévées de 
Lagyon-PoinL II est à 2 milles O. 32° S. de Millour; à 31 milles 
S. 67° E, du Mull of Kintyre, et à 22 milles du feu Copeland. 

CAIRN-RYAN (Phare D. U) sur la p ,e côté E. du Loch-Ryan par 
54° 58' 45" N. et 7° 22' 9" O. Son feu est fixe et élevé de 14 ra au- 
dessus de la mer,avec une portée de 10 milles sur l'horizon S. 15°E. 
par l'O. et le N. jusqu'au N. 18° O. 

AYR (3 feux de port) sur la jetée N., tous fixes; deux sont 
visibles pendant toute la nuit : un rouge et un blanc dans le même 
bâtiment; ils guident dans la baie et sont visibles à 10 milles. Le 
troisième, feu de marée, ne se montre qu'au moment où il y a 2 ra 
5 d'eau sur la barre ; on ne le voit qu'à U milles. Amenés en ligne, 
ces trois feux restent à l'E. 9° S., 258* de distance. 

Lat. 55° 28M7"N. Long. 6° 58' 30" O. 

TROON (Feu de port) intermittent. Son éclat, qui a lieu de 1' en 
1', est succédé par une éclipse immédiate de 20". Il est élevé de 
10" et visible à 9 milles. (55° 33' N., 7° 1' 10" O.) 

(Fanal) à l'extrémité de la jetée, 320 M S. 14° O. du précé- 
dent. C'est un feu rouge et fixe, visible seulement h 6 milles. 

SALCOATS (Fanal) à feu fixe, à l'angle de la jetée, visible a 6 
milles. Sa tour en flèche s'élève à 8 m au-dessus de la mer. 

Lat 55° 38' N. Long. 7° 7' 30" O. 

ARDROSSAN (Fanaux D.) deux feux fixes à l'ext. N. du brise- 
lames, par 55° 38' 27" N. et 7° 9' 52" O. Tl sont éloignés de 229" E. 
31° N. et visibles à U milles. 

Lat. 55° 38' 27" N. Long. 7° 9' 52" O. 

BROMULAW feu fixe de gaz ; colonne en fer. 
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BOWLL\G-B Aï (Fea fut ) à l'entrée du caoal de la Cl#de,\ 

à 2 milles el élevé de 3" 5 sur une colonne brune. 
L it. 55 # 56' K. Long. 6*49' 0 0.) 

(Feu fixe) sur le quai «le Donalds, 60" de son extrémité. 

C'est un petit feu rovjc, visible k A milles. (55° 55' 4u N. etff 
48 0 0.) 

PORT-GLASGOW (Fanal D. 4) sur la jetée O., fixe, élevé de 6" 
et visible de 3 milles, (55 8 56 15 N. et V 1 20 O.) 

Un aulre petit feu rouge est allumé pour marquer l'entrée cfo 
port, et trois autres feux sont I des dislances différentes entre le 
Port-Glascow et l'entrée du canal de la Clyde, que Ton doit laissér 
àtril>ord en montant. Le 1 er est i Ancheuleck, { de mille nu-dessft 
du Port-Glascow ; le 2* est un feu flottant, le feu Garmoyle % \ 
2 ; milles plus en amont, et le 3 f le lanal Dickies, à près de 1 mille 
au-dessus de Dumbarlon. 

CAKDROSS (Fanal D. 4) feu fixe rouge sur le banc Pillât. 
élevé de 7- el visible à 4 milles. (55* 56 35* N. et 6° 59' 0"O.) 

GREENOCK (Feu) sur la jetée de la douane; ce feu fixe ser 
guider les bateaux à vapeur. (55° 57' 0" N. , et T 5' 0" O.) 

Des feux rouges sont encore établis à un mille N. O., dista 
de 130", et qui, étant tenus en ligne (E. 40° N.) conduisent 
mouillage au-dessous du banc. \ ^'J/^ 

CLOCII (Phare C) sur la p ,e à 5 milles du port de GreenQck.Yeu 
fixe el rouge qui se voit à 13 milles : il est élevé de 23 m . , 

Lat 55° 56' 35" N. Long. 7° 12 28 O. 

TOWARD (Fanal D.3) sur la p ,e dans le Firth de Clyde : feu tour- 
nant qui se voit à 11 milles. La lumière parait à son maximum de 1 
en 1', et diminue jusqu'à Péclipse. <>n le voit dans toutes les direc- 
tions, éxceplé au K. E. où on le tient éclipse, pour éviter le 
Capitains Bridge et la roche Gant»ch. Son élévation esl de 2r, 
sur une tour blanche de 19". Lal. 55°5J 45 N . Long 7° 18' 30 "0. 

CUMBRAE (Fanal D. 2) sur la côte O. de l'îlot, golfe de Clyde. 
Feu fixe visible à 15 milles. Il a 37™ sur une tour blanche de ! 1 . 

Lat. 55° 43' 30" N. Long. 7° 18' 0 O. , M ,i 

PL ADO A (Phare G. 1) sur la petite Ile au large de la p ,e S. E. 
de Pîîe Arrmi; il a deux feux fixes à l'aplomb, avec un intervalle 
de 8 m . L'un est élevé de39 ,u et se voit à 1G milles; le second, élevé 
seulement de 23 m , ne se voit qu'à J3 milles : sur l'arc de l'horizon 
compris entre leN. 83° O. et le N. 29° E.; ils donnent la direction 
du Frith de Clyde el de l'entrée de Kilbrannon. (55° 25' 30' i\. e; 
7 27'$''^ |d ^ x x g^Cs ??:\*l i,sfl /J-MO 

i 
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j £fc01HSff AfG (Panai) à l'ext. de la jetée ; feu fixe élevé de 7 ra 6 
et visible à U milles. (56° 10' 0" N. et 7° 46' 36" 0.) 

CAMPBELLTON (Fanal) fixe rouge sur la vieille jetée. Tenu h 
IX). 18° S. ; il conduit dans le Loch an N. de Pile Devaar. fh est 
élevé de 5* !x et se voit à 2 milles. (55° 25' 30" et 7° 56' 0" 0.) 

(Fanal) sur la jetée N., feu rouge, élevé de 7 m . 

BEVAAR (Phare C D. 2) à feu tournant sur la p tB N. E. de l'île 
Devaar, à rentrée de la baie de Campbellton, par 55° 26' 0" N. et 
T 52' 25" O. Son élévation est de 36°'. Il tourne deux fois par mi- 
nute» offrant un feu brillant de 30" en 30", visible à 17 railles du 
K 30° O. à TE. 16° N. par le N. A une moindre distance, le feu 
ne disparaît jamais entièrement. 

SANDA (Ph. D.l) sur le Ship-rock, au large de Mull, de Kintyre, 
par 5Û° 16' 45" N. et 7° 55' Zi"0. Son feu est fixe et rouge, visible 
de l'0. 16° N. par l'O. et le S. jusqu'à l'E. 3° S.; il est élevé de 
50"; mais comme il est rouge, sa portée n'est que de 15 railles. 

KINTYRE (Phare C.) à l'ext. S. 0. du MulL par 55° 18' 39" N. et 
8-8' 0"O. Feu ^requise voilà22 milles, ayant 90* d'élévation dans 
une tour en pierre de ll m ; se voit du N. 3° E. vers la mer jusqu'au 
RE. (LV). 

LpN (Fanal) à la p te Fadda-Carraig entrée 0. du port EUen. 
Son feu fixe est élevé de ib m et visible à 11 milles. 
Lat. 56° 37' 30" N. Long. 8° 33' 0" 0. 

RHllfe-OF- IL AY (Phare C) sur l'île Oversay, exl. S. 0. (May. 
Lat. 55° 40' 30".%. Long. 8° 51' 0"O. Ce feu offre les effets d'une 
lumière fixe et tournante. De loin il produit un grand éclat de 5" en 
5", sans obscurcissement complet. Ce fanal a /i5 m d'élévation et sa 
tour 29™. Ouvert du N. 3° 0. au S. 70° E. par le S., on l'aperçoit à 
17 milles. 11 disparaît lorsqu'on esta Emilie de Iap' e Ca//. 

. ÏSLAY-SOUND (Phare D. 2) sur la p ,e Rudha-Mhail (ile dTslay), 
feu fixe blanc et rouge, par 55° 56' 6" N. et 8° 27' 39" 0. Il paraît 
rouge depuis le N. l°Zi5' E. jusqu'au N. 29° 30' 0. par l'O. ou dans la 
direction de Cotonsay, et blanc sur tous les autres points de l'hori- 
zôii, ékcépté où il est caché par la terre. Élevé de M™ 7, il est 
visible à 15 milles. 

' MAC-ARTHUR (Phare D. 3) sur la côte E. de l'île d'islay. Le 
feu ést fixe blanc et rouge. l\ est blanc dans l'intérieur du Sound de 
fcrtSStè d'islày au N. 21° E. ; rouge du N. 21° E. à l'E. 26° N. par te 
N. v Ê. ; puis blanc de l'E. 26° N. a PO. 26° S. par le S. Il est élevé de 
38*6 visible de 17 milles, 
tfat. 65 q 46' 0" N. Long. 8* 23' 9" 0. 

OBAJN Feu fixe sur la jetée (56° 25' 7" N. et T 50'^" 0.). 

s. 
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lV^Î\0(:KouSgcl^Maoile.¥eufixt{bb 9 b^^y^rW9 O., 

en fori*tnjoljon.) 

f;fï/\A\-(:\\AL (Fanal D.) feu rouge et fixe, au côïé E., éïçré 
de 7* 0 et visible n 4 milles. (56*5' 15" N. et 7° 53' <T O.; 

PIILADDA (l'anal) sur cet Ilot. Feu /îjre ; il parai: rovjt vu da 
N,, ou 'lans la direction du rocher Bogha-Suadh, et qaacd on le 
Hfcw entre le S. 12" 5' E. et S. 5° O., et Mine du côté de la terre, 
entre le M. 5" O. ; mais il est masqué au large entre le N. i* 0. et 
le H. Vf W K. Il est élevé de 12» 8 et visible à 11 railles. 

Lat. fifl" 48" N. Long. 8° M 0" O. 

WINTK-milRAN (Phare D. h) à l'O. de l'entrée du Lock EU, 
feu /to qui parait roa^vers FE.ctle S t ,du X 30°5'E. auS.39 s 5 O. 
et blanc dan» toutes les autres directions. Il est élevé de 10" 9 el 
vMble a 10 mille». Lat. 56" 43' 30" N. Long. 7° 34 30" O, 

MSMOItK (Phare C. 1) sur l'Ilot Mousedale, par 56° 27' ON. et 
T W 0" O, Ce feu conduit au canal Calédonien, par le fort 
William, et flans les golfes de Loing, hlay et Jfui/. Le phare est 
h 1 ; mille H. /r O. tle Seaskerry-Hock ; 988 m N. O. de Lady Roci, 
et 7 milles N. 58" O. du château Dunolly. 

\éi feu est /J#e élevé de 31 m et se voit à 15 milles. 

IUJNA-GALL (Fanal D. 3) sur cette roche, dans le Sound de 
Mw//, a /|8"» de la laisse des hautes mers. Le feu est fixe, rouge, 
blanc et vert, élevé de 17 w et visible à 12 milles. Bouge au large; 
vcrl dans la direction des roches New, Rouges et Stirks; blanc au 6. 
dans le Sound de Mull. Lat. 56° 38' N. Long 8° 24' 9" Q. 

SKEHKIVOIIE (Phare D. 1) sur le rocher par 56° 19 7 30" N. et 
9" 27' 0" O. Par rapport aux dangers qui l'environnent, il fout 
tenir ce phare à une très-grande distance. 

Le feu est n éclats de M en M : il éclaire tout l'horizon et à 45 m 
au-dessus de la mer ; ses éclats se voient à 18 milles; plus près on 
remarque une lumière fixe entre les éclats. 

AIUWAMUHCHAN (Phare D. 1) feu fixe visible du N. 38° E. au 
S.fl°0. par le N. et l'O., sur la pointe par 56° 43' 38" N. et 8° 33' 
38" O. Il est élevé de 55 m et se voit à 18 milles. Il conduit à 
l'entrée N. du chenal du Mull , comme celui de Lisraore conduit 
sur son entrée S. 

ORONSAY (Fanal C. 4) sur l'extrémité du S. E. de l'île Sound 
de Sleat; le feu est fixe et visible à 12 milles, avec 18" de hauteur. 

Lat. 57° 8' 30" N. Long. 8° 6' 40" O. 

KYLE-AKIN (Fanal C. 3) sur la p ,e S. O. de l'île Gillean; feu 
bjancet rouge, élevé de 16 ro et visible à 12 milles; le feu 
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paraît blanc dans les canaux qui conduisent aux Sounds de Loch- 
Alsh et Applecross jusque dans le S. de l'île Pabba; et h partir de 
ce point il est ronge. (57° 16' 40" N. et 8° 4' 45" O.) 

RONA-ISLAND (Phare C. IX 2) sur la p te N., feu fixe, varié par 
des éclats de 12" en 12", élevé de 67 m 5 : il est visible à 20 railles. 

Lat. 57° 34' 40" N. Long. 8° 17' 50" 0. 

MONACH (Phares D. 1) feu à éclats de 10" en 10"; sur l'île 
Ut*kere,\& plus Ouest des Monachs. Le feu est élevé de 45 m 6 et 
visible à 17 milles. Lat. 57° 31' 34" N, Long. 10° 1' 47" 0. 

fixe rouge (D. d) dans la même tour, élevé de 19 m et 

visible à 12 milles entre le S. 62° E. et le S. 28° 0. par le S, 

BARRA-HEAD (Phare C.) sur la partie élevée de l'île Bernera^ 
ext. Sud des Hébrides, par 56° 47' N. et 9° 59' 9" 0. Il est inter- 
mittent, paraissant subitement pendant 2' 30", puis une éclipse 
de 30": l'effet entier de 3'. La lanterne a 207 m au-dessus de la 
mer et se voit à 35 railles. 

E f USHEMSH (Phare D. 1) sur le cap S.O., côté E. de l'île; le feu 
est fixe rouge, élevé de 53" et visible à 18 milles. (57° 17 55" N, 
et 9° 31' 39" O.) 

GLASS (Phare D. 1) sur lap te N. E. de l'île, côté 0. du chenal, 
entre Skye et Long-Island; feu fixe visible à 16 milles; élevé de 
39» sur une tour de 30", par 57° 51' 30" N. et 8° 58' 30" 0. 11 est 
ouvert de FO. 38° S. à TE. 44° N. par le S. 

STORNOWAY (Phare G. D. 2) sur la roche Arnish (île Lewis) par 
58° 11' 20" N. et 8° 42' 19" O., à 3 milles N. O. de Chicken-Head. 
C'est un feu tournant ayant un éclat blanc de 30"en 30". Son éléva- 
tion est de 17 ro et sa portée de 12 milles, suivant l'état de l'atmos- 
phère. Plus rapprochée, la lumière ne s'éclipse pas entièrement. 
Il est visible du N. 57° O. au N. 5° O. 

— (Balise éclairée). Elle est sur le récif qui s'étend de la p ,B 
Arnish et à 183 m du phare. Elle est éclairée par la réflexion du 
feu du phare, qui, venant à frapper l'appareil optique dans son 
foyer, réfléchit la lumière et produit pour les navires qui entrent 
dans la baie l'effet d'un phare réel. 

LEWIS (Phare D. 1) sur la butte de Lewis, p" N. E. des Hébri- 
des. Le feu est fixe élevé de 51 m 7 et visible à 19 milles. 

Lat. 58° 30' 40" N. Long. 8° 35' 30" O. 

COTE SEPTENTRIONALE D'IRLANDE 

TORY (Phare D. 1) sur la p" N. O. de l'île par 55°16' 20" N. et 10° 
3V 0" O, son feu fixe a 39* 6 au-dessus de la raer et se voit sur tout 
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Tiiorizon à 16 milles, excepté en passant le détroit, où il est ca- 
ché par les roches Tory du S. 60 e E. à PE. 8° S. On y relève : h 
p ,e Bloody-Farland, 7 milles S. 11° 20' 0.; le phare LoufjhswilUj, 
20 railles E. ; la roche Frenchmann ou Limeburner, 15 A milles 
E. 5°N. (V b 32"»). ' * - 

LOUGH-SWILLY (Fanal C. 2) sur la p" Fanad côté O. de feutrée 
de Loughswilly. Feu fixe, rouge vers la mer, naturel dans leLougk , 
On le voit à 14 milles du S. 26° E. à PO. 3° S. vers la mer; -il** 
élevé de 27™ sur une tour blanche de 13 m 6. ' . - :*oq j 

Lat. 55° 16' 33" N. Long. 9° 58' 0" O. { 

1NNISTRAHULL (Phare D. 1) sur Plie entre les Loughswillj ei \ 
Foyle. Son feu est tournant en 2' 30" par 55°25' 55" N. et r 33' } 
50" O. Sa po'tée est de 18 milles, et il perd graduellement^ » 
lumière. Son élévation est de 51*. (Var. 27° 38' O. 1983)!/ •■'/ i 

INNISIIOWEN (Ph. G. 3) sur la p te Dunagree, côté N. de Penfenéé 
du Lough-Foi/le; les deux tours blanches sur la ligne E. 27° N. et 
O. 27° S. 148" de distance, et les feux fixes à 20* au-dessus de lé ; 
mer, font éviter le banc Tans. Ils sont visibles à 13 millës, du N. 
66° 22' O. auO. 38° 15' S. en passant par le N., PE. et le a - { ' 

La tour E. est par 55° 13' 40" N. et 9° 15' 33" O. - - tl 

WARREN (Fanal C. 3) sur celte p* # à l'entrée du Lough-Foyle.ik 
feu èst fixe rouge, élevé de 9-, visible de PE. 38° N. à PO. 32*3. 

Lat. 55° 12' 40" N. Long. 9° 17' 25" O. '* f '^ J £î 

FOYLE (Fanaux). Dans le Lough-Foyle, on trouve : V Amenai 
à feu fixe près le RedCastle, monté sur un échafaudage rou£è; 
2° un feu flottant mouillé au côté E. vis à vis du While-ÇtfeÙe ; 
3° un fanal sur les bas-fonds du Tare, côté E. du chenal, 'ihôhté 
sur un échafaudage noir; 4° un fanai sur les bas-fonds dé Cunny- 
bemj, côté N, O. du chenal, monté sur un échafaudage rbpge; 
5° un fanal sur la p ,e Culmore, sur une mature rougê-^.un 
fanal au côte E de Culkceragh, sur une tour en bHcmes routes 
de 15 m ; 7° un fanal ù feu rouge sur Boom Kalf; 8° feu /ï^faW'dans 
la baie Ross. Tous ces feux sont fixes. , I, 1 ")" 11 ,,' 

11ATHLLN (Phare D. 1) sur la p te N, E. de cette île : Piin au çpm- 
raet de la lour, est tournant avec éclats de 50" et éclipses de Ï0*$ 
succédant régulièremei t; le feu est visible au large à 21 milles 




(Fanal) ù la base et du côté E. de la tour, à 18- 5 au-dft*- 
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sous du précédent ; on le voit du large à 9 milles enlre le S. 61° E. 
et.- le N. ; il ne se voit pas de l'intérieur du canal qui est à l'O. de 
KlbUflUtR. 

COTE EST D'IRLANDE 

" 4 Hf AîDENS (Deux Phares C. 1) distants de 720 81 N. 82° 0., sur ces 
Ateliers; le plus O. est par 54° 55' 47" N. et 8° W 30" O. Leurs 
feux sont fixes et leurs tours sont peintes à larges bandes. Leurs 
portées sont de 14 à 13 milles, les feux étant élevés de 28™ 6 et 
25 m 6. 

On doit veHler pendant les temps de brouillards à tenir ces feux 
à bonne dislance ; plusieurs récifs s'étendent à plus de 3 milles 
-4ara le N.età 1 % mille dans le S. 

LARNE-LOUGH (Phare C. 2) feu fixe sur la p ,c Farres, côté E. de 
L'ôfltrée, par 54° 51' N. et 8° 7 30" O. Il est élevé de 12 m 8 et vi- 
jsjbte à il milles. Un banc de roches s'étend à demi-encàblure 
<€|e Ja p ,e Farres. 

t BELFAST (Fanal D. lx) feu fixe élevé de 8 m 2 sur le banc Holly- 
vood, par 54° 39' N. et 8° 13' 0" O. (X h 4(T). 

Il y a aussi un feu vert, de ZT 2 sur le banc Hollyvood, et trois 
$ïljrçs semblables vers Belfast, qu'on laisse à bâbord en remon- 
Uai. Il Existe aussi un feu rouge de 4" d'élévation clans le S.O. de 
la Balise en pierres; on le laisse à tribord en entrant. 

COPELAJND (Phare C. 1) sur la petite île de ce nom; tour 
Mapcfiè dé 16"; à feu fixe, élevé de U0 m et visible à 16 milles. 
*tàl5PW W'0. Long. 7° 52' 0" O. 1 
;.^AOHADEE (Phare C. 3) à l'ext. de la jetée. S. E. ; sa tour est 
grjj^ : lanterne est 17™ au-dessus des hautes eaux. Le feu est 
jîxé, rouge vers la mer, du N. 10* O. au S. 33°E.; ei blanc du côté 
dif pprt et de l'entrée de Belfast ; il se voit à 12 milles. 

Lat, 5A b 3$' hQ" N. Long. 7° 52' 30" O. (iX h 8"). 

SPUTÉ-iioCK (Phare C. 2) sur un roc à 6 milles de l'entrée du 
Strangforà'Lough. Feu tournant visible à 12 milles; sa révolution 
est de r 30" et son éclipse se fait graduellement. Dans les temps 
brumeux on frappe une cloche. Ce phare est sur la partie O. de la 
rôcfae la plus S., dont la superficie n'a qu'une encàblure N. et S. 

iÀl. 54* 24' 0" N. Long. 7° 65' 35" O. 

Aiàxît&is (I^ànal C. 4) sur le môle et au côté S. O Feu fixe et 
rouge, visible à 6 milles, et à 3 milles S. du Slrangford-Lough. 
Son élévation est de 5» 5. (54° 15' 50" N. et 7° 57' 0" O.) 

Le phare s'étant écroulé, le feu temporaire rouge est actuel - 
temeïH àTifttërieiîr éto port, visible seulement à 6 milles. 



A 
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Il I * sur li p- Sosl-Jas* *u p ,f E. tprifi 
t j*â !• o» Imnûnnn. i«r54 r !5 56' V et S" 0 ' !'.» Ô.Fealw 
il» î ei ! te S 9* et risîbie à 12 milles. Sa lonr 
m, ' nm • r^mïurf- rour*. On y relève la jetée de Newcaàfc 

~ n - n.: tt mc)+ Belj-B%*irr\* mïllçsO. 42* S.; Rocfaf °" 
v — > a. e: Jeux tournants du Calf-of-Mau M m 

i.nî,»JN'.?'0ïiI>4*0l'iiH Fanal C 3j sur la p* Grttme; fltf 
jfwnuju h* rn;a:> sont de 45 , et à 8" 8 i i-de-sus de la V0É 

in if v i milieu :*i '2 0 Vei8 e 28' 20 0.1 



1m i \ùc iiû i if Vta 8 25 24' O.; i) présente deux feux /te 
' ;:i ;.;r-u-s^ïf ! au:'*: on les voit à 15 milles, l'inférieur nW 
ai ::v.m ç; «. nn-marre ei pendant la même période de jour 
t.;-*** imt : »i.*t_ Oti sonne nue cloche à des intervalles de 3tf 
tian* k> m;u:w;> îempx La lanterne est à 30" au-dessus de la 
um, j 
i »; \; \ ; k rar.n il i an côté N. da chenal; feu à éclats de ' 
< n i.\ . mi vr \:.\><w est de 10* et sa portée 9 milles. Il est ium- 
l'ff fi. Jr n i vmiî du v 30' O. à FE. 27* X., et dans la partia 0, 
U( u ijiin- h es; roupe, {53 e 58 iO .V et 8 e 38' 35" O.) 

Irux frics entre la barre et le quai (8 balises éclairées! 

l»Kc N,iii.n \ ( -| rois Fanaux C. 3. par 53*43 *. et 8° 35' 80*0.). 
dan* jr* a JVnî-e S. de la fiope, et servant à diriger m 
ItroiMa. ! i ru K. /or. de 8- 2 au-dessus de la mer; 2°FeuO. 
/i.rr. de 12* an-dessus de la mer, à 91- O. 17° 15' S. du feu E.; 

ini Y fiTfe\ rouge, de 7- 5 au-dessus de la mer, à 1447* > 
j'J O. de la percJie de la barre* 

t>» It-ux gant sur des échafaudages. Les deux premiers étant 
leiius ni ii^ne, conduisent dans les plus profondes eaux de la barre, 
f t It'i'wju on a passé cette dernière on change de direction aussitôt 
qu un ouvre le feu N. Les positions des feux E, 0. changent suivent 
lp* olttruitonti des sablts. 

lUMmi(i(iAN {Fanal C. 2) sur la jetée, côté S. de l'entrée, A 
» nulle» de Urwjheda. il est /ir<? et visible à 10 milles. Son élévation 
«*i «« ta- 7. Lai. 53" 36' 45' K Long. 8° 31' 10" O. 

IMMA AIULL iFhare D. !) h 44- sur le sommet de cette roche, à 
fi-Mu île 12 on 12 , V u du large entre le N. 30° O. et le 

• o "* \a>Mje dans les mémos relèvements à FO. ou vers la 
Inm.sa |Hii tue ng| de 18 milles, 
l ut. 5T 35 45 %, j, on g. g- 20' 30' O. 
H1MVIIL Feu fijpeet rouge (Q. 2) à Fort, de la jetée E.,qiri se volt 
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IL milles et est élevé de 13" sur une tour blanche; le port Howth 
il au côté N. de la colline, en dedans de Irelands-Eye, { de mille 
3 cette lie. (63° 23' 36" N. et 8° 24' 20" O.) 
Peux petits feux placés sur l'extrémité de la jetée O. servant 
)mme point de reconnaissance, en entrant par le N. ou entre 
reUnds-Eye et Lambay (XT 2 m ) . 

BAILY (Phare C. 1) sur le côté N. de la baie de Dublin ; feu fixe 
levé de 41» et visible à 15 milles du N. 32° E. à l'O. Cloche de 
irouillards. Lat. 53° 21' 40" N. Long. 8° 23' 29" O. 

POOLBEG (Phare G.l)àrextr. du mur S. de Dublin, à rentrée de 
9i rivière ; deux feux fixes dans la môme tour; l'inférieur s'allume 
le mi-flot à mi-jusant; et le jour un ballon indique la môme cir- 
constance. Ils sont élevés de 20" et se voient h 12 milles. (53° 
10' 30" N. et 8° 29' 24" O.) Le feu inférieur est beaucoup plus 
aible que le supérieur. 

DUBLIN (Fanal C. 3) à l'extrémité de la jetée N.; feu fixe élevé 
ie il m et visible à 10 milles. Il montre une lumière rouge dans le 
ctnal de la rivière. Lat 53° 21' N. Long. 8° 34' 0" O. 

Nota* La diminution annuelle de la variation y est de 6'. Elle 
était de 24° 30' en 1861. 

KINGSTON (Phare C. 3) sur l'ext. de la jetée E. , son feu est tour- 
nant, élevé de ll m au-dessus de la mer et montre successivement 
des feux rouges et blancs, de 30" en 30"; en le tenant bien ou- 
vert, on évite les roches Muglin (X* 46 m ). 

LaL 53° 18' N. Long. 8* 28' 24" O. 

(Fanal C. 4) petit feu de direction, et placé sur la jetée O. ; 

sa portée est de 2 milles ; il est fixe rouge. 

KISH (Flottant C.) par 13 mètres à Text. N. du banc, 6 { milles 
0. 9° S. du feu tournant de Kingston; l'obélisque de l'île Dalkey 
restant à l'O. 14° S. Le feu est tournant de minute en minute et 
se voit à 9 milles, étant élevé de 11 mètres. 

Lat. 53° 19' N. Long. 8° 16' 24" O. 

W1CKLOW-HEAD (Phare C 1) à l'ext* E. du comté. Le feu est 
/Ire, élevé de 37 m t et visible à 16 milles. 

Ut. 52° 57' 50" N. Long. 8° 20' 29" O. 

(Flottant C.) mouillé par 22 mètres, à 8 milles dans TE. 

du cap Wicklow; le feu fixe rouge est élevé de ll m 8 et visible à 
9 milles. 

ARKLOW (Fottant C) mouillé par 40™ à Text. S. du banc, res- 
tant 16 milles S. 6° E. des feux de Wicklow-Head. Il est tournant 
de 30" en 30" et visible à 10 milles. (52° 42' N. et 8° 20' 4" O.) 

BLAGKWÀTËR (Flo ttan t G. 3). Bateau à trois mâtspôrtantun/fca 
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fixe à la tête du grand mat, au-dems duqpat t*l un bafitto mu 

Le feu est élevé de 10" au-dessus de l'eau sible a 9 iÉm| 
bateau est mouillé par 3&* a 1 • mille t. L7 S. de la bouée MR I 

qui est sur Pext N. du banc Blackwater. \ 
LaL 5r 29' 30" N. Long. 8° - 

TLSKAR (Phare C 1 sur le rocher à 6 milles K . éthi 
Carnsor? (ext. S. E. d'Irlande . Il est élevé de 31" el coœQOÊt 
feux tournants : deux qui se suivent de couleur ordinaire et lelroi- 1 
sième rouge. Chacun se p nte avec des intervalles de î, | 
c'est-à-dire que le feu rouge ne se voit que toutes les 6\ tais ! 
que les feux blancs s'offrent intervalles de 2^ et de à ; 

ils diminuent graduellement avant l'éclipsé, et sont visibles a 
15 milles. Pendant les brouillards on sonne une cloche de 3f*€i 
30". (MT 12> 12" N. et 8° 32 V> 0.) 

COTE SUD D'IRLANDE 

HALTEES (Flottant C.) par 50™ auprès de la roche Conhtjkj, 
près la côte de Wexford ; S. 12° O., lx * milles de la grande SaUee : . 
et O. 27* S., 20 railles du phare Tuskar. Il porte deux feux fi.v 
à 11" 8 et 8 m 5 au-dessus de la H. M., visibles à 10 et 8 m 
Un pavillon est au grand mât pendant le jour, et quand le temfs I 
le rend nécessaire, on frappe une cloche. 

LaL 52° 2 25" H. Long. 9° 0' 0" O. (V* «•). j 

HOOK (Phare a 1) côté K. de rentrée de Waterford; feu fin 
visible il 16 milles, son élévation étant de 46 m 3 sur une tour de l 
36- (52° 7' 25" N. et 9 8 16' 17" O.). 

Il faut se garder de venir à moins d'une encàblure de h l 
p" Hook, afin d'éviter les courants irréguliers (V b 26 m ). | 

DU NC AN NON (Fanal C. 3) à feu double, dans le fort au côté E.eo 
montant â Waterford (V h 1*6"). Ces deux leux sont fixes et à la- I 
plomb avec 3*° d'intervalle. Le plus élevé a 15™ el se voit à 10 
milles. Lat. 52° 13' 13" N. Long. 9° 16' 30" O. 

WATERFORD (Phare C. 3 N à feu fixe élevé de 39" et visible à 16 
milles, sur la côte E., Duncmuton N., à mille N. U° E. du pré- j 
cèdent. Ces deux feux étant tenus en ligne conduisent dans le 
chenal. 

Dt NMOHE (Fanal C. 3) feu fixe: rouge sur la mer, blanc vers le 
port, â la tête de la jetée, côleO. de rentrée de Waterford : il est 
élevé de 13"\ dans une tour blAnche de 15 w ; on le voit a 11 milles. 

Lat. 52° 9' N. Long. 0°i9'5A" O. (V 1ZT). 
% DUNGARV AN (Fanal D.3) sur la p tc BaUinacourty,teufixe visible 
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£4<r «Mies entre PO. 25° 30' S. et le S. 52° E. Il paraît vert entre 
m 30' S. et le N. 81° 45' O. et rouge dans la direction du 
irôdliër Carricka pane ; mais il est blanc dans toutes les autres 
directions. Lat. 52° W 33" N. long. 9° 53' 14" O. 

MINEHEAD( Phare D. 1) feu tournant de l'en 1', l'éclat ayant 50^ 
tféolipse 10". Ce feu est élevé de 86 01 7 et visible à 21 milles, entre 
île*. 45° E. et l'O. 35° S. Lat. 51° 59' 35" N. Long. 9° 55' 32" O. 
- . ÏOUGHAL (Fanai D. 3) au côté O. de l'entrée; par 51° 56' 33" 
. 5. et 10 Q 10' 30" O.; élevé de 23 m , son feu fixe se voit à 6 milles. 
-Sœ tourest circulaire. (Var. 26° O. 1856.) 
i BÀLLYCOTTIN (Phare D. 1) feu tournant sur l'îlot extérieur. Son 
élévation est de 59-, et ses éclats de 10" en 10" sont visibles à 
±8 Milles, entre PE. 31° 50' N. et l'O. 21°50' S. par le S. La tour 
circulaire a son chapiteau rouge. • 

Lat. 51° 49' 30" N. Long. 10° 19' 0" O. 

CORK (Fanal cl 2) sur la p tc Roche, côté E. du port. Feu tournant 
rouge montrant son plus vif éclat chaque minute, élevé de 28 a , on 
. te^ y^t à 14 milles du S. 79° E. au N. 22° E. 
. , La, même tour porte à sa base un feu fixe (D. 2), visible entre le 
v \, 30°ii5' fi.: et le N. 14° , pour signaler la position de la roche 
ÙtyntS, Lat. 31° 47' 33" N. Long. 10° 35' 30" O. 

— 1 (Fanal D. 4) sur un échafaudage de 9 M 7 installé par 2 œ 7 d'eau 
au coude E. du Spit-Bank, près de Queetfs-Town. C'est un feu 
-Wm#l fixe, visible de 8 milles du N. au S. 87° E* en passant par 
V SL, l'O. et le S. (51° 50' 41" N. et 10° 36' 50" O.) 

MEËLOUGH-SPIT. Feu rouge, à 30" du canal; élévation 7 m 6; 
portée 3 milles, 

_ Fixe vert, m S. E. de Black-Rock-Castlc, à 7 cables de 
4isJaoçe. (En construction.) . . 

TEARAGHT (Phare) qui remplacera le feu sup. des Skelligs. 
0n construction.) 

KIN'SÀLE (Phare Q. 2) sur le fort Charles, côté E. du port, fixe 
,et visible. à £4, milles; son élévation est de 30 w (V u ). 
1 Lat. 51° 41' 48" N. Long. 10° 50' 0" O. 

; ÔLCj-HÈAt) (t>hure D. 1) feu fixe élevé de 73 m au-dessus de la 
ffie^ dans une tour ronde de 30 m . Ce feu est visible à 21 milles mais 
il est rouge dans la direction du rocher Horse, O. 4° N. par le N. 
/ LWt' 5i° 3Î6' 11" N. Long. 10° 52' 6" O. 
* fÂSÏ NfiT (Phare D. 1) feu tournant au sommet de ce rocher, par 
ST itô'iS" N. et 11° 56' 34" O. Il est élevé de 45 10 et \isibie il 18 
milles. C'est le premier indice que Ton a de l'approche des terres 
airhhde en venant du large. 

I 
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La tour de 28* a une large ceinture rouge, ce phare a remplacé 
celui du cap Clear. Un rocher dangereux, n'ayant que 3* d'eau, 
est à 360 m X. 29° 15' E. du fanal du Fastnet. 

CROOKHAVEN* (Phare a 3) sur la p le Rock-hland, côté X. de ren- 
trée de Crookhaven; feu fixe élevé de 25 mètres. Il est blanc vers 
la partie intérieure du Crookhaven, avec 13 milles de portée, et 
rouge dans la direction des rochers Alderman et du cap Street 

Lat. 51° 28' 35" X. Long. 12° 2' 38" O. 

Pour donner à Crookhaven, et parer les rochers Alderman, tenez- 
vous au nord de la limite N. du feu rouge en les doublant. • 

BEAR-llAVEX (Phare C. 2) sur la roche Roancarrig dans la baie | 
de Bantry, à l'entrée E. de Bear- Haven. Feu fixe visible à 12 milles j 
et élevé de 16° 8, dans une tour avec ceinture rouge sous la ga- 
lerie; pour éviter la confusion, une construction oblongue a été 
liée à cette tour. (51° 39' 10 ' N. et 12° 5' 0" 0.) 

ROCIIER-CALF. En construction. A éclats. 

COTE OUEST D'IRLANDE 

SKELLIGS (Ph. C. 1) sur le plus élevée des roches, à 7 milles 1 ^, 
de Bolus-Head. Ces deux feux sont fixes et sur des tours séparées 
de 218" N. 38° O. et S. 38° E. Ils sont élevés de 113 m et de 53™. 
On les voit à 25 et 18 milles. Amenés en ligne» il font éviter les 
roches Fose et Bull. 

Lat. 51° 46' 14" N. Long. 12° 53' 9" O. pour le plus O. 

VALENT! A (Phare C. 2) feu fixefsox la p le N. E. de Pile danslefort 
Cromwell, côté O. de la principale entrée; et élevé de 16™ 5 au- 
dessus de la mer. Il [est visible à 12 milles. On y relève Itouttt- 
Uead 1 * mille N.; la roche Claka-Vallig, 1 * ; encâblure E. 35° N.; 
et la p t0 Reenada 9 1 % mille O. 6° N. 

Lat. 51° 56' N. Long. 12° 39' 25" O. (Ul h 25 n ). 

TRALEE (Fanal D. 4) à feu fixe sur la plusO. des îles Samphire. 
Vu de la mer, de PO. 5° S. au N. 24° 0 M ce feu est rouge, mais 
lorsqu'on le voit du S. entre TE. 7° 15' N. et PO. 5° S., il est bril- 
lant. Il est élevé à 18* et visible à 9 railles. Sa tour circulaire est 
construite en pierre bleuâtre. (Var. 27° 15' O.) 

LOOP-HEAD (Phare D. 1) côtéN. de la Shannon. Le feu est fixe 
et visible à 22 milles entre le S. 34° 15' O. et le N. 83° 15' 0., 
étant élevé de 84" dans une tour blanche de 22°. 1 

Lat. 52° 33' 38" N. Long. 12° 16' 10" O, (IV h 36*). 

KILCRADAN (Phare C. 2) sur la p lf côté N. de la Shannon. Feu 
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fixe, rouge vers la mer, naturel à l'intérieur. On le voit à 16 milles, 
étant élevé de 40 m . 

Lat 52° 34' 47" N. Long. 12<> 2' 50" 0. 

TARBERT (Fanal C. 2) feu fixe dans la Shannon, h 11 % milles 
E. 3°N. de la p ,c Kilcradan et 9 milles de la p ,e N. de Beal-Bar. 
La lanterne a iS m au-dessus de la mer. Sa portée est de 13 milles. 

Lat. 52° 35' 30" N. Long. 11° 41' 50" 0. 

BEEVES (Fanal P. 3) h feu fixe, élevé de 12 ra et visible à 10 milles 
(52° 39' N. et 11° 21' 31" O.). Du S. vers l'O. la couleur est nalu- 
relie, mais vu du N. sa couleur est rouge. 

LMSHEER (Phare D,l) sur la p te S. 0.; feu fixe visible à 15 milles 
entre le S. 63° E. et TO. 38° 45' S. par le Sud. La lumière rouge ne 
se verra que dans la direction de la roche Finnis , il faudra en 
approchant de ce feu éviter de tomber dans la partie éclairée en 
rouge. Lat. 53° 2' 40" N. Long. 11° 51' 39" O. 

EERAGH (Phare D.l) sur la p ,e 0. del'île, par 53° 8' 55" N. et 
12° 11' 39" O., feu tournant de 3' en 3', visible à 16 milles et élevé 
de 34* 9 au-dessus de la mer. Il reste à 20 i A milles S. 41° 45' E. 
du feu de Slyne. 

MUTTON (Feu de port) sur nie Mutton, côtéO. de l'entrée de 
Galway. Il est fixe, sur une tour blanche à raies rouges, élevé de 
ÎO* et visible à 10 milles. (53° 15' 14" N. et 11° 23' 10" 0.) 

SLYNE-IIEAD (Ph. C.l).Deux tours distantes de 129 m N.18°45'0., 
et S. 18° 45' E. sur l'îlot, le plus O. des îlots rocheux de Slyne- 
Head. Le feu le plus N. est tournant ; on voit successivement un 
feu rouge et deux feux clairs, dont le tour se fait en 6', chacun 
d'eux étant visible pendant 2'. Le plus S. est fixe. Les deux tours 
sont blanches et leurs feux élevés de 38 et de 35 m ont une portée 
de 15 à 14 milles. En les voyant en ligne, ils parent toutes les 
roches entre les baies Galway et Clew. 

CL ARE (Phare C. 1) sur la p lc N. de l'île, entrée de la baie Clew. 
fixe qui se voit h 27 milles depuis l'O. 26° S. jusqu'au N. 19° E. ; 
il est élevé à 103 m sur une tour blanche de 11" 8. 

Lat. 53° 49' 30" N. Long. 12° 19' 0" O. 

IN1SGORT (Fanal C. 3) de l'île, dans la baie Clew. Ce feu est fixe 
et se voit à 10 milles entre le N. 4° 30' O. et î'E. 26° N. Il a 11" 
au-dessus de la mer, et guide sur Westport et Newport. 

Lat. 53° 49' 30" N. Long. 12° 0' 21" O. (V b 26"). 

BLACKSOD (Fanal D. 4) fixe rouge et blanc, sur la pointe dans 
cette baie; blanc entre le S. 18° O., et le N. 50° E. par l'E.; rouge, 
entre le N. 30° E. et le N. 26° E. 

Lat, 54° 6' 0"N. Long. 12° 23' 39" O. (En construction.) 
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FRANGE 

Les déclinaisons sont indiquées aux principales stations du littoral, et on pent 
adopter l'eipression — 5' pour la correction annuelle à y apporter (1849). 

Les élévations sont comparées au niveau des plus hautes marées. 

Le mètre eut l'unilc linéaire (la 40,000,000 partie du méridien terrestre); le pied 
= 0* 32 ; la brasse = 1« 62; l'cncàblurc = 200 m ; le mille = 1852'" ou minute 
du grand cercle ; le de are = 1 1 1 , 1 3 i m . 

Les feux à éclipses et les feux à éclats ne présentant au loin que les apparences 
«.tes fou tournants, et leur couleur étant difficiles à détermine**, j'ai presque tou- 
jonrs fait usage de la dernière dénomination, avec le soin d'indiquer les temps des 
fflipses et des éclats. 

La uiaiine à vapeur a adopté les signaux de la marine auglaise. 

COTE SEPTENTRIONALE 

DUNKERQUE (Phare D. 1) feu tournant dont les éclipses se 
succèdent de M en 1', enlre l'écluse de chasse et le fort lUsban, 
par 51° 3' N. et 0° 1' 41" E. L'élévation est de 59 u '. Les éclats se 
voient à 24 milles , quand on a 10'" d'élévation. Les éclipses ne 
paraissent totales, en temps ordinaire, qu'au delà do 12 milles; 
en deçà, on aperçoit un petit feu fixe dans les intervalles. Varia- 
tion : 19" 33' 0. en 1864. 

Ce phare est particulièrement destiné à éclairer les bancs de 
Dunkerque. Par un beau temps; sa portée doit dépasser leurs 
limites et atteindre, au N. de ces dangers, la partie S. d'un autre 
groupe de bancs, qui a été reconnu par M. Uewett. 

. (Fanal D. 4) fixe vert sur l'extrémité de la jetée E. ; il e*î 

•"■levé de 8 W et visible à 3 milles. LaL 51° 3' 25" I\. Long. 0°!' 22" E. 

(Feu de port C. 4) fixe et ronge sur la jetée 0.; l'élévation 

est de 7 m et la portée de 3 milles. Un mat de pavillon sert encore 
à signaler la hauteur de l'eau dans le chenal. 

(Fanal C. 4) feu fixe sur la tour de YHeuguenard, destiné h 

éclairer le chenal entre les jetées. Sa portée est de 12 à 15 milles 
dans leur direction, ou du moins la lumière ne doit pas diverger 
ea dehors de ces limites, son axe étant le N. 39° 0. 

Ce feu est souvent aperçu avant le feu de la jetée O. 

MARDICK. (Flottant) feu fixe rouge sur un ponton, mouillé pe.r 
9 B , à 2 milles 4 N. 11° 0. de la tour de Mardick; il a une portée 
de 6 milles avec 10 ,n de hauteur; lenu par le feu de Ruytingen il 
donne le gisement de la rade jusqu'à l'E. du port. 

Lat. 51° 3' 37" N. Long. 0° 5' 57" 0. 



Digitized by Google 



nrmv-rl> m:»: » à rWi/w* de 30" en 30% 
: : i:.:.fîs <v tr Y Si phare de Gravelines: il est 
v*;> ï 1 f r^.Lfs. Ui. M* 3' 19 . \. Long. 0°lf> ir*> 
\ l 7»:à* h tiI*l"î i. ^.I:*.?* de Dunkerque, il donne la 
rtr 11 rajf : ie îAr de Caravelines, il pare les Fou 
uu; Tiinr? f iùn •? ï*fi f-i * Dick occidental. 

r.nur;..M5 *toc~ P ~ feu /îir sur le petit fort Philip 
jrii* 1. . H" * i$ ' X- et 0° 13' 40" O.; son 
fSl of ^ si 7vr\îf 3? milles. 

:vl\ arw C, 4^ : V Le /huai «Tara/, sur la jdÉ 

S. O-, r S» élévation est de 6- et sa ports 

f îrr.iV*. r 1* '~>'> c c»^i. à 60- du précédent, même élévation 
et por^e* spcî fjnn 1<mï< .v-s deux. 

lt> o^Dfnt U I du chenal et ne sont allumés que 2 Li 

avant et *î*î*> > f^ein de la n>er, où il y a 2" d'eau à rentrée, pen- 
dant tes mortes eaux. 
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niervalles un petit feu fixe, qui ne cesse d'être visible, en temps 
>rdinaire, qu'au delà de 10 à 12 milles. 

BOULOGNE (Fanal D. 4) feu fixe rouge à l'ext. de l'estacadeN. E. 
km élévation est de 14™ et sa portée de 4 milles. 

Deux feux de marée (D. 4) sont à l'ext. de la jetée S. 0., à 
t'aplomb, l'un à 13 et l'autre à 9 m d'élévation. On les voit h 9 milles. 

Lat. 50° 43' 56" N. Long. 0° 45' 4" 0. (XI h 26 m ). 

A la mi-montée on allume le feu supérieur ; 

A la pleine mer on en voit deux ; 

A la mi-baissée les feux sont éteints. 

ALPRECK (Fanal D. 4) feu fixe blanc varié de 2' en 2' par des 
éclats rouges d'une durée d'environ 3", qui sont suivis de courtes 
éclipses. On peut le voir à 12 milles, étant élevé de 49™. Il est 
à 2 k milles S. 24° O. de l'entrée de Boulogne. 

Lat. 50° 41' 57" N. Long. 0° 46' 28" O. 

LORNEL (Baie d'Etaples) feu fixe (C. 4) au côté N. de l'emb. de 
la Candie; élevé de 16*, il se voit à 6 milles. 

Lat. 50° 33' 38" N. Long. 0° 45' 33" O. 

ETAPLES (Phares D. 1). Deux feux fixes élevés de 53 m , et de 
20 milles de portée, établis sur la rive gauche de l'emb. de la 
Canche, pour signaler au large les dangereuses approches de la côte 
de France; ils sont à 250 m JN. et S. l'un de l'autre, de manière que 
les feux ne se confondent pas à la limite de leur portée et se pré- 
sentent à toute distance comme formant un groupe. 

Tour Sud. Lat. 50° 31' 25" N. Long. 0° 44' 40" O. 

BERCK (Fanal D. 4) fixe sur la p te du Haut-Banc de Berck rive 
N. de l'emb. de l'Authie. Elevé de 20 m , il est visible à 10 milles. 

Lat. 50° 24' 0" N. Long. 0° 46' 38 m O. 

CROTOY (Fanal C. 4) feu fixe blanc, au côté N. de l'emb. de la 
Somme. Sa portée est de 4 milles ; il n'est allumé que lorsqu'il y a 
1° d'eau à l'entrée du port, et éteint deux heures après la pleine 
mer. Lat. 50° 12' 56" N. Long. 0° 42' 51" O. 

HOURDEL (Fanal C. 4) feu fixe de marée visible de 4 milles, au 
côté S. de l'emb. de la Somme, sur la pointe du HourdeL II est 
allumé lorsqu'il y a 0 m 50 d'eau à rentrée du port. 

Lat. 50° 12' 67" N. Long. 0° 46' 15" O. (Xl h 33 m ). 

CAYEUX (Phare D. 3) feu varié par des éclats de 4' en 4' qui 
sont suivis de courtes éclipses, au côté S. de l'entrée de la baie 
de la Somme. Elevé de 28 m , sa portée est de 15 milles. 

Lat, 50° 11' 42" N. Long. 0° 49' 28" O. 

— (Fanal C 4) feu de marée établi à 4400™ nu S. S. O. du 
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phare, pour indiquer le chenal S. de la Somme. Il est allumé à 3 k 30 l 
après le commencement du flot et éteint à l h 30 de jusant. n 

TREPORT (Fanal D. 4). Feu de marée sur la jetée O., à 23 m der 
son ext. N.; il est fixe, élevé de li m et visible à 10 milles. t 

Lat. 50° 3' 53" N. Lonsr. 0° 58' 0" 0. 

Ce feu est allumé lorsqu'il y a 2 m d'eau dans le chenal à l'ext^] 
des jetées. Le jour, un pavillon remplace le feu ; dans les quadra- ; 
tures, le signal n'a que quelques minutes de durée. 

—On a placé sur l'ext. de la p ,e E. un feu fixe rouge visible à 3 milles^ 

DIEPPE (Trois feux de la jetée E.) sur un môme màt, à I0 m de' ; 
son extrémité, pour guider à l'entrée du port. ^ 

Un feu fixe est allumé toute la nuit. Elevé de 7* il est visible jîj î 
U milles (XI* 8 m ). ! 

Deux heures et demie avant la pleine mer, un feu de marée esl, 
allumé à 2 m 60 au-dessus du premier feu permanent. 

Et deux heures avant le plein, il en est allumé un troisième inter- 
médiaire. Au moment du plein le feu intermédiaire est éteint, et 
deux heures après, le feu supérieur. Ces deux derniers feux nesoal^ 
allumés qu'autant que l'entrée n'est pas interdite. r 

Pendant le jour, les feux sont remplacés par des plaques car- 
rées, qui sont noires quand elles sont fermées et rouges quand on 
les ouvre. L'inférieure et la supérieure sont ouvertes deux heures 
et demie avant le plein de la mer, et la plaque intermédiaire uce> 
demi-heure plus tard. La supérieure est refermée au moment du 
plein et les autres seulement deux heures et demie après. 

Pour guider la marche d'un navire, on maintient le màt qui porte 
les fanaux ou les plaques dans une situation verticale, tant que le 
navire fait bonne route; dans le cas contraire, on incline ce i»àt 
du côté où il faut gouverner. 

Pour obtenir ces signaux, les navires doivent être signalés par 
deux fanaux, l'un ;\ l'avant, l'autre à l'arrière. 

Pendant le jour, lorsque le chenal esl praticable, on arbore ua 
pavillon sur la jetée O. en avant de la tourelle du feu de marée; 
quand le port est interdit, on ne fait aucun signal. 

Fanal D. h) feu fixe sur la jetée O. et bZ5r de son ext. tf.; 

il a 12™ d'élévation et peut être vu à 10 milles. 

Lat. 49° 56' T N. Long. 1° 15' 12" O. t 

AILLY (Phare D. \ ) sur le cap à 3 milles O. de Dieppe, feu tiwr- 
nant, dont les éclipses se succèdent de 1' en 1'; elles sont immé- 
diatement précédées d'un éclat moins vif. Leur portée est de 
27 milles et les éclipses ne sont totales qu'au delà de 10 milles. 

Lat. A9° 55' 7" N. Long. 1° 22' W' O. -, a *. , 
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SAINT-VALERY-EN-CAUX (Fanal C. 4) feu de marée fixe, sur la 
etée 0., à 66 M de son ext. N. ; élevé de 9 m , il se voit de 6 milles. 
I n'est allumé que lorsqu'il y a 2 m 6 d'eau dans le chenal h Pext. 
les jetées. (49° 52' 25" N. et 1° 37' '39" 0.) 

Feu fixe rouge (D. 4) de 3 milles de portée à l'extrémité 

te la jetée E. du port. (40° 52' 26" N. et 1° 37' 37" 0.) 

FECAMP (Phare D. 1) feu fixe sur la p 1 ' Fagnet, près la cha- 
>elle de Notre-Dame du Salut, à gauche de l'entrée ; élevé de 130 m , 
Ise voit à 18 milles. (49° 46' 5" N. et 1° 58' 3" 0.) 

Feu de marée varié par des éclats de 3' en 3', qui sont 

>récédés et suivis de courtes éclipses; sur la jetée N., à 53 m de son 
fitt 0. Son élévation est de i2 m et sa portée de 10 milles. 

Ce feu n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 3 m 25 d'eau à 
'entrée du chenal (X h 44 m ). 

Feu fixe rouge, sur le musoir de la jetée S. ; il a 3 milles 

le portée. (49° 45' 5" N. et 1° 58' 3" 0.) 

LA HÊVE (Phares D. 1) Deux feux fixe* (lumière électrique) sont 
;nr des tours à 63 ro N. 18° 39' E. de distance, et à 2 milles N. N. O. 
le l'entrée du Havre. Élévation 121 m et portée 20 à 30 milles. 

Tour Sud. Lat. 49" 30' 43" N. Long. 2° 16' 7" 0. 

C'est à 3 ou 4 milles O. de ces phares qu'est la grande rade du 
ifavre, où la tenue est très- bonne : dans la direction du phare de 
Fatwville, vu par le feu de la jetée N. du Havre. 

On y fait des signaux qui répètent ceux de la tour du Havre, et 
indiquent la hauteur de l'eau à l'entrée de l'écluse de Notre-Dame, 
dans le port. 

HAVRE (Phare D. 4) fixe sur la jetée N., à ll ,n de son extré- 
mité; élevé de 12 n , il se voit à 10 milles. 49° 20" N. et 2° 14' 5" O. 

En temps de brume, on signale les approches de ce fanal au 
moyen d'une cloche placée près de la tourelle; et dans le beau 
temps, on signale la hauteur de l'eau au moyen d'un appareil de 
ballons. 

Un petit feu de couleur orangée & été installé àl'ext. de la jetée 
Sud. Il éclaire l'écueilet le musoir sur lequel il faut se garder de 
ilonner, h droite de l'entrée (IX U 53 m ). 

En entrant dans la Seine, on verra du côté X. les deux grands 
feux fixes du cap de la Hève et le feu du Havre; et au S. ceux de 
llonfteur, et dans les terres celui de Fatonvilte. 

Déclinaison en 1863, 20° 6' O. 

La ceinture du banc de V éclat et des hauts de la rade est signa- 
lée par cinq bouées, ainsi que le haut de la petite rade. On ne doit 
y pénétrer qu'avec un pilote, - 1 - * 4 '< * ° " 
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HOC (P le du) feu fixe à 3 \ railles en amont de rentrée du Havn 
Élévation 12°*, portée 10 milles (D. 4). 
Lal. /|9° 28' 47" N. Long. 2° 8' 59" O. 

HODE (Feu de la p'«) à 9 ; milles de Téntrée du Havre, fixe 
Visible à 8 milles (D. û). 

TANCARVILLE (Feu de la p tc ) à 2 J milles du feu de Quflle-j 
bœuf; visible à 8 milles (I). 4)« ij 

MENIL feu fixe à 1 mille J en amon e la pointe de Tancarviliy 
portée 4 milles, i 

VILLEQUIER (Feu de) à 1 mille O de l'église de Vattevillefl 
visible à 3 milles. 

CAUDEBECQUET (Feu de) à 1 mille E. de l'église de Caudebec; 
visible à 3 milles. 

NEUVILLE (Feu de la) ou de la forêt de Bretonne, à 1 J m\M 
en aval de l'église de Vatteville; portée 3 milles. 

VAQUERIE (Feu de la) à 1 l A mille en amont de l'église d'Aizierf! 
visible h 4 milles. 

VIEUX-PORT feu fixe, 280» en amont de l'église, portée 4 ! 
milles. l | 

COURVAL (Feu de) h 2 { milles en amont du feu de Quille- 
bœuf; visible à 3 milles. 

GROS-HEURT feu rouge, sur l'extrémité Nord du quai de Quil- 
lebœuf; portée 4 milles. 

QUILLEBOEUF (Fanal D. 4) feu fixe sur la digue du S. à l'angle 
N. de Pemboucliure du canal de Marais-Vernier, à 165 m en aval 
du quai S. de Quillebœuf; élevé de 13 m , il est visible à 10 milles. 

Lal, 49" 28' 29" N. Long. 1° 48' 40" O. (X h 19 U1 ). 

ROQUE feu fixe sur la p tc , près l'Ermitage ; sa portée est de 
8 milles. 

BERVILLE (Feu fixé) au N. de l'église; visible à 8 milles. 

FATOU VILLE (Phare D. 1), feu blanc, varié de 3' en 3' par des 
éclats rouges qui sont précédés et suivis de courtes éclipses. Son 
élévation est de 128 m au-dessus de la mer et sa portée de 20 milles. 

Lat. 49° 24' 53 // N. Long. 2" 0' 42'' O. 

Il est destiné à faire éviter le banc du Ratier; vu par lg feu de 
la jetée de l'hôpital de Honfleur, il donne un alignement passant à 
une petite distance N. de ce banc. 

HON FLEUR (Fanal) feu de marée fixe rouge, sur la tête de la 
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Duvelle jetée orientale. Son élévation est de 9 m et sa portée de 
milles, il n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 2 mètres d'eau 
l'entrée du chenal. 

— (Phare D. 3) feu fixe dont la portée est de 15 milles. Il 
ït sur la jetée de l'hôpital ; étant relevé sur le phare de Fatou- 
lie, il fait passer au N. du banc du Ratier. En temps de brouil- 
rds, on sonne la cloche de l'hôpital tant que le chenal est prati- 
ible. Lat. 49° 25' 32" N. Long. 2° 6' 32" O. 

LA TOUQUES (2 fanaux D. 4) à l'embouchure de la Touques, 
)té 0., à 140 m l un de l'autre: celui d'aval, feu de marée fixe, 
/ant 6 m d'élévation et visible à 6 milles, s'allume lorsqu'il y a 2 m 30 
eau à l'entrée du chenal ; celui d'amont, feu de port fixe pertna- 
tnt, a 10 m d'élévation et se voit à 6 milles. 
Lat. 49° 21' 40" N. Long. 2° 15' 40" 0. (X h 3 m ). 
Ces deux feux étant tenus l'un par l'autre, donnent la direction 
a chenal, et ils sont installés de manière à pouvoir être déplacés 
»rsque ce chenal subit un changement. 
TROU VILLE feu fixe vert> sur l'extrémité de la jetée E.; il est 
levé de 7 m 5 et visible à 2 milles. 

ORNE (Feux de l'emb. de 1'), deux petits feux fixes : le fanal 
'aval sur les dunes près la redoute tfOyestreham, élevé de 12" 
t visible de 4 milles. Le fanal d'amont sur l'église d'Oyestreham 
28" d'élévation; il est visible de 10 milles (IX b 43 m ). Placés au 
Ole 0. de l'emb., à 1100 m N. 21° E. l'un de l'autre, ils indiquent 
entrée du chenal. Le dernier est par Lat. 49° 16' 37" N» Long. 2° 
5' 43" 0. 

— Feu fixe vert sur la jetée E. de Oyestreham, 6 m 50 d'élé- 
ation et 2 milles de portée. (47° 17' 8" N. et 2° 34' 58" 0.) 

Un petit fanal de marée, à feu rouge, de 2 milles de portée, est 
tabli à 20 m de l'ext. N. de la jetée O. de l'avant-port ; on l'allume 
ois heures avant et on l'éteint trois heures après le plein. 

COURSEULLES (Feu de port C. 4) fixe sur la tête de la jetée 0.; , 

est élevé de 9* et visible à 6 milles. 

Lat 49° 20' 17" N. Long. 2° 47' 41" 0. (lX h 18 ra ). 

P ,e DE VER (Phare D. 3) à 12 milles N. 72° 0. de l'emb. de 
Orne ; feu fixe varié par des éclats visibles à 15 milles, et qui 
e succèdent de 4' en 4' avec des durées de 8". Son élévation est 
<i 42 m . Les éclats sont précédés et suivis de courtes éclipses qui 
* paraissent totales qu'au delà de 6 milles. 

Lat. 49° 20' 28" N. Long. 3° 51' 23" 0. 

WRT-EN-BE9SIN (Fanaux C. 4). Deux feux de port fixes; le pre- 
mier, fanal d'aval, est un feu permanent, élevé de 28* et visible 
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à 6 milles : le second en amont à 72* au S. 35* 20 ' O. du prèc* : ■: 
fixe blanc et rouge: Q parait rouge lorsqu'il y n moin* Je 3* 
d'eau sur les bancs de l'intérieur du p<> . 

Le premier, lat. tS 0 21' 3" N. L o. (IX* 8"). I 

GRA.NDCAMP Feu de port C i 300 m à TO. 3 . egfisJ 

Il est élevé de 8 n et se voit a 3 milles. 

ÏSrCiNY / Deux feux de port ai tes; le premier, Êmai ramoolJ 
est élevé de 14? et visible à 10 mi! faoal cfa%iî. 

environ 280» T O. du préceieiil. est élevé Je 7" et viiibH 
9 milles ; ils guident pour donner ilans le port. 

Lat. W 10 r 21 ' N. Long. T 26 53 O. 1 

SALNT-MARCOIF Tanal D. S] feu fixe sur le fort de TUe. par 
Lat. W29' 55" 3. Long. T 29 L O. : il est élevé de 17' 
visible à 10 railles. 

HOCGUE (Fanaux D. k). Trois feux fixes sont à l'entrée de ce; 
rade: 1° Sur Text. S. du fort de la Hmyue (!i9 i 19 \. < 
3° 36' 36" D.), élevé de 11» el visible à 10 milles. 

2° Sur la bulle Je MorsaUne i 12 mil;. > S. 7 O. du feu du 
fort la Hougue. Il est élevé de Si} 111 el se voit à 10 milles: vu par, 
le fanal du fort la Houyue, il indique la limite V du cbeuaJ par 
lequel les grands bâtiments doivent entrer dans la rade. Leur 
direction touche du côté S., la plus haute des roches du Ouest- 
Drix, sur laquelle il ne reste que !i m 55 d'eau de basse mer, dans 
les grandes marées. 

Pour aller de nuit au mouillage avec de grands bâtiments, il 
faut, à partir du point où se coupent les deux directions donnéi 
par le feu dont il vient d'être parlé, gouverner de manière à voir 
toujours le feu du fort de la Houijue ouvert de quelques degrés à 
droite, c'est-à-dire du côté 3î. par rapport au fanal de Morsaliae. 
qui est de 75™ plus élevé que celu i du fort. 

Les grands vaisseaux doivent, à partir du point de rencontre d 
deux directions des feux, faire route au S. O. et passer entre le 
plateau du Ouest- Drix et la p ,e N. du banc de la rude, pour ga&uc: 
le mouillage de la grande rade. ■' -'Tj 1 

Leô petits bâtiments qui cherchent de nuit un abri sur la petite 
rade de la ilougue et qui craindront de tomber dans le S. de la 
partie du mouillage la mieux abritée, pourront suivre la direction 
des feux quand la mer est belle ; ils pourront même pénétrer dan3 
la partie N. de la rade, en tenant le feu de Morsaline ouvert de 
quelques degrés au N. de celui du fort de la Hougue (VHP Ii8 w ). 

3° Sur la redoute de liéville (p te de Saire) élevé de ll^el visible 
d«' 10 milles. Vu par le phare de Bailleur, il donne une direction 



Digitized by Google 



MANCHE — COTE NORD DE FRANCE. 



117 



à l'ouest de laquelle on doit éviter de prolonger des bordées 
quand on louvoie de nuit par le travers de File Tatihou, pour s'ap- 
procher de l'entrée de la rade en venant du N. 

SAINT- VAST (Fanal) sur le bout de la jetée, feu fixe rouge 
élevé de ll m , et visible à 
Lal. /49°35 , 14"N. Long. 3° 35' M" 0. 
BAUFLEUR (Fanaux D. 4) deux feux de port fixes ; le premier 
sur le côté gauche de rentrée du port, à 210 ra S. O. de la p te du 
rocher situé vis-à-vis l'ext. de la jetée N. ; son élévation est de 7" 
et sa portée de 8 milles (VHP 53 m ). 

Le second à 283 m S. O. du premier ; son élévation est de 13 m et 
si portée de 9 milles. (49° 40' 7" N. et 3° 35' 58" 0.) 

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, indiquent la direction de 
la passe du port de Barfleur. 

(Phare de Gatteville) feu tournant (D. 1), dont les 

éclipses se succèdent de 30" en 30". Son élévation est de 72 ni et 
sa portée de 22 milles. Les éclipses ne sont totales qu'au delà de 
10 milles. Lat. 49° 41' 50" N. Long. 3° 36' 11" O. 

CAP LEVI (Fanal D. 3). Feu fixe blanc varié de 3' en 3' par des 
éclats rouges. Son élévation est de 35 m au-dessus de la mer et 
sa portée de 12 milles. (49° 41' 50" N. et 3 B 48' 37" O.) 

BEQUET (Fanaux C. 4). Feu fixe rouge en amont par 49° 39' 13"N. 
cl 3 d 53' 7" O. 11 est élevé de 8 m 75. Le feu d'aval est fixe blanc 
à 70 m N. 20° E. du précédent. Son élévation est de 7 m 50. Ils se 
voient à 6 milles et servent de direction pour entrer dans le port. 

CHEHBOUIiG. Six fanaux sont établis aux entrées de la rade ; 
sur le fort Querqueville, sur l'île Pelée, au pori du Commerce et 
sur le fort central de la digue. 

Celui de l'île Pelée est un feu fixe (D:4) visible à 10 milles, et élevé 
de 20- sur le fort. Ce feu n'étant qu'à 2600™ S. 82° E. du feu à 
éclats de la digue, ne pourra être confondu avec le feu fixe de 
Querqueville, situé à 4750 m S. 87° O. du même feu à éclats. 

Le second est un feu fixe et vert sur le musoir E. de la digue 
sa portée est de 4'milles et son élévation de 19 m . 

Le troisième, au fort central de la digue, est un feu varié par des 
éclats de 3' en 3', qui sont suivis de courtes éclipses, par 49* 40' 
%" N. et 3° 57' 13" O. ; il est élevé de 20 M et visible à 10 milles. 

Le quatrième est un feu fixe rouge, sur le musoir O. de la digue. 
Élevé de 19 m , il se voit à 6 milles. 

Le cinquième est celui de l'entrée O. de la rade, feu fixe (D.4) 
daps le fort Querqueville; élevé de 18 m , il se voit à 10 milles, 
ïnfln le sixième est celui du port du commerce, feu fixe rouge, 
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GRANVÏLLE (Plia. D.3),feu fixe, sur le capLihou, 750 n, N.57°O. 
de Tenlrée du port. Son élévation est de 47 ;u cl sa portée de 
15 milles. 48° 50' 7" ls. 3* 57' 1" 0. 

(Feu de port) fixe et ronge (D. 4), à Foxt. S. E. du môle 

neuf, à gauche de rentrée du port; son élévation est de 8 ,u et sa 
portée de 3 milles (\T 13 m ). 

MINQUIERS (Flottant). Le bateau peint en noir est mouillé près 
de la pointe S. 0. du plateau des Minquiers; il porte deux feux 
fixes chacun sur un mat, élevés à 12 et 8 mètres. 

PIERRE HERPJN. Sur la roclie à PO. do la baie du Mont-Saint- 
Michcl. (En projet.) 

CANCALE, feu fixe rouge (D. 4), sur le rocher la Fenêtre, à 
l'entrée du port de la Houle. Élevé do 10 mètres, on peut le voir à 
6 milles. Lat. 48° 40' 47" S. Long. 4° il' 20" 0. 

SALNT-MALO (Fanal I). 4) feu de port fixe sur le musoir du 
nouveau môle des Noires, à gauche de rentrée. Son élévation est 
tic 10 m et sa portée de 10 milles (VI h JO™). 

Lat. 49° 39' 0" ]\. Long. 4° 21' 52" O. 

CAP FREIIEL (Phare ï). 1), feu tournant dont les éclipses 
ont lieu de 30'' en 30", sur le cap Frehci, à 35 m S. G0° O. de la 
vieille tour. Son élévation est de 79 : " et sa portée de 22 milles. 
En temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales qu'au delà 
d'une distance de 12 milles. 

Il sert aux bâtiments qui, venant de PO., vont à Saint-Malo ou 
à Granville. Lat. 48° ftl' 5"N. Long. 4° 39' 23" O. 

PORT-LÉ(iUÉ (Fanal D. 4) feu fixe sur la p ,c à Y Aigle. 11 est 
élevé de 15'" et visible à 10 milles. 

Lat. 48° 32' 10'' N. Long. 5° 3' 22" O. 

BLMC (feu de port D. 4) fixe, sur le musoir du môle Penthièvrc. 
Élevé de 11", on le voit à 10 milles. 
Lat. 48° 36' 7" N. Long. 5° 9' 12" O. 

POPiTRTEUX (Fanal C. 4) feu fixe et rouge, sur la jetée, à 45 m en- 
viron de Pext. Son élévation est de 9 m et sa portée de 3 milles. 
Lat. 48° 38' 50" N. Long. 5° 9' 40" O. 

SAINT-QUAY (Fanal D.4) sur File Uarbour, baie de Saint-Brieuc; 
feu fixe à rentrée \. O. de la rade des îles de Saint-Quay. Son élé- 
vation est de 15 m etsa portée de 10 milles. 

Lat. 48° 40' 2" N. Long. 5° 8' 45" O. 

BRLIJAT. Deux fanaux sur File Rréhal : tous les deux fixes rou- 
(jes; le premier (D.4), sur la roche du Paon, au côté ï\. de File; 
le second (C. 4), sur le tertre de Rosedo, à 1G10" 1 S. 59° 15' O. du 
précédent. Lat. du 1 er , 48° 51' 58" N. Long. 5" 19' 26" O. 
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i |Çe. faïKii est masqué par la .petite île du Romic, sur un espace 
angulaire de 3° 30', dans la direction de TQ.S.O. el File Bonn, 
dans deux directions voisines du rhurab O.S. O. et E. N. E. 
. On peut confondre ce l'eu avec celui du cap Frehel, à moins 
(jpV>a n'ait .égard aux intervalles de temps qui séparent les éclats. 
Mais le feu des Sept-Ues se distinguo de tous les pliures à éclipses 
d£,la Manche, en ce qu'il présente un feu fixe alternant avec des 
éclats; il est d'ailleurs à remarquer qu'en atterrissant sur ce fa* 
pai, faisant route vers l'E. pour passer entre les Roches Douvre et 
nie-Bréhat, on ne peut manquer de prendre connaissance du feu 
fixe des IJeaux. .< 

T1UAGOZ (Phare D. 3) sur la roche Guenbras, feu /ira varié par 
des éclats alternativement rouges et blancs, de 30" en 30'' sans 
éclipses. Il est élevé de 30 m et visible à 12 milles. 

Lat. 48° 52' 20" N. Long. 6° 12' 18" O. 

MOftLAIX (Feux de La rade). Trois fanaux donnent la direction 
des chenaux de la rade de Moriaix (chenal de Tréguier), le pre- 
mier sur Hle Noire, le second sur la tour de la Lande , et le troi- 
sième sur Tile Louet. ■:■ t 

1° (D. 4) Fanal de Me Noire (feu varié de T en 2' par des éclats 
précédés et suivis de courtes éclipses); élevé de 14 m , sa portée est 
de 10 milles; il donne avec le feu de la Lande la direction du 
chenal E. 

2° <C. 3) Fanal de la tour de la Lande (feu fixe par 48° 38' 14". N. 
el 6° 13' 32" O.); il est élevé de 87" et visible à 14 milles. 
3° (C. 4) Fanal de File Louët, feu fixe, élevé de 16 m et visible à 

10 milles. Il donne avec le feu de la Lande la direction du chenal O. 
. Outre ces trois fanaux, on a établi sur le Iront N. du château du 

Taureau, à 750 M N. 60° O. de l'île Noire, un petit fanal à feu fixe 
rouge, pour éclairer le mouillage de la partie septentrionale de la 
rade 4e Moriaix (V b 16 ,u ). . ,«,. 

ILE DE BAS (Phare D. 1), feu tournant dont les éclipses se suo 
ctaleat de 1' en 1' sur un monticule dans la partie O. de l'île ; 

11 a 68 m d'élévation sur une tour de40 ra , et se voit à 24 milles; les 
éclipses sont totales au delà de 12 milles (IVM 49 TO ). 

Lat. 48° 44' 45" N. Long. G* 21' 33" O. ' . T l 

ILE VIEKGE (Phare D; 3), feu blanc varié de 4' en h' par des 
éclats rouges qui sont précédés et suivis de courtes éclipses par 
48° 38' 23" JN. et 6° 54' 20" O. sur l'Ilot de la Vierge entre les 
de«x ports de refuge de Correjou et de Porz-Mulo ; et à 2 railles 
au N. E. du mouillage extérieur de VAbervraïh. Le feu est élevé 
de 33" et se voit à 15 milles. . ,j i //. . ■ v« es J. I 

10. 
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COTE OCC! DEXTALE DE FRANCE 

i: P. 1 t f - ;7 s*:r la E. de flle; 
i! a 83* d>' - -^ r r. r-.^ ^r-r 1 .- -? ? } refiles* 

Lat. S^SS'Sl W L -r. 7 2 « jl 0. 

'Pliure D. t" - "■*"■"•> -s en 20 taonlnnt sneces- 

c^îsiven^nt -i^ux t . ' • : et un rr:??f. Il est sur la pointe 
d<t Crâne h. pr;? d? l>xtr- ::-ï!^ N.O. de Ti-e, ê!e\é de 68" surnne 
tc:r rondo do f i7 Q et visible à ^a™. 

Lit. 4e" 27' 34' N. Lo-z. 7 ? 2S I" O. 

roNOLT.T 'Pîir.re D. 3 sur la peinte Kermorvan, à 1*0. de 
lYnlréfî du rort de Con^:et 21' VV N. et 7° T W 0.); sa 
porl^:o est do «2 mil!-^, ^îan! '^vë do 22 a . 

Vu p'»r!o plmro de Saint-Mathieu, il signale la direction à tenir 
pour suivre le chenal du Four A6 m ). 
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SAINT-MATHIEU (Phare D. 2) feu tournant dont les éclipses se 
succèdent do 30" en 30", à 7 milles 0. du goulet de Brest. Il 
est élevé de 54 m et se voit de 18 milles; les éclipses ne sont totales 
qu'au delà de 8 milles. 

Lat. 48° 19' 50" N. Long. 7° G' 32" 0. 
BREST (Phare D. 3) sur la p ,c du PeUl-Mmou, côté N. de ren- 
trée de Brest ; feu fixe de 15 milles de portée; son élévation est de 
32 m au-dessus de la mer. Ce phare, ainsi que celui de Porlzic, est 
destiné à indiquer la direction pour donner dans le goulet de 
Brest, en évitant au N. les écueils du Coq et la basse Beuzcc, 
et au S. l'écucil de la Vaudrée. 

Lat. 48° 20' 12" N. Long. 6° HT S" 0. (IH b 46 m ). 
M EN G AU (Hoche) dans le goulet, surmontée d'une balise. 
PORTZIG (Phare D. 2) sur la pointe à 6/j00 m .\ T . 69° E. du phare 
du Petit-Minou; son appareil a un feu varié par des éclats de 3' en 3' 
qui sont précédés et suivis de courtes éclipses ; son élévation est 
de 5G ra et sa portée est de 18 milles. 

En temps ordinaire, les courtes éclipses de ce phare ne sont 
totales qu'au delà d'une distance de 8 milles. 
Lat. 48° 21' 29" N. Long. 6° 52' 19" O. 

KELERN (Fanal) fixe près la pointe des Capucins par 48° 19, 
10" N. et 6° 54' 43" O. Élevé de 69, il se voit à 10 milles. H 
éclaire un arc de 18° et sert à faire éviter, par voie d'occultation, 
les écueils la Vaudrée, la Parquette et le Trépied; et au N. le Coq 
et Bernée; un rayon de lumière est dirigé sur les Fillettes. Var. 21° 
55" O. 1864. 

TOULINGUET (Fanal D.4) /Lrc /wfltf sur la p tc de ce nom près 
de CamareU par 48° 16' 50" N. et 6° 58' 1" O. Son élévation est 
de 49 ,n et sa portée de 5 milles. 

DOUARNENEZ (Fanal D. 4), feu fixe sur le sommet de Pile Tris- 
tan, à l'entrée du port. Il est élevé de 35'" sur une tour ronde de 
9 m 5 et visible à 10 milles. 

Lat. 48° 6' 12" N. Long. 6° 40' 31" O. 

ILE DE SEIN (Phare D. 4) feu fue à éclats de 4'£n 4' précédés 
de courtes éclipses; au sommet d'une tour ronde sur la p ,c N. 
de l ile, par 48° 2' 40" N. et 7° 12' 18" O. (lU h 3G m ). 

Le foyer a 43 m d'élévation avec une portée de 20 milles, mais 
les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une dislance de 12 
milles. 

AEC-DU-RAZ (Phare D. 1) feu fixe sur la partie la plus élevée du 
Bcc-du-Raz (48° 2' 22" et 7" 4' 12" O.) ; le foyer a 79 ru au-des- 
sus ae la mer ; la portée est de 20 milles. 
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Ohmatio*. Les phares du AfueldeSaagisnlLi 

5 s milles de distance, et leur direction, qui est ( 
de Sein, passe a 4 encablures environ, da»Ve v 

de ladite clwu.- 

Le phare de la pointe du Aru est éteigne dt lit i 
de la chaussée de Sein, et celai de nie de Sdtdeli 
leinent 

Si on at t«M rit sur la chaussée par l'O., on 
connaissance du feu du Bec-dë-Raz lorsqu'on notj 
5 milles de Pext. (). de la chaussée. Pour en 
gouverna/. il<» manière à voir le feu fixe do i> 
vrir à droite du feu tt éclats; p >ur donner Util» 1 il 
que le feu du Bec-du-Raz s'ouvre pi ouiptemeot a 

éclats. 

Des Peux sur l'Ilot TiMnce et Fécueil la Vielle sali 
AUIHEItNE (Fanaux). Deux fanzuvk feiuc fixes ;bi' 
d'une portée de 5 milles sur Pext. de ta jetée de b 
par 48" 0' 34" N. el 6" 52' 42" O. ; le 2 e (C.4), près do j 
Capucins, a LIOO" N. 15" E. du premier, est blovû 

12 milles. 

Tenus Pun par l'autre, ils indiquent la roule pour et 
le port par la passe centrale de la Gamelle. 

PENMARC'H (Phare D. 1) feu tournant dont lésé 
succèdent de 30" en 30", sur la p 1 * près de l'église &i 
(47" 47' 52" N., 6° 42' 45" 0.). Son élévation est 
portée 22 milles. Les éclipses ne sont totales qu'a 10 ui 

LOCTUDY (Fanal) fixe pour signaler l'entrée de la 
Pont-l'AbW, à gauche de rentrée, par 47° 49' 54" N 
48" O.; il est visible à 10 milles et élevé de 11 mèlrcs. 

OI> ET (Deux feux à remhoucliure de P). 1° (C.4) t 
p ,c du Coq, rive gauche de POdel; est fixe rouge, élev 
d'une portée de 7 milles. (47* 52' 20" N. et 6° 26' 58 v 

2° Fanal (D. 4) à 266" N. 14° O. du premier; feu 
élevé de 18 m <?t visible à 9 milles. Ils indiquent le grau 

GONCARNEAU (Fanaux). Deux feux fixes conduisent 
rade : le premier est dans la batterie de la Croix, par 47° 
et 6° 15' 21" O. ; il est élevé de 14 m et visible à 9 milles 

Le deuxième fanal est entre Concavneau et Beuzec, 
28° E. du premier. Son élévation est de 54"" cl sa poi 
milles. On remarquera que la direction de ces deux U 
de très-près Pécueil du Cochon, sur lequel il y a un 

(IIP tajfUftdr^^Mntejfc 
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/LANRIRC (Fanal C. 4) sur la côte de Lanriec, à l'E. de l'entre 
de Concarneau. Feu fixe et rouge, qui n'est visible qu'en dedans 
de i'écueil de Meii-fall , où on pourra se diriger sur ce. feu pour 
se rendre dans la pelite rade. On le voit de 7 milles. 

PENFKET (Phare l). 3) sur la p ,c N. de Tune des îles Glenan. 
F«a varié par des éclats, par UT 43' 17" N. et 6° 17' 30" O. 
Le foyer a 36 ,u au-dessus des pleines mers et une portée do 
*5 milles. Les éclats se succèdent de 4' en bf et ont une durée 
<fe 8" à 10". Le fou moins brillant qui paraît dans les intervalles 
est précédé de courtes éclipses. 

DOUELAN. (2 Fanaux C. 4) de direction sont à droite de l'entrée ; 
celai d'aval esl par 47° 46' 19" N. et 5° 55' 53'' 0. Son élévation 
est de 25™. Celui d'amont , à 326™ N. 14 u O. du précédent , est 
élevé de 36 m . Ils sont fixes et visibles a 8 milles. 

LORIENT (Fanaux C. 4). Deux feux fixes servent pour Feutrée 
de Lorient: 1* Sur le coteau de la Perrière par 47° 43' 57" N. et 
5* 41' 56" O. avant 23 M d'élévation et une portée de 12 milles. '> 

2° Sur le clocher de l'église par 47° 44' 55" N. et 5° 41' 44" O. ; 
il est élevé de 45- et visible à 10 milles. •' , ; 1 

Ces deux feux étant tenus en ligne, donnent la direction pour 
entrer par la passe de TE. (la passe de Gavre). On ne peut dévier 
de celte ligne exacte sans toucher sur des dangers.'! 

Detçx autres feux fixes (C. 4) sont allumés sur le continent, près 
des mbulins de Kerbel, à TE. de Port-Louis, pour signaler la grande 
pasié (ou passe O.) de la rade de Lorient. Le premier au pied 
dp bastion S. de Port-Louis, est élevé de 6 mètres et visible à 
8 jnftles. Lé second, à 1670 mètres au N. 61° E.du précédent, c^t 
élevé de 19 mètres et se voit à 12 milles. 
, En los tenant exactement en ligne, on évite les écueilsdu chenal 
et le?- Truites ; pour entrer à Lorient, on maintient cette direction 
jusqu'au point où les feux de Perrière et de Yéglise paraissent 
sur, la même verticale; alors on se dirige sur ces derniers, Une 
marche eiv sens contraire permet de sortir par la grande passe. , 

D^linaison a Port-Louis en J850, 22° 51' O. ( 1 1 L u 24" 1 ), 

./CROIX (Phare D. 1) à feu fixe dans le N. O. de l'ile, 500» 
S. E. \ S. de la pointe Pen-Men, par 47° 38' 55" N. et 5 Q 50' 50" O. 
l/appareil est à 59°» au-dessus des pleines mers. Sa lumière peut 
Être vue à 20 milles. j «•»..- i 

^un^Fdnal D. 4) sur \efort de laCroix, pointe E. de Tîle. C'est 
utt feo blanc varrié^dè 3; eh & par des éclats rouges précédés de 
courtes éclipses. Son élévation est de 52™ et sa portée 10 taille*, 
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FOUR (Phare D. 2) sur le Four de Gucrande, i:lilc pour passer 
nlre ce banc et la p ,e du Croisic, ou entrer dans la Loire; il est 
i 3 l / 2 milles O. de celle pointe. Feu tournant dont les éclipses se 
accèdent de 30" en 30". Son élévation est de 24 m et sa portée de 
.8 milles. En temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales 
iifau delà de 7 à 8 milles. (47° 17 53" N. ct4 w 5S' 18" O.) 

CROISIC (2 Fanraix C. 4). Le premier, fixe, près du rivage, 
i 650 m N. 26° O. de l'église ; son élévation est de 4 W et sa portée 
îc 6 milles. Le 2 e fanal est à 46 m S. S. E. du 1 er , élevé de 10 m et 
visible à 6 milles (1I1 U 42 ,n ). 

Ces deux feux donnent la direction de la passe et font passer 
fort près de deux roches situées à ? * mille S. 30° E. de la balise du 
rocher le Tréhic, lesquelles découvrent de 1" à 1™ 6 en basse ma- 
rée de vive eau. Il y aurait imprudence à s'y engager de nuit sans 
pilote. 

BANCHE (Fanal) sur le rocher le Turc. Feu fixe rouge élevé de 
21-5 et visible à 10 milles. Lat. 47" 10' 38" N. Long. 4"47 / 24"0. 

POINTE D'EVE. Feu (C. 4) fixe rouge sur le sommet des falaises ; 
il signale la passe de la Ville-ès-Martin, et indique qu'on est dans 
le canal tant qu'il reste masqué par la tour d'Aiguillon. 

Lat. 47° 14' 30" N. Long. 4° 30' 14" O. 

AIGUILLON (Phare D. 3). En aval sur la tour d'Aiguillon au 
cùtéN. de l'entrée de la Loire, à 3 milles S. 55° O. de l'église de 
Saint-Nazaire; son feu est fixe, élevé de37 UJ et visible à 15 milles. 

Lat. UT 14' 33" N. Long. 4° 36' 1" O. 

COMMERCE (Phare D. 3), en amont, sur la tour du Commerce, 
«paiement au côté N* de l'entrée; feu varié de 2' en 2' par des 
éclats précédés de courtes éclipses ; il est élevé de 39™ et se 
voit à 15 milles. 

Ces doux phares sont à 1960 M S. 31° O. ; direction qui passe sur 
la p lc E. du banc des Charpentiers. Dans l'état actuel, il faut, pour 
éviter ce banc, gouverner de manière à voir le feu changeant du 
Commerce, un peu à droite du feu fixe de la Tour dWigui lon. 

Y1LLE-ÈS-MARTIN. (Phare D. 3), feu rouge à éclipses de 30" 
en 30" élevé de 10 ul et visible à 15 milles. Pendant les éclipses, 
on voit un feu rouge jusqu'à 4 milles, de sorte qu'on ne le perd 
pas de vue dans la zone où il sert de guide. 

U. 47° 15' 22'' N. Long. 4° 33 / 53" O. 

SAINT-NAZAIRE (Fanal D 4.) à feu fixe de port sur le musoir 
du nouveau môle, par 47° 16' 17" N. et 4° 32' 3" O. Il est élevé 
& &• et s'aperçoit de 8 milles (IIP 47"*). 
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YEf d?iiare D. L, L * km iâ & '/ y et a' 43' 9" O/jpU 
butte de Petile-Fwl. -, ï l: <r : îe ù e N. O. de File d^fi; 
s'élève à oa*" et sa[>e .; i .....«.-. ^ 

CORBEAl'X Feu /L . ; . i, * a p'* d- :s) a rextrémïtéSÎE. 
de Pile d*Teu ; il e^t : le L * 5c, -:i visible a 5 milles, 

Lat. ira 27" Y L u V !7' lj «,\ : . 

PORT-BRETO.N il- V. : . 2 r . a ;x D. U) fixes sont alfo- 
més; le premier sur a : ; .:->.. d ; ; u, a droite «Je rentrée, 
portée S milles. Lat. .•* v, :}l y Len^. a' H 8"0. 

Le second sur la rive •:•;;;.. s-.-. . : vnd d r .i port, i!60"dn premier; 
il a 15" avec une port- d- b) :\\ /> s. ^ s 

Cette passe n'ayant»;;; i - i ■■: , r e::;*. ne peut ê Ire fraûcfifc, 
m^me avec le secours >l:< i : ar h s pilotes. 

5AIM-GILLES (Feu 'le por 1 . l\ a '/^ et row/je, à Peit 4e sa 
jetée N. Son élévation .?sl «I- et sa portée de G mîltes. 

Lat. 66° 5r l-l- r i: <r o. 

BARGES-D'OLON^E ( Phare L). o). Le feu est fixe, varié de 3^3' 
par des éclats rouges; il est èinv'' de 23 n:ëtres avec uneportée de 
15 milles. La petite bai'ire d'o/^^/a'. Située à 900* dans îe S.'^u 
phare, est signalée par une I nu ^ a cloche. 

Lat. M* 29' 43" N. Lon-. â' 10' 50 O. m «" 

LA CHAUME (Phare D. â) sur le quai de la CAfftt^, côté>Q. de 
rentrée des Sables dVlomie. C\^i un l'eu fue de ot> lu d^Iévuiipn 
cl visihlc ù 12 milles. M.LlfLX)fl j3D 

LaL /46 0 21)' uO" N. Lo:i-. /j n 7' 5',) O. 

SABLES-D'OLONNE (Fanal D. 4), /fc* sur la jetée, eôlé E.;4e 
rciilréc du port. Lat. 46 Q 2^ 28» N. Long. 4° T ,W Q> Sfiftélé- 
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valion n'est que de 7" et sa portée de 8 milles Tenu par celui 
«fc la Chaume, il donne la direction et fait pascr a 2 encablures 
à TE. des roches Barre- Marine. 
BALEINES (Phare D. 1) Le premier est sur l'île de Ré, à petite 
v #Î6lance de l'ancien phare ; son feu est à éclipses qui se succè- 
dent de 30" en 30", par 46° 14' 41" N. et 3° 53' 55" O. Son élé- 
vation est de 50 m et sa portée de 22 milles. Ses éclipses ne sont 
l&teîes qu'à 10 milles. 

Le second (D. 3) est placé en mer, sur recueil dit le Haiit-Banc- • 
dihNord, à 1~ mille environ N. 0. du précédent; son feu est 
fixe. Son élévation de 22 m et sa portée de 15 milles. Les dangers 
de la pointe des Baleines s'étendent à plus d'un mille de ce dernier 
feu. Ces phares marquent l'entrée du Perluis-Breton cl donnent 
Tes moyens d'éviter tous les dangers. 

GROUIN-DU-COU (Fanal D. 4), feu fixe sur la p 1 * de ce nom, 
7 milles N. 32° E. du phare des Baleines. Son élévation est de 
1B" et sa portée de 10 milles. Il signale la p ,c N. E. de l'entrée du 
Pertuis-Breton. Lat. 46° 20' 48" N. Long. 3° 48' 28" 0. 

AIGUILLON (Fanal D. 4), feu fixe, sur la p te du môme nom, 
7 M milles N. 59° E. du feu de port de Saint Martin (île de Hé). Son 
élévation est de 10'" et sa portée de 10 milles. 

UL 47* 16' 15" N. Long. 3° 32' 58" 0. 

Ce fanal vient d'être transporté tout près de l'ext. de la pointe. 

; SAINT-MARTIN (île de Ué) Fanal (D. 4) fixe et rouge, destiné 
à guider en avant de la côte N. E. de cette ile.il est élevé de 16 m et 
W voit à 6 milles, sur l'angle saillant du demi-bastion, 100* à TE. 
de l'entrée. Lat. 46° 12' 26" N. Long. 3° 42' 6" O. (IIP 31 œ ). 

LA FLOTTE (ile de lié), feu de port (1). 4) fixe sur le nouveau 
môle, à 2 milles S. 57° E. de l'entrée du port de Saint-Martin. Son 
élévation est de 9 ,M et sa portée de 9 milles. 

Lat. 46° 11' 19" N. Long. 3° 39' 36" O. 

ÇHAUVEAU (Phare D. 3) feu fixe sur les rochers de la p ,e S.E. 
de -l'Ile de Ué, par 46° 8' 2" N. et 3° 36' 39" O. 11 peut èlre vu à 
14 milles, étant élevé de 22"\ 

LAVAUDIN, écueil signalé par une tour pleine et blanche. 

ROCHE-BONNE (Flottant C), à l'est du plateau. 2 feux fixes, par 
W. 46° 10' 3G" N. Long. 4° 42' 35" O. (Provisoire.) 

LA ROCHELLE (Feux de port). Le fanal d'amont (D. 4) est fixe 
blanc, sur le quai E. du bassin à flot. Son élévation est de 23" 1 
«l sa portée de 10 milles. 

Ut. 46° 9' 25" N. Long. 3° 28' 22" O. 

il 
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.>'; - V : : : : ... - - : : * . • *. *aa de Pontailbcj 

éHlf* Tem~Vgre et Ecran. Élévation 54* et portée 15 milks. 
iÀL Vf W W 3. Lanç. 3* 23' 5i r O. 
O* fefi* brififent rentrée da fleure par la passe X. et offrc^f 
k§ mffjtm <T éviter les dangers de la Barre -à-ï Anglais. On detrç 
tenir Vun par fautr* le feu fixe blanc de Terre-Segre et le fe* 
' ilH d<: Ponlaillac jusqu'à relever le feu fixe de la Couke, 
ftfl H, i <>n d*îvra alors changer de roule en gouvernant spf 
lu df! Cordwian, jusqu'au moment où on arrivera dans » 
fv/jw f)' . t\< \\\ fcux de Falaise et de Terre-Xègre. On se dirigera 
' ''' u r , en s'écartant le moins possible de la ligne 
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E. 12" S. jusqu'à ce qu'on relève le feu de Cordouan au S. ; après 
quoi on changera de route une troisième fois en portant au S. 54°E. 

Il est essentiel de remarquer que les feux de Terre-Nègre n'étant 
point visibles dans I'O. de lap ,e de la Coubre, ne peuvent guider 
les navigateurs venant du large que lorsqu'ils ont doublé cette 
pointe. Enfin, malgré les facilités que peuvent donner les feux, on 
ne doit s'engager de nuit dans l'embouchure de la Gironde qu'en 
cas d'absolue nécessité; les dangers y sont très-multipliés et la 
brume empêche souvent devoir les feux. 

ROY AN (Peu de port C. /i) sur la p ,e du corps de garde, UO m de la 
tète de la jetée; il est fixe et se voit à G milles, ayant ll m d'éléva- 
tion. LaL 45° 37' 8" N. Long. 3° 22' 3" 0. 

SAINT-GEORGES (Fanal D. 3) près du port; le feu est fixe rouge, 
élevé de 13 m 5 et visible à 12 milles (û5°35' 57" N. et 3° 20' 47" 0). 

SUZAC (Fanal D. 3) sur les dunes à 2500 m du précédent; le feu 
est fixe rouge, élevé de 37 m et visible a 12 milles. 

Lat. 45° 35' 22" N. Long. 3° 19' T O. 

CORDOUAN (Phare D. 1) feu tournant, blanc et rouge, à éclipses 
de M en 1'; il est élevé de 63 m et se voit a 27 milles. Chaque grand 
éclat est précédé d'un éclat moins brillant; les éclipses ne parais- 
sent totales qu'au delà de 10 milles. Rouge entre le N. et TE. 9° N. 
pour indiquer le point où il faut quitter l'alignement des feux.de 
Terre-Nègre et Falaise et gouverner S. 57° E. 

Lat. 45° 35' 14" N. Long. 3° 30' 39" O. 

Déclinaison en 1853, 20° 53' O. (IH h 53 m ). 

La tour de Cordouan n'est qu'à 28 milles S. 22" 30' E. de celle 
de Chassiron. Comme la côte O. tVOléron est inabordable , on sera 
averti de l'approche des dangers, lorsqu'on venant du large on 
aura le feu tournant à tribord et le feu fixe de Chassiron à bâbord; 
dans cette position on devra gouverner au S. pour gagner la Gi- 
ronde, ou auN. quelques degrés O. pour se placer entre les feux 
des Baleines et de Chassiron; alors, au lieu d'avoir un feu tour- 
nant à droite du feu fixe , on l'aura à gauche (celui de la tour des 
Baleines), et l'on sera en position d'entrer dans le pertuis dWnlio- 
che. Le phare de Cordouan est principalement destiné à marquer 
Temb. de la Gironde; mais, après avoir doublé la tour par le S., 
on est obligé, pour entrer en rivière, de passer devant la p 10 de 
Grave, qui a un feu décrit ci-dessous. 

GRAVE (Phare D. 3) feu fixe, montrant un feu scintillant à 
courtes éclipses chaque 7 secondes, dans la direction du phare de 
Tallais et dans celle de la passe sud de la Gironde; il est toujours 
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Le fanal d'aval (C. 4) esl/ur, à fO. du bassin à flot. Son élè 
est 14* et sa portée 8 milles. Distants de 235", ils donnent 
rection |M)ur entrer dans le porl. 

Inclinaison en 1850, 21° 29' 0. (IIl k 31"). 

CHASSmON (Phare D. i) feu fisc à l'ext. .N. O. de nie <rd 
15 milles S. S. E. du phare des Baleines, de sorte 
deux feux sont vus en même temps par ceux qui entrent 
permis i'Antioche. Élevé de 50 m , il se voit à 20 milles. 

.Lnt. 40° V 51" N. Long. 3° 44' 51 O. 

Al\ (ile (V) feu fisc (I). 4) sur le fort, à la pointe S. 
e*t élevé de 17" et visible à 10 milles. 

Lat. 4G° 0' 36" N. Long. 3° 30' 55" O. (III h 31"). 

L V PKKIIOTINK. Feu fisc (C. 4) sur le bout de la jetée 
et se voit à 4 milles. Lat. 45° 58' 13" N. Long. 3° 34' û"d 

CHATEAU, 2 feux fixa (I). 4) de 8 milles de portée d 
direction pour entrer dans le port ; celui d'Aval par 45" 
et 3* 31' O. est élevé de 9*44; celui d'amont de 
est à 240- N. 41° O. 

QOl'BRE (Fanal de la p ,e D. 4) feu fixe au côté N. d 
de la Gironde, 1 milles N. 29° O. du phare de Cordouta 
éelnfaudagc en bois; il est élevé de37 m et visible à 15 rtûi 

Lat. 45" 41' W Lon S- 3 ° 35 ' W a 5 

TERRE-NÈGRE (Fanal D. 3) rive N. de l'emb. de là << 
m,, tire blanc , élevé de 3G ,U et visible à 12 milles. 

l at 45° 38' 40" N. Long. 3° 2G' 38" O. 

y\\ USE (Fanal C. 4) à feu fisc cl rouge, sur la rive K* 

/ Gironde, ci 4 milles N. 35° E. du phare de Cordon 
îuné de 14- et visible à 10 milles. 

, t A 52 ' N. Long. 3°27'3"0. 

i \\T \1LL\C (Fanal C. 3). Son feu est alternativement 

' ôvî-inl des intervalles de 20"; sur le plateau de R 

miaC ^ S*tto et Royao. Élévation 54™ et portée ift* 
entre l ci i e-i^^ o»^ J vovKi*n 

Tit 45° 38' 10" N. Long. 3 23 ol O. 

r forilitent rentrée du fleuve par la passe N. i« 

ces feux » les (JaIlgers de la Bane à-C Anglais i 
les moyens ci t w fe feu (jxc bIanc de Tem ^ ègre L 
tenir I un pW J * ^ jusqtfà lc fcu fixe ^ L 

changeant ui / tjj c | iaU g Cr j c roulc cn g0 uwi 

ligne des deux feux i ■ 
a to» suivant cette ligne, ui- 
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/?./<• dans In direction de la pn?so du N. Il \ . 15 mil» 
étant élevé de 20 mùtres. Lal. .'1,7 3S' 10 N. Long. V 2'i 15*fJL 
T ALLAIS (Flottant C. 3) iu«>uillé par 5* sur la partie X.Â 

,banc do TaUais % vers le milieu île la longueur et en amont de U 
i ado de W nltm. Le feu est /ùr élevé de 10* et se voit à 10 mitte.Le 
jour, un ballnh noir a claire-voie remplace le feu h m plushaaLOn^ 

frappe une cloche pendant les brouillards. 

Lal. i5°30'/i2"N. Long. 3 # WÙ" O. 

niUIAKD (Fanal l>. 3} à feu fuc rouge sur la rive S. dek 
Gironde, 10 milles en amont du feu de Grave, et 1 mille en aval 
du petit port de liiehani; il est élevé de 17 m et se voit a 10 miîhs. 

(/i5" 26' L>:> N. et 3' 1G 10"O.) ' 

BY (Fhttant G. 3) feu fixe mouillé par le travers de la tour 
de Jly ; il esL élevé de 10™ et visible à 10 milles. (45° 23'i0'3. 

et^u^ro.) ,,■,',;,(, :; : 

MAPi >\ [Flottant c. 3) feu /Lre au-dessous de la Maréchale ;\\& 
élevé de 10 ,u et visible à i> milles. (/jo° 17' 37" N. et 3" 6' 5 u. 

PATUVAS (Phare G. 6) sur l'extrémité N. de Pile; il est . - 
tillaiU à courtes éclipses de h en k secondes; son devalion est 
13 ,u et sa portée de 13 milles. (45° 12' 22" N. et 3° 3' 10" O.) 

GAKT (Pauillac feu fn c roiuje C. A) à l'entrée du chenal de GaèL 

PAUILLAC (Fanaux D. A); le premier est un feu fixe sur l'an- 
cienne chapelle de Trompcloup, rive gauche de la Gironde. 

Le second (C. /») a feu /ùr, sur le quai, à l'origine de 1 . 
saillante. Élévation 6 m , portée des deux feux k milles. 

Lat. /i5° Itf 55" N. Long. 3° 5' Iff O. (V h lô 01 ). 

On allume un autre feu fixe à l'cxtr. de l'embarcadère. 

BLAYE (Fanal C. l\) feu de port /î.resur l'embarcadère, élevé. de 
5™ et visible à Zi milles; rive ilrttiLfilile la Gironde. 
•Lat. Z»5° T 27" N. Long. 3° 0' 15" O. (V 28 01 ), 

HOIJRTLNS. (phares D f 4) ejtfre l'embouchure de ,1a Gironde et 
le ffirésin' d'ArfcafchOrf ; ils tont' ftiès, élevés de bh* ef fïiniiifes de 
20 milles ; les tours sont carrées et à 200 m N. 5° h! E. et S. 5° &' 0. 
l'une de l'autre; celle du Sud par Lat. 45° 8' 20" N. Long. 3° 30'2'"0. 
(Var. IV tiQ' O.) ' ; ' ' • i J 

FEURET (Phare D. 1) sur le cap, feu fixe à 3000 m de l'entrée du 
bassin d'Arcachoh, par hk 9 88' Û3" N. et 3" 35' 15" O. Son éléva- 
tion est de 51 m et sa portée de 20 milles. 

Deux balises marquent l'entrée de ce bassin à queîqvtéSTriiriutes 
'S.: on les déplace au bcsOi^n^ S" 1 ). , ! 1 ; 8 

CONTIS (Phare D. 1) tournant de 30" en 30", les éclats alternatifs 
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tQVfgs$!> Wwcs, sur les dunes de Contis à mi-distance enlre le 
fys^iji d^Arcacbon ; et 'l'embouchure de PAdour. Son élévation est 
de âO m sur une tour ronde de 38 m . Il se voit de 24 milles. 
f ' • J^l'M° 5' 45" N. Long. 3* 39' 24" 0. 

â jÂJOpjUU (Fanal D. 4) sur Pext. de la jetée pleine, du côté S., et 
X^n^ilies de Bayonne. Ce feu est fixe élevé de ll m 5 et visible à 6 
milles. Lat. 43° SÎ' 46* N. Long. 3° Si'' 37" 0. 

Une jetée à claire -voie s'étend à 200 m en dehors du point où est 
Je. phare v ,:. f { V 

ubseryiUipri, essentielle. Le pavillon hollandais hissé et amené 
trois ïu^ de suite, signale à tous les navires de gagner le large. 

èlArtlifrz (Phare D. 1) feu à éclipses sur la pointe de Saint- 
Martin, il 2 li milles S. 36° 0. de Pemb. de PAdour, et au N. 5° 
$ y Q. de Pçgtise du village. Les éclipses sont de 20" en 20" et 
Tes éblats alternativement blancs et rouges. Dans un beau temps, 
ilssortf vus îi 22 milles, le phare étant élevé à 73 m au-dessus de la 
iWr; lés éclipses ne paraissent totales qu'au delà de 10 milles. 

•feat. 43° 29' 38" N. Long. 3° 53' 28" 0. 

SOCOA (Feu dè port D. 4) fixe, au côté 0. de l'entrée de la 
baie dè 'Sàint-Jean-de-Luz, sur la partie la plus saillante de la 
côte VtiislWe du port. Son élévation est de 35" et sa portée de 
mille*. On ne doit pas aller à ce mouillage sans pilote. 

LaL 43° 23' 43" N. Long. 4°i' 30" O. (lli h 28 ,n ). 

Quarid un navire veut entrer sans pilote, on allume un feu sur 
la montagne à PO., pour avertir de gagner la mer, lorsque l'entrée 
est impraticable ; un pavillon rouge ou tricolore annonce qu'on 
peut approcher en se guidant sur les signaux, il est remplacé 
par un outre sur la jetée N., et amené au moment où il faut 
mouillerai im; > f .:. 

• • 



ESPAGNE ET PORTUGAL 

variations de la bonssoîe sur la cote N. d'Espagne, sont de 19° 34' à 22° 0 
4n 1864 : on peut 1 .ur appliquer une correction en — , de 5' annuelles. 
Le pied (de Burgos) = 0°' 282. La vara = 0™ S478. La biaza = i"» 6956. 

Ol> '»••!).; *\ « i • , ' • 

<Hi no>. .n COTE NORD D'ESPAGNE 

F,:.£iaiJIER (Fanal CD. 4) feu fixe élevé de 87» et visible à 
8 milles; dans une tour ronde, par 43° 23' 35" N. et 4° 7' 22" 0. 
; A-côté 0. de Pentrée de Fontarabie. 

a. 
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entrée du port; le feu est tournant de 1' en 1', élevé de 90 m et 
siblc à 20 milles; les éclipses ne sont totales qu'au-delà de 
milles. Lat. 4<T 30' 15" N. Long. 6° T 29" O. 

Feu fixe rouge sur la maison de la capitainerie ; il est élevé 

1 10 m avec une portée de 3 milles. 

SUANCÈS. Feu fixe (Gd. 4), sur la p ,c TorcodeAfuera{SM\i<mder). 
'est un feu visible à 7 milles, ayant 36 DI d'élévation. Passant à 
etite distance, le feu est caché entre le S. 67° E. et le S. 89° E. 

Lat. 43° 26' 50 r/ N. Long. G" 21' 19" O. 

COMLLLAS. Feux fixes, allumés sur deux piliers coniques placés 
ur les hauteurs de la côte, lorsque les pécheurs sont en mer de 
nauvais temps. 

TINA MAYOR (Phare D. 3) sur la pointe Emeterio, h 68 m an- 
lessus de la mer; le feu est fixe et visible h 15 milles. 
Lat. Zi3° 25' ,15" N. Long. G" 54' 39" O. 

LL ANES (Fanal CD. 4) sur la p ,e San-Antonio, au côté S. de l'en- 
rée de la rivière; le feu est fixe, élevé de 19 ,n 4 et visible h 9 milles. 
Lat. 43° 26' 45" N. Long. 7° 5' 54" O. 

UTVADESELLA (Phare CD. 3) sur le mont Somos. C'est un feu 
fac varié de 4' en 4' par un éclat blanc; son élévation est de 112 w 
5 et sa portée de 15 milles. 

Lat. 43° 28' 40" N. Long. 7° 27' 39" O. 

YILLAVICIOSA (Fanal D. 4) sur la pointe de los Taxones. h l'O. 
rte l'entrée ; feu fixe visible à 7 milles et élevé de G7 m sur une tour 
carrée jaune. Lat. 43° 35' 10" N. Long. 7° 44' 19" O. 

UUON (Fanal CD. 4) à feu fixe établi sur le mont Santa-Cata- 
hna, s'avançant en mer et au N. de la ville. Son élévation est de 
51 w au-dessus de la pleine mer, et sa portée de 10 milles. 

Lat. 43° 35' 13" N. Long. T 58' 25" O. 

PEN AS (Phare CD. 1) feu tournant dont les éclipses se succè- 
dent de 30" en 30''. Son élévation est de 104 ,n et sa portée de 21 
milles, par un temps clair. Tenez-vous h 2 milles du fronton du 
cap à cause des bancs. Lat. 43 u 42' 20" N. Long. 8° 10' 11" O. 

A VILES. Feu fixe (CD. 4) élevé de 40 m , sur une tour octogone 
jaune de 14'", sa portée est de 10 milles. 

Lat. 43 J 38' 5" N. Long. 8° 16 / 23" O. 

CUDILLEKO (Phare CD. 4) sur la p ,e Rovallera à l'entrée du 
port, sur une maison; feu fixe visible à 10 milles. Sa hauteur 
est de 28 M 6. Lat. 43° 36' 10" N. Long. 8° 29' 3G" O. 

BUSTO (Phare CD. 3) sur le cap Busto; feu fixe varié par des 
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éclats ronges ei blancs de t'en 2'. Il est élevé de 93 a 6 ^ 

à 12 ( nii£les. Passez h lraillertu cap.i.ij n ,. -, :<»i iniu^ 

Lat. 43!* 30' îr.JS, Long. 8° 49' 11" O. j,, ' ^ . . - S , iaM9 

LUARCA (Fanal CD. 4) sur Test, de la p ,e ^fair/yri; fou 
haut de 54 w el visibleà 7 milles du cap Bwlo à la pointe Uujcr§$. 
Var. 21° 27' O. Lat. 43° 34' 30" N. Long. 8° 53' 19" Q. , : ^ 3 ^ 
r TÀPÎA (Phare CD. 3) sur cette lie, par 43° 35' 36"JN* et9U8' 
49"0. Le feu est fixe varié par des éclats de 2' en 2'; il estjétax* 
de 28 m et visible à 15 milles.' * • 'h .->.,; ./ :*j ; .ri 

PANCH A (tairai CD. 4) feu flœe, élevé de 24 m et viâibleà 9 infltes. 
Le récff Panchorro de 4" 20' rèste à 1,3 encâblure N. 20" 35" Ç^i 
et le banc Arredù de 14™ à 3,3 encablures N» 61° 57' E. du /«fil 
Lat. 43° 34' 49^ N. Leâç.«*.24- 54" Gfc »•! ^ c wjû-us * L*oi âb 
SAN-CYPRIAN (Fanai CD. 4) sur la pointe Atalaya au cûtéE. 
de WtittéH'A-u /iâte 6fcvJitt««iU3r lïû^ tcwir grbQ(Bt3*flae à 
6 milles. Lat. 43° 43' 0" N. Long. 9° 48' 54" O. 
[i ïbtëïXErtU (Fanal CD. 4) sur cettè roche à Te&t-émité Éi tiu 
havre de Bàrqùero. Le feu est fixe à 83 m au-dessus de la nier,» 
Visible à 9 milles. Lat. 43« 45' 36" N. Long. 10° 0' 39" o;\W 
' ESTACA (Phare CD. 1) tournant* éclipses de 1' en ï' *tf '» 
sommet, à 2 milles S. de la p te saillante du cap. il est élevé de^S* 
au-ûessq^ delà rnerel, se voit à 23 milles. : J ' - <; :t m ! u \ 

• Lat. 43° 47' 30" N. Long. 9° 53' 48" O. ' \ [l 1 J ' J^, 

* CEDE IRA. Feu/Lre(D. 4) de 9 milles de portée, étanl élevé MÎT- 
Sur la presqu'île Robalelra au S. O. de la ville. Il guide pour $f}er 
àu mouillage. Lat. 43" 39' N. Long. 10' 25' 49" O. : " ' ' 

PRIÔR (Phare CD. 3) feu pce sur le cap de ce nom, par 43* #y 
40" JX. et 10° 39' 34" O, il est élevé de 136"- au-dessus' d^la^r» 
cependant il ne parait être visible qu'à 15 milles. (ir>56*) v 
_ PJUOIUNO (Phare CD. 4) feu varié par des icUtt* .rotw^ de 
2' en 2', sur le cap de ce nom â rentrée de la baie du Ferro^;^ 
élévation est de 28 ,tt au-dessus de la mer et sa portée de iâaipjes: 
il fait connaître rentrée du port du FerroL -, , , n n ^iïb 
^,JtyM3 P ?7' 50" N, Long. .10' 40' 66" o. ..... < tt '[ ;; 

FERROL, Feu (D. 4) fixe ronge, à 10l m dans TE. du fort de la 
JPa/ma, élevé de ll m 5tet visible à 8 îpailles. 
i; Lat. 43° 27' 45" M. Long. 10° 36' 31" 0 o . :L - r! n fs 

COROUNE (Phare CD. 3) sur la tour d'Hercule, surmontée d'une 
lanterne, à 101~ au-dessus de la mer. Le feu est fix&, .tan&,^r 
des éclats de 3' en 3'. Le feu fixe qu'on voit dans les intervalles 
est visible à 12 et les éclats à 20 milles; en. dedans du rayon des 
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failles; le ptiaré offre les aspects suivants : le feu fixe, affaibli 
rendant 107", s'éclipse pendant 30"; Féclat suit pendant 13", puis 
încore l'éclipsé pendant 30"; le fau fixe, et ainsi de suite. 

* m ô3° 23' N . Long. 10° 44' 34" 0. 

'*&ttàré' Hercule est d'origine très-ancienne; elle a été réparée 
par César ^t Trâjan. 

fou fixe (CD. 4) sur le cliàteau San-Anlonio, près la p ,e 
X.EUir port (te la Congne; il est élevé de il 10 et visible à 10 milles. 

Lat. 43° 22' N. Long. 10° 43' 29" 0. 

StSAUGAS (Phare CD. 4) sur le 2 e sommet situé dans Je N. de 
Impartie 0/ de l'île Mayor, par 43° 21' 50" N. et 11° 10' 31" 0. Son 
fiai fixe est varié par des éclats rouges de 4' en 4' ; il est élevé 
le 109" 1 au-dessus de la mer et visible à 12 milles. 

COTE OCCIDENTALE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL 

♦ VILLAÎÎO (Phare CD. 4) à feu et élevé de 69 m 6; sa portée 
$t *0 milles. Lat. 43° 9' 50" N. Long. 11° 33' 21" 0. 

PLMSTEiWE (Phare CD. 1) feu tournant, donl les éclipses se 
s«c$4eot 4e 30" en 30". 11 est élevé de 143 m au-dessus du niveau 
^Ja^ei; et ( visible A 21 milles. . 

Lat. 42° 52' 39" N. Long. 11° 35' 49" 0. 

CAP DE CE (Fanal CD. 4) sur le cap à 4 railles 7 au N. 63° E. 
du-^finistiVe;. feu fixe rouge, élev4 de 25 ,u et visible à 8 milles. 

I tat # 42° 54' 50" IN Long. 11° 30' 29" O. 

XfoïïOS. Peu fixe sur la p te AeQueijal, au S. 82° E. du sommet 
to mont Louro; élevé de 27 m 5, on peut le voir de 10 milles. 

* tat. 1 42* 44' 10"N. Long. 11° 24' 24" 0. 

: (*mn0CEDÔ (Fanal CD. 3) feu fixe par 42° 34' 38" N. et 
11° 25' il" 0.'; élevé de 30 m 5 au-dessus de la mer, il est visible à 
t!> triilf(& ; au S. 31* du cap, à 2 \ milles gisent des roches dan- 
gereuses. 

• " SAfcvëîlA (Phare CD. 4) sur la p w S. de l'île par 42° 27' 30" N. 
el 11° 20' 46" 0. C'est un feu varié de 2' en 2' par des éclats rouges. 

II est élevé de 25 ,n et visible à 10 milles; on le tient à bâbord pour 
fnfreiv ,: ,! '' ' - * * • ' 

AÏIOSA (r>hare CD. 4) sur nie, h la p«« del Caballo^r 42°34'8"N. 
et 11° 12' 21" 0. C'est un feu fixe élevé de 12* et visible à 
1» milles; - m ï- 

ILE ONS {Phare C. 4) feu, fixe à éclats, de 2' en 2' élevé de 
m* Biirune tour de 10-6; il se voit k 12 milles. 
< ÀMsM° WM' f N. Long. 11° 45' 29" O. 
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l'ERROL (Fanal) sur le bout du môle du commerce; feu faeià 

10 mètres d'élévation et d'une portée de l\ à 5 milles. 
Lat. 42° 28' A0" N. Long. 10° 35' 54" O. 

CIES (Phare Cl). 2) au sommet du mont Faro, à l'ext. S. de nie 
Buyona, par /|2° 12' 33" N. et 11° 14' 29" O. Son feu est tour/iû/^ 
à éclipses de 1' en 1', élevé de 181 m et visible à 20 milles environ. 

VIGO. Feu de port (Ci), k) fixe à éclats de 3' en 3', dans le ciiâ- 
leau de la Guia. Élevé de 3i m et visible à 7 milles. Les éclats se 
voient à 12 milles. Lat. 42° 15' 16 " N. Long. 11° 1' 25" O. 

SILLE1RO (Phare f). fi) sur ce cap, au côté S. du havre de Yigo» 
C'est un feu /ur de 22 m d'élévation et d'une portée de 17 milles. 

Lat. hT G' 25" N. Long. 11° 12' 59" O. 

PAVOA DE VARZIM (Tournant) à 31 mètres au bord de la mer. 
On ne rallume que quand les pécheurs sont sortis. » 

Lat. 41" 24'0"N. Long. 10° 57' 23" O. 

OPOU'ro (Phare C. 2) feu tournant dont les éclipses sont de 6' 
en G', a l'entrée du Douro, à Nossa Senhora da Luz. Élevé de 65 a 5, 

11 est visible a 20 milles. Lat. l\V 9' îT \. Long. 10° 57' 34" O. 
Un mat de signaux indique si les navires peuvent être pilotés ou 

non, et fait connaître la position a prendre ainsi que la profondeur 
de l'eau sur la barre (Ll h ZiG m ). 
AVEIRO. Sur la jetée S. (Proposé.) 

CAPMONDEGO (Phare C. 2) sur l'extrémité S. du cap. Feu fixe 
élevé de 92 ,n au-dessus de la mer, visible à 20 milles. II éclaire 180' 
du N.au S. par l'O. Quand on prolonge la cote en allant du N. au S., 
il faut toujours avoir le feu en vue lorsqu'on l'a aperçu. 

Lat. /i0" 11' 5/i" N. Long. 11° 14' 21" O. 

RERLINGA (Phare C. 1) sur File de ce nom à 5 X milles N. 55° O. 
du cap Corvoiero, par 39" 25' N. et 11" 50' 41" O. Son feu est tour- 
liant et sa révolution s'achève en 3', dont 1' pour l'éclipsé qui est 
absolue. 11 est élevé de 111"' 25 et se voit à 25 milles. Indépendam- 
ment de ce feu, il existe un système de signaux avec la côte. 

CORVOIERO (Phare C. 3), feu fixe. Son élévation est de 55" 4" 
et sa portée de 15 milles (39° 21' 8" N. et 11° 44' 40" O.). 

ROC V (Phare C. 2). Ce cap est considérable, taillé à pic; il porte 
sur son sommet et à 18i ,n au-dessus delà mer un phare à feu tour- 
nant, qui opère sa révolution en 105'' : sa couleur est alternati- 
vement rouge durant 1', et offre l'aspect d'un feu clair et très-vif 
pendant 45". Il est visible de 21 milles. 

Lat. 38° 4G' G" N. Long. 11° 50' 25" O. 

GUIA (Phare C. 4) sur les rochers à pic qui s'étendent depuis 
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'omheiro (ou p ,c S. des Cacaes) jusqu'au cap Razo. Feu fixe, élevé 
le G2" 5 et visible à 12 milles. (En réparation.) 

Lat. 38° 41' N. Long. 11° 47' 36" O. (l u 46™). 

SAINT-JULIEN (Phare C. 4) presque au centre de la forteresse ; 
e feu est fixe et élevé de 39 m ; sa portée est de 12 milles. 

Lat. 38° 3V 45" N. Long. 11° W 24" O. 

BUGIO (Ph. C. 3). La tour Zteijrfo est à 1 ?-S mille S. 75° E. du chà- 
leau Saint-Julien ; elle est formée de deux corps circulaires au mi- 
ieu desquels s'élève une tourelle portant le phare à 33 m de hauteur. 
Elle forme la limite S. O. du Tage. Ce feu est tournant, varié par 
les éclipses; la révolution est de 11' et la durée de la lumière de 2'. 

Lat. 38° 39' N. Long. 11° 38' 33" O. 

BELEM (Fanal C. 4) feu fixe et rouge, visible à G milles et élevé de 
d ta 1 dans un fort près du château. 

Lat. 38° 40' 46" N. Long. 11° 37' 49" O. 

SPICHEL (Phare Cd. 1). Le cap de ce nom, saillant, très haut et 
presque taillé h pic, porte un phare à feu fixe, au S. de la petite 
jglise de N. S. do Cdbo. Ce phare consiste en un édifice très-distinct 
et isolé, qui est à 189 m au-dessus de la mer, et se voit h 12 milles. 

Lat. 38° 24' 9" N. Long. 11° 33' 9" O. 

SETUBAL (Phare C. 4) sur la iouviVOutao,^ Text. N. de l'entrée 
rie la barre et à 149 B1 de hauteur. Feu fixe de G milles de portée. 
Lat.38° 31' 9" N. Long. 11° 13' 9" O. 

SAINT-VINCENT (Phare C. 1) à feu tournant; chaque révolution 
se fait en 2', pendant lesquelles il parait une lumière très-vive et un 
éclat qui est suivi de Péclipse. 11 est sur l'cxt. O. du cap, par 37° 
3' N. et 11° 22' 30" O. ; élevé de GG ,n et visible à 30 milles. 

SAINTE-MARIE (Phare C. 3) sur le cap de ce nom; feu fixe, élevé 
de 33 ra 10 et visible h 14 milles, quand l'observateur a 3 m au- 
dessus de la mer. Lat. 36° 5G' N. Long. 10° G' 9' O. 

AYAMONTE. Deux feux fixes rouges de 9 milles de portée sont à 
l'entrée de la rivière Guadiana; celui du nord est élevé de 6 m 9 et 
celui du Sud de 6'" 4. Lat. 37° 10' 30' N. Long. 9° 37' 1" O. 

C1USTINA. 2 feux /tocs verts sont sur l'ile Crislina à l'Est de la 
rivière Guadiana; leur élévation est de 7 m 9 et 5 m 1 avec une portée 
de 10 railles. Tenus l'un par l'autre, ils font franchir la barre. 

Lat. 37° 10' 45" N. Long. 9° 34' 9" O. 

CAKTAYA (Phare CD. 3) sur 3a rive gauche de la rivière Las 
Piedras. Feu fixe varié par des éclats de 4' en 4'. On le voit de 
14 milles étant élevé de 24™. 

Lat. 37° 11' 50 N. Long. 9° 21' 29" O. 
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HUELVA. La barre de la rivière Odiel est signalée par 2 fcta 
fixes (C. h) d'une portée de 10 milles. Celui du Nord est élevé de 
8 m U, celui du S. de 5 m 1; ils servent de direction. 

Lat. 37 u 7' 30" N. Long. 9° T 49" 0. 

CHIPIONA (Fanal CD. l\) à feu fixe élevé de 25 m sur la lourde 
l'église par 3G° W 15" N. et 8° 46 27"0. Sa portée est de 8 railles. 
A 1 mille 1 dans l'O. 8° S. du phare gît la p ,c O. du banc de&J- 
medina. 

SAN-LUCAR. Feu fixe sur la p ,e de Malandar, côté N. rive droite, j 
11 a 6 milles de portée et ll m de hauteur. I 

Lat. 36° UT 36" N. Long. 8° W 45" 0. 

Feu fixe sur l'édifice le plus N. de la Bonanza à l'est du. 

port ; portée 7 '* milles. 

Feu fixe rouge au S. du château San Spirito, côté S. du 

port, rive gauche. 

Quand on a doublé h TO. le banc Salmcdina, on gouverne 2 mil- 
les x au N. 36° 15' E. jusqu'à voir l'un par l'autre les feux de Cfti- 
piona et Malandar; courez pendant 1 ~ mille dans cet alignement 
jusqu'à relever le feu San-Spirito au S. 2° 30' O. ; il s'éclipsera à 
l'endroit le plus étroit de lapasse; gouvernez alors à l'E. 3°30'N. 
jusqu'à voir le feu de Malandar N. 59° O. et celui de Bonan:a 
E. UT 30' IN. ; gouvernez ensuite au N. 31° E." jusqu'à relever lqfeu 
Bonanza S. 76° E. ; et mouillez par 6 m 7 à ll m 7 d'eau. 1 

Sur les rochers Salmedina, feu fixe en construction. j 

CADIX (Phare CD. 1) sur la tour de Saint-Sébastien, par 36* ■ 
31' 30" N. et 8° 39' 21"0. Feu fixe varié par des éclats rouges de ^ 
en 2', et visible à 20 milles. Son élévation est de 43 m (l h 26"). 

Feux fixes rouges sur la rive gauche de la rivière Gm- 

dalele, baie de Cadix; élevés de 7 m Zi, ils se voient à 3 milles, de 
la pointe Gabezucîa, du Trocadero au château de Sanla-Catalina. 

Lat. 36° 34' 15" N. Long. 8° 34' 9" O. 

TRAFALCiAR (Phare CD. 2) fixe à éclats alternativement rouges 
et blancs, de 30" en 30"; il est élevé de 51 ra '67 sur la partie exté- 
rieure du cap, au S. 56° O. de la tour de los Altos de Veca, et vi- 
sible à 19 milles. Lat. 36° 10' L\T K. Long. 8° 22' 29" O. 

TARIFA (Fanal CD. 1) à feu fixe. Son élévation est de U0 m au- 
dessus de la mer; il se voit à 20 milles (35° 59' 53"N. et 7° 56' 56" 
O.) ; on y relève les bancs Cabezos à 5 milles 0. 13° N. et le rocher 
Thisbé hb{ milles O. 10° 10' S. La tour f'aloma est au N. N. O. et 
la p te Guabnesi, qui a une tour armée à son sommet, à lx \ milles E. 

ALGÉS1RAS (Fanal D. U) à feu fixe, sur Vile Verte. Son été- 
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vation est de 14 m au-dessus de la mer. Du S. E. le feu est entière- 
ment visible; du N. E. et du S. O. on ne peut l'apercevoir qu'à 
moitié; et du N. à l'O. il est complètement invisible (ll h 3'"). 
Lat. 36° T 10" N. Long. 7° 46' 23" 0. 



MER . MEDITERRANEE 

COTE MÉRIDIONALE D'ESPAGNE 

GIBRALTAR (Phare CD. 1) à la p" d'Europe; feu fixe élevé de * 
hl m 70 et d'une portée de 15 milles (36° 6' 28" N. et 7° 41' 4" 0.).Ce 
feu est visible dans labaie d'Algésiros depuis la baie de sable jusqu'à 
la rivière Palmoncs. Un secteur rouge de 23° entre le S. 45° O. 
et l'O. 22° 30' S., éclaire tous les dangers qui sont sous la terre 
et s'étend jusqu'à demi-mille au S. du rocher la Perle. 

I Feu de port sur l'extrémité des travaux du môle neuf; il 

paraît vert au N., blanc à TO., rouge au S. // est provisoire. 

Ne pas approcher de la jetée tant que la lumière rouge est visi- 
ble; quand on apercevra la lumière blanche gouverner sur le môle 
en donnant un bon tour pour éviter les pierres sous l'eau. 

Feu fixe vert sur Ragged-Staff, débarcadère. 

Feu de port sur l'extrémité de l'ancien môle du port Neuf; 

il est fixe, rouge. 

ESTEPONA (Fanal Cd. 4) fixe à éclats de 4' en 4', sur la pointe 
de la Doncella. ïl a 18 m au-dessus de la mer et se voit de 12 milles. 

Lat. 36° 24' 20" N. Long. 7° 29' 59" O. 

MARBELLA (Fanal D. 4) fixe, élevé de 1G™ 7, sur une tour de 
11» et visible à 12 milles. Lat. 36° 31' 0" N. Long. 7° 14' 39" O. 

CALABURRA (Ph. Cd. 3) fixe à éclats de 3' en 3'; il est élevé de 
34" 9 et visible à 16 milles. La tour est une pyramide octogone 
surmontée d'une lanterne à dôme sphérique, peint en bandes ver- 
ticales rouges et jaunes. Lat. 36° 30' 40" N. Long. 6° 50' 24" O. 

MALAGA (Phare Cd. 3) fixe à éclats rouges chaque 2' à 100™ 
de l'extrémité du môle. Il est élevé de 38™ et visible à 15 milles. 
La tour est ronde et blanche, sa base est rouge brique. (36° 43' 
30" N. et 6° 46' 1" O.) 

. VF.LKZ-MALAGA (Fanal D. 4) au côté^E. de l'emb. de la rivière; 
feu fixe, de 12 m 6 d'élévation et de 11 milles de portée. 
Lat. 36° 44' 0" N. Long. 6° 29' 39" O. 

12 
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TORROX (Phare D. 3) sur la pointe de ce nom; feu /Lre de 
28" 4 d'élévation, qui se voit à 15 milles. 

Lat. 36° 45' 10" N. Long. G° 19' 49' 0. 

POUMAJN (Fanal Cd. 4) sur le sommet de la pointe Chapa à 
TE. de l'entrée; élevé de 49'" 4, il se voit à 9 milles et éclaire un 
arc de 145°. Lat. 37° 34 T 15" N. Long. 0° 9' 54" 0. 

CAP SACRAT1F (Phare G. D. 2) fixe blanc montrant un éclat 
chaque minute. Il est sur l'extrémité du Cevro de Chucho,h l Jl% 
au-dessus de la mer et se voit à 24 w . 

Lat. 36° 41' 0" N. Long. 5° 49' W 0. 

CALA HONDA, feu fixe (Cd. 4) rouge sur la pointe LUino it 
Carchuna, il est élevé de 13 m 5 et se voit de 8 milles. 

Lat. 36° 41' 0" N. Long. 5° 40' 19" 0. 

ADR A. En construction sur la p ,e de ce nom, par 3G tt 43' 0" R. 
et 5° 19' 20" 0. 

SABINAL (Phare Cd. 3) fixe à éclats de 2' en 2'. Il est élevé 
de 32 m et visible de 18 milles. 

Lat. 36° 4r 20" N. Long. 5° 4' 24" 0. 

HOQUETAS (Fanal Cd. 4) fixe sur la plage, côtéO. de la baie 
d'Alméria. Il est élevé de 17'" 5 sur une tour conique de 9*4 et 
visible de 9 milles. Lat. 3G° 45' 10" N. Long. 5° 2' 9" 0. 

ALMÉRÏA. (Fanal D. 4) sur celle p ,e , feu fixe élevé de 8" et 
visible à 9 milles. Lat. 36" 50' 40" N. Long. 4° 53' 39" 0. 

CAP DE f.ATE (Phare Cd. 2) tournant dont le plus vif éclat se 
montre chaque 30". Il est élevé de 59 m 2 sur une tour blanche de 
18 w 2, et se voit à 19 milles. Lat. 36° 43' 36" N. Long. 4° 34' 33" 0. 

A demi-mille S. 20° E. du phare gît un banc de 3 W 8 d'eau. 

MESA DE UOLDAi\ (Phare Cd. 3) sur la partie la plus saillante 
du mont Mesa. Le feu est fixe à éclats chaque 2'; son élévation 
au-dessus de la mer est 122 ,u et sa portée de 22 milles. 

Lat. 36° 54' 40" N. Long. 4° 18' 39" O. 

VILLAMCOS (Fanal Cd. 4) dont le feu fixe élevé de 19° 3 se 
voit à 9 milles; il est au côté M. de la rivière Aimanzora. 

Lat. 37° 11' 20" N. Long. 4° 13' 9" 0. 

AGL1LAS (Fanal Cd. 4) feu fixe élevé de 14 m 6 sur la p le jYejfli 
à l'extrémité du port ; il est visible k 5 milles. 

Lat. 37° 23' 30" N. Long. 3° 59' 49" 0. 

MAZARRON (Fanal Ci. 4) sur le- petit morne de la p" S. du 
port; le feu est fixe élevé de G0 m 9 et visible à 7 milles. 

Lat. 37° 33' 15" N. Long. 3° 37' 39" O. 

CAP TINOSO (Phare Cd. 1) fixe; il est élevé de 146° et visible 
à 20 milles. Lat. 37° 3L' 3 ' N. Long. 3° 29' 10" O. 
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CARTHAGÈNE (Pliarc D. 4) fixe sur la batterie de la p t0 de la 
Podadera, côté 0. de rentrée du port. Il est élevé de 37 m 6 et 
visible à 10 milles. Lat. 37° 35' 30" N. Long. 3° 19' 6" 0. 

ESCOMBRERA ^fanal D. 4) sur cet îlot, entrée du port de Car- 
thagène; fixe ronge élevé de 68 m et visible à 4 milles. 

Lat. 37° 33' 30* N. Long. 3° 18' 19" 0. 

ESTACIO feu fixe ronge (Cd. 4) sur la p te h TE. de la plage de 
Manga ; il est élevé de i$ m 7 et visible h G milles. 

Lat. 37° 47' N. Long. 3° 2' 50" 0. 

■ 

COTE ORIENTALE D'ESPAGNE 

TORRE-VIEJA. Feu fixe rouge (D. 4) élevé de 10 m 2 et visible à 
& milles. (37° 58' 8" N. et 3° 0' 19" 0.). 

La colonne en fonte qui porte le feu sera portée plus en mer au 
fur et h mesure que le môle avancera. 

CAP PALOS (Phare D. 1), tournant montrant son éclat le plus 
vif chaque minute. Il est élevé de 80 m au-dessus de la mer et vi- 
sible à 23 milles. Lat. 37° 37' 30" N. Long. 3" 0' 21" 0. 

Ce feu et celui de la grande Fourmi , qui est à 2 milles 3 au N. 
57° E. , signalent ce canal qui sépare les Fourmis du cap. 

GRANDE-FOURMI feu fixe (Cd, 4) sur la petite île de ce nom, à 
2 milles y N. 57° E. du cap Palos. Hauteur 23 ,n , portée 10 milles. 

Lat. 37° 38' 30" N. Long. 2° 58' 29" O. 

PLANE (Phare Cd. 3) feu à éclats de 2' par 38° 10' 13" N. et 
2°47'1"0. 560»» de la p ,c E. de File, et 156 M du bord de la mer. 
Son élévation est de 2S m et sa portée de 15 milles; il sert h faire 
garer des dangers du voisinage. 

SAN T A-PO LA (Phare l). 4) fixe à éclats de 2' sur la tour Taloyola 
à 360 m du bord de la mer et à 8 milles dans le S. 5° 0. du port 
V Albanie; il est élevé de 152 m et visible à 7 milles. On le voit 
du S. ~ S. 0 au N. N. E. par l'Est. Pour aller au mouillage de Santa- 
Po/aen passant dans le canal, il faut le tenir à égale distance du 
feu de File Plane. (38° 12' 30" N. et 2° 50' 31" 0.) 

ALICANTE. Feu de port fixe rouge sur l'extrémité des roches 
du môle à 4 milles O. 3° S. du cap lluertas et à 7 milles dans le 
N. i N. E. du cap Santa-Pola ; il est élevé de 7" 9, et on le voit 
à 2 railles. Lat. 38° 19' 10" N. Long. 2° 47' 54" O. 

HUERTAS (P:>are Cd. 4) feu fixe sur ce cap ; il est élevé de 37" et 
visible à 10 milles. On peut en passer à 1 câble dans le S. et 3 
câbles dans TE. Lat. 38° 20' 30" N. Long. 2° 53' 1" O. 
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;M |V5HAAWW*A (Fanal fCdi,*) XfwfiWxfilMS ,4? 7/H v$l)le 

4,!&mne^3&^^ o* »; ti -, nf) e4iq«i mi 

^ALT^FanaUd. -A)'Si*n la^ ^Albir. ( JLe, fcu cst ^ &yé% 
112"' et visible de 9 milles; tafcur.d&Sn^tst CQ9^^i^e^A 
10 m du bord de la mer. Lafc>3tf 3Wî30f N.fcqng* %#4fc94£fel 
MSAf^AMTOKHI (Phare fickftfr sur le cap> W&WM'WL&M 
WVfi&'i). BQtofetteattmmqnt, avec deséclipses 4&WfwàflW A iUst 
élevé de 174™ au-dessus, dm niveau de 1* Wvel visible À l#injM?$. 

wwwx^wwiW'b, faim mW^mimm^ 

tion ç&Mmft, el importée fie f 5 n^ep, \) éç^a^e^,^. 1,7* 0 t 




à 1374" au 1(1 , 30° Cf. du lana! du Yirab" de Valèncè'. Sa "h'aiiteu* &i 
de .20- 16 .et sa Y por(èe de 9 ' mjlfé. IÏ Indiqué VM&Mk 

mi'&aA'k à'U fe'tot^ atterrit ' ''<"'• D ^xrxu.a 



cklÔPÉSA 1 V iMiÀfc-dd. fixé éclats ! aWerr3'élêv<$ de 22"£tt 



de fond et un autre banc à 1 mille dans le S. .oicifq ub 

" r ^flWRO§ BPtt88l*«É 4) 1 ^r'îô i^ohetvl^G^^; Ite'fcq esl/te 

tyt. 40° 29' 20" N. Long. 1° 52' 9" 0. .9<*c<| cl ob 

7r tebtmltti^iîWÉ^(Phhre oa.l) sûi- la paMte N;- de» lit grande die, 
à 128 m de la plage. Feu fixe de- ô^i^élévation suTiiurlejtpalJ 

P ,e SENIETA (Fanal Di A)£ /ftW' OOMfWi^r 8 ^Ups^pu $ ^jO. 

6 milles. IaL^R^ V W 3R Àl-, m Il u b 
ALFAQUES DE TOKTOS& (PHafe), syfi J>xjrîénii^-S. r jle}â|) ,a 
Bottai ftj3 jniUeâM SiiEirdfl (tentoéçi d# f^rt^^/^as^^p^' élevé 

BUDA (Phare D. 2), près de Text. E. dçj W^,^/^,,^^ 
FANGAL {FUnalB. A)ii#W/li)P^ffjfli^^ Jfy.plpj», 8 1 iÇ}|!fiRfnft 
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à pic auprès du cap à 20 inètrëfc du fcbridè lartnêft. 11 est èlévé'M 
ifcU'il iFétofe pérfée île ''ifcinfflefc Ii* toui'i efet jouhe/eW bas, 
Wèôé^'fiàbl iaveé btiHèrne JyiaflchcJ ^llmi »? «h «>I<U^iv h, -211 
Lat^l!^ S^N-jTidn^. r<l<y Zj7*Ol i .tmii i:I '»b Inod uh -01 
^^Z_<)(pàhnïy* ftftt /fotë sdr le môleet éleVé de 36; Ott -ne 
ratîuînc pas ] >on il a n M a iplerire» tune. 1 Sài portées n'est cpie éo 5 ui il I e s . 

!fî tA«fti<ëofiË j (t^«in 4uf ïé môle; feô fixé dé lof hittite fié ittrïëe 
éWil^t^btit ^Hôfîibti te W'toëi 1 , «îr'Iaqàe'He'll ést <$1<M d£ 
tfa#. tfat^i^' ^N. étiidh^i' i o, 6 /v 3*'* l ' , 0^-ll -teBC-prô^îsMiie^ tioil 




BARCELÔNE (Fanal Ç4 ri 4) sur Vext 
blanc, varié par un éclat wuge, 4e S' 

Une l4Btoi'peiïiio*UraiU une Jinwèrei^f^ et blaftèfie, est 

placée rofAtoffe taj^epw^ 

du pîwre. .fc '>{ "v:h '»I1ïhi i n 'um<( O'iJdjï m; ta bnol ob 

n^oto pédéllr^tl^leipor^ ,iJ < faut.jLenif. l>e iclqqbqr E f .g? la, ça- 
thédrale par la lour de TégJwq ^wrf, qui, fait 
de la passe. .0 *j «y { ...un,! y a Q£ *i>g of Jrl 

rJlKohftivEjuile'lBarcelpn^ et le cap Jasa r QP;VoiV^u^fl^p&^ux 
te^èohmir8ieu:di3diartonn|c)^h « )V ^ /,.,'t .-^i.iii n| oh g 

CALELtA^have Gd^fittrte'rtiontdpirt TdratfMcu /u»J varié 
par des éclats de 2' en 2' Vil ë.4tél6véide50 n l5 J rt vfeibte.àl« railles. 
•°iM\ liong. o° m\ Sflrr £i Uuîvm / t;iï/,p 

,; ^Likîis (iFailal ft.'iî), fh^rbu^ sur \iïy iev M6li l d), tiTttrfréfe 
du pprj. Il est éleVé elfe 22 B, 3 et Visibles à 10 tailfes. jr ' * ^Mlua a 

■*2llZ ï : V7riè , toc ! sttHé bout du itiôléide P«^fl?og, à îor auv 
fenk <té la ntër! il' sert, avec le iirëfcédent, à àigndlei» ktposilioft 
ffëià-tiaié'el'ëu^tJ) .3 .1/'»*! "b :.j t £ m •» uur î) /.<i r;i 

^^A^ÈBAs-WÉS' (irtraî j é Cd. 1 i) sur le cap auprès dè'îtenfoltogty 
parûl 0 ,53' ZiO'^N. j et 0^ 5i' 58" É. 'Le feu est tournant de minute 
eb^lHiitcP iPcsft ëtevé'de ^"Netvteible'à 93> •mintss.f / «>// 1 
• 0 iFsWt a falrè «prfei* te FoUnhié dtfrit là pfes sud- est à 2 miild* 

12. 
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'in » -r ::T-::t • ••. ' '1 . ïislLu*? le 12 wàm 

^•n r m! :• ^: i 7. Ut. U i ï N. Lunz. 'j 5o 21 'E. 

CAL* 1 "-a h« ri :.v rj. ï m * i .r Tnfi— ■■, ht 
S. >:i «m voit .e fO :ïi::I»*s -t son «.••ovation de «9 

L.t. i2 '5 M N. Ljr.z. 1} 5i E. 

(£1211 X 1 iur* • lu *ap ILL 3 v-: rari«? par «les éclats de u ea^ 
d'ine ■wi-t" nitHwm* Je 13 auLes. ^e feu est eleve de 36 a ii> 
•icsMU iu niveau •!♦» :;i :re*r. <vr .1 lotir du cap. 

Lit. Y2' \. L.ir.-*. 0 .14 . u " CL 

ILES 3 A Lé A R ES 

ILE CONBJERA Pliai* <:d. *, <ur > <-np Blanc a 7 extrémité XL 
de .';!♦?. Le ;ou «>st itmrnmii «ie L en L . mais les éclipses ne sain 
totales iu\iu delà de 3 à x milles. Il «*st eleve «ie 88" et visite; 
20 imiies depuis le N. EL jusqu'au & ■ S. O. par FO.; il gni^ 
|)our «mirer dans ie port Siin-àiitonio. 

Lat. ;;;>' Ji» ï7" n. Long, r 5i ' 0. 

AUOUCAIWS v riiare C L 1. sur cette petite île entre Ivice etFor- 
ie:uera. Le feu «»st fixe et visiLie à Lt5 au Les. etaut eleve de28°l>. 

Ut. ;;y iî> W Lou^. o° 31 Z7' 0. 
!H v^Ct* Phaw l>- i. sur nie de Los P'iercoa, au N. de Hlefr 
M .«iuiiur. Le -eu est /Lr varie par des éclats rouyes chaque 0: 
•h eu 1 ie 23" 3 et. se voit ï 15 ailliez, Ca feu. avec celui de 
* % . *uat*#, <\^\ii? le passade entre Evics et Formenlera. 
• ... S iî> «> n. Loirj. 0 39* Ou 
• » . - v.v.l V ï''ian'"i:i. T. sur !a p :c S. E. de PJe; le feu es: 
..• .» u^^iv une j*orîHî ie W milles. 
. x s 'o v i*m& 0* iO 39 O. 

\. ; -«i Lcf «vL:. 4 sur la petite île de ce ncm. w 
«^^4^ à*!** d*/m«f II <e wtt a 9 mittes étant élevé de 31*. 
"ttJ «fSÏ V Loi^- ^ r- 1 -1 0. 
^^v>v^v " ••• " varié pria 

^2 ,iiA^^ VY!V::: "te. par J»"^ 0 N.«utfarSlf!fl. 
^•KV iHK ^4 > v • ; v e de 360- au-de* 

^^ON*^' 1 S=UI ^ ouest de la baie ; 
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dont 1' pour l'éclipsé. H est élevé de 4i m ct visible de tout Pliori- 
zon à 8 milles. Lat. 39° 33' N. Long. 0° 20' 7" E. 

PALM A (Fanal Cd. 4) feu sur le mùle, d'un bleu pâle, visible 
de 4 milles entre le S. O. et le S. E. par le S. ; il est élevé de H m 
au-dessus de la mer. Lat. 39° 34' 0" N. Long. 0"20' 32" K. ; 
&/<ur<? fous tes soirs. 9 On mouille par 24 mètres au S. 20" O. de 
la cathédrale; E. 8° N. du fanal; 3V. 50° E. de Mot ou la tour; 
N. 33° O. du cap Blanc. 

PORT-SOLLER (Phare Cd. 4) sur la p ,L> Grosa; le feu est fixe 
et visible h 15 milles; sa hauteur est de 142 m 5. 

Lat. 39° 48' 5" N. Long. 0° 23' 14" E. 

Feu fixe (Cd. 4) sur la p» e Crti j, à TE. de rentrée, à 23™ 

d'élévation. Sa portée est de 9 milles. 

Lat. 39° 48' 0" N. Long. 0° 23' 41" E. 

CAP BLANCO, feu fixe(Cù. /i),élevé de 89 ro 5 et visible à 10 milles. 
La tour, de \ l m 5 de hauteur, est carrée et à 30 m du bord de Peau. 

Lat. 39° 22' 0" N. Long. 0° 29' 31" E. 

SALIN AS, feu fixe (Cd. 4) sur celle poinle, extrémité S. de Ma- 
jorque. Il est élevé de 15 m 7 et visible de 10 milles. 

Lat. 39" 16' 30" N. Long. 0° 45' 31" E, 

COLOM (Fanal,) /fcra sur la poinle N. E. de rentrée de ce port 
(Majorque); élevé de 14 m , on le voit de 10 milles. 

Lat. 39° 25' 0" N. Long. 0° 58' 1" E. 

CAP PERA (Phare Cd. 3) sur la p ,e E. de Majorque. Feu fixe varié 
par des éclats rouges de 2' en 2'. Sa hauteur est de 73 ,u 5 et sa 
portée de 18 milles. Lal. 39° 42' 40" N. Long. 1° 9' 41" E. 

AUCANADA feu fixe (Cd. 4) sur celte île dans la baie Alcudia. 
11 est élevé de 23 ni 5 et visible à 9 milles. 
Lat. 39° 49' 45" N. Long. 0" 51' 59" E. 

FORMENTO (Phare Cd. 2) sur le cap le plus N.de Majorque. C'est 
un feu tournant en 30"; il est élevé de 180 m sur une tour conique 
de 21-5 et visible à 19 milles. Lat. 39° 57' 45" N. Long. 0°54'29" E. 

DARTUCII (Phare I). 4) sur l'extrémité de Pîle Minorque^nr 
^9° 54' 49" N. et 1° 31' 58" E. Son feu est fixe, varié par des éclats 
de 3' en 3'. Sa bailleur est de 21" 25 et sa portée de 16 milles. 

CIUDADELA, feu de port (Cd. 4) fixe sur la pointe Enderrocat, 
au côté O. de rentrée; il est h 20 m au-dessus de l'eau et visible à 
7 milles. Lat. 39° 59' 45" N. Long. 1° 32° 1" E. 

CAP CABALLERIA (Phare Cd. 2) sur l'extrémité N. de Pile 
Minorque; le feu est fixe et visible à 20 milles. Sa hauteur est de 
93 B, 7. Il sert à éclairer le canal au N. des îles Baléares. 

Lat. 40° 5' 40" N. Long. 1" 48' 5" E. 
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i Jirti le s. i!u feu. et k p:u> E. à 1 nulle 3 à TE. de la pî»j 

r ;j 

r< >!• - PL.w CL sur la f-otnt - Poneoila, côté E. du pori;f 
t:~ ' . * :*:ran! <>> r<\ats L»i:!*s les 2" t visible de 12 1 
> a % .^ï : 7. Lat. .Vd l'i Y Long. 0" 50' 21"L 

C • \ " E> f*u d * r rt /S ;v cd. y, sur la p te Ctf/<mflfw,asiél 
5. ! t -vr:: n ! 1 voit iîo fo milles «>t son élévation est deSf 

! \ V: \. Lo— . 0 3o ôl E. ^ 

v ; il! \ \ ::a^ du cap c L b' rtrrû* par des éclats de 3 eaf 
ir.n au* do Ij u:i!ies. Le feu est élevé de 86* 
d:s>;a* du n.^-au do îi uvrr. sur h tour du cap. 

LdL 4- 1S j"> V L-va. 0 jS 5i E. 

ILES BALÉARES 

ILE CONFJEKA raare Cd. 2. sur le cap Jî/dnc à l'extrémité il 
de rde. l.o :Vu est tVanuntr ue l oo 1 , mais les éclipses ne s<a 
toiles o t ;i\ru d : \ de 3 a 'i milles, il est élevé de 88" et visible 
20 milles d-: a:s le \. E. jusqu'au S. \ 5. O. par FO.; il 
peur eatrvrdaas le pcrl &:n-.4n;*j}W. 

LaL ;ks o;> iT Y Loaa;. I o' :>l O. 

AlIOuCAPOS v r;uire CL j sur celle petite île entre Ivice etPH 
rne:.:er;u l o l u est ji:v et visible à 10 nulles, étant élevé de 28' 

Lat. 3^ a> V2 Y Lon- 0*51 37 O. 

ri ERCOS Paare IX a sur file de Los Puercos, au X. de V\ 
fîil'u^ior* t.o feu est /"ar varie par des éclats roiujes chaqw 
ù est l 'no do et se voit à là nulles. Ce feu, avec ceh 

• Lt,' k 4kt»C«* » squale le passade entre ïvice et Fomentera. 
LaL 38' âS 0 Y Lo:;a. 0 ôO ô9 O. 

FOuMEYTEUA yTIiaro i L y sur la p" S. E. de Eile; le fety 
jLvelou» de lôS* avec une port-ode 18 milles. 

lat. 38' 38 lô Y Loi-. 0 ; ; o 39 O. v 

IWWFOCH fou fcy v Ci. V sur la petite île de ce 
cote E. du port d7nV<\ Il se voit a 1) milles étant élevé de 31% 

LaL r*r ô'i V Lena. 0' w 2V 0. 

PïlVCOVTvA V L Majorque 1 . Phare 5) Il feu varié par 
M<tts % établi sur le pic central de l'île, par 31V35 0 "N.<îKO*0'2i' 
L*s éclats ont lieu de % : en . . Le feu est élevé de 360" au-( 
de la mer et il est visible à 18 milles. 

CAL V net HU v Fanal Cd. V sur le cap. au côté ouest de la 
v Majc.\jv;e\ I 0 fou est fi:\\ ele\e jj|y^».2 et visible à 12 nulles 

LaL Vd v Loue, 

IVUT-PI (Eanal i\ } a ;cu tùM >% ^|vv. iuU 
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« raines du \ îeux chàtean* pH 
HHMpr et n eciawi qne 270* de ttiar 
-litl* ÉMl ne s urtee lie 7 milles . - - : I tje 

■ iM. P*» /<MmM*avec éefcnsps Je 

T. U- T ù G. in»f> )9 sffim 

p*U0» < i .~i /: îïï r wiM nijfj ni Mm 

COTE «EBiaiOtlArLE OE FRANCE , 

v :/ aL -ttt as! s ■ il _f r ^r tinW i 

UC.MiN i Pharetuuap teu/u*sur le mont Beam^a g( 

ite rentrée île J^-IVatirs, P*u ui" 59". 5 et p* ST 1 

dtffl rrft""" 1 ^' milles. 

j^lW:^^l>iU^ N |Çiu^iU.^..i:Qur carrée dans uo fcri aji 
ilroitd* iettkret»: oa* Lmu^nuk* eu fer est autour de la pj 
(bitne: son feu fixe Avre de J4T sopemut a 10 milles* „i ^« * 
ut, a* ^ N. Lu^Uf W J& v E. v Vax.. 19 A. al 

Panai 0. t) à l'eu /£& au pied de la redoute /tain» sar la 

tietUvaiit-poKt JB Porà-ViiwÉs&u hauteur est de 11 na$| 
^|ga lettre 4e ^uuika^ol 7 N H ô ad E. 

Panai Cj i L'JH m : 2V 0. du précédent: 

|ft rmlf* ; elev* die- 20'- â«* d peut être *• a iû milles , ..-j £ 

gfa few t'^' «vite* le iiuisoir lu môle; la ii^ne qui les joint 
passe A ftfl nieti^s. nul 9b ta'xnasà 

Oii annonce que le musoir du mùi»r s ?ra éclairé plus tard. t 

1 \ wffMtMJR fFaoal D.fr)few/Lrîff sur la jetée O.; à gaaçl 

p du rhenalv Élever de 10'\ il se roil à 10 milles.: B \ : m< 
Vyl wttf.W*. Lonf. 43 UT E.? .y ; ; a'JD.i/.IU 
^ rf,.,i flu porta o) fJte, scr ia jetée E., côté droit deJ' 
^^tlill. felevtf de, 9"\ il se voit à 6 milles. I o .luunfl 

Lîit * H * B " N * ,/0ng# r 6 30 E * • ! 7 Lû 02 

v m\\w\ ctti fini I >. fi) feu fixe sur le bastion S. E. (1q 

i i 21T S. de lYmb. de l'Hérault. 

rî K so A W t'I m voit à 10 bhiH^ticxlno ol ii/o,j 

r (piM-r n. i . pivs (i'v^e; feu /(^m/ii< 

. .Irnt tlo l ru 1 : à 5209"» N. 6^ 30'E. 

"N, et t° y 57' E. tAmi 




ÏT© (#euïHiilpîMSD9^ Dcufc réverbères là fouïe fixe* soin fa 
mb, surTangleS. O. dn-j^rt Rkhelk*i<\J7ùtt 0è/dnqriMB6>da-j 

e de U milles. Ces dcu$.iftu*)$ç . ^n^^nt^.uiv^]^ 
d'un nnlle et demi : t^^iP^l^p.^jd^in^ ^i^/L^if, 
aiment la direction à suivre pour la passe N. E., la seule qu'il 



prudent de pratiquer pendant les mauvais temps, lorsque les 
es ne pe^Çw^Mir^ le phare 




Ta.XTJwre n . 3), à feu /Lr^ sur l'ext. du môle Saint-Louis, 

in doit se prémunir cMrc'l&'cfoâfâttU c|th^jp8$^PïrtSb J ^i|ll- 
12% W.*WÎWfïfc Wilis **)itàlkrtl tf n* tfjf ftn- liWde 
M4a J dirëèlfW f f Mïli4li^ê> "tJai 1 le 1 phâftf Aê? ^Mteit; wairnel^aUirfir^ 
de la \^tohWmèW$tfà ûii W^'M trt noa jonnol 

BMWnriGNÀÏÏ /âfcui 1 ' ^bniui); Ën ^ojtt'akï/ lesVëfsofté dë Ça 

i 70™ de sonlsxf^ fèVï ftek 1 à tourtès éfeïipséè' : TbU< UtlSo 

fleil Sbh'^àtiioWefci M »ius 8til r, (A foatfl) 

Il a PappaftUbë flltitt ftu'lheJutàd iprtKdwiiéohta/qtii bràlem dd\ 
%#1S# ^kflés^fe*Ms,i ndnîid^neiJéolqise tolale^ tmais) *lton 
"aiblissement de lumière qui dure un peu plus .ds.84fl.oi) j; f^aisq 
il. û3^'B^ / V^lièfa6f.4 p, 47''46ï / ilJj lioewifl ol yup^nonne nO 
L^^o1al.O.^)otioIatBtrfi>î(iJU*tiu^aiï fluidtnôl^iii jjTon du pré- 
sent; le fe^ldeiîQtè *otoge «véc 3 atiiilbs cLoipojflQ0*iî » uU gmJfial 
CAMARGUE (Phare D. lfsur Ja^v« gsuobfe.iiu Viens IUiôile,l2 

'araman. Ce feu )faj^«iiiblelià>l8^illc% dst -clOMé dei-SfeV^jb ^nj 
«*it. 42° 20' 42" N. Long. KSCNSTWl ^(ioJ oi\ 0* Xi\ Jr.J 
Ubîfc^ABfliiîdU fwfe 99ÊpikV^l^Piéf Jftflrttel^t>9fiS ,W ir 
oïivie à droilfeude.lléhWtfe.ilU'.povU ^iiîjlnqueljç estiUJ) J'e-u (teifpift 
ta, pour le cabotagnuid u(3.<nifti se (ypi^à willQS., Çc<H$ tppr 
&st en pierre blanche; on l'$perçpit;dq lpjfl<;pl]ç e$jtA$ ifljflgfcjî. 

l*Uô^o.[*to pfy0#rym. n >(J ?rif>l |<j : qjoJ-lvi/vr/OM 
«tfolfe bon*. ^]$^.Ç r . WM oa g^jjM w i Jnob 



Digitized by Google 



n-;: ~- ^es feux .]•: 

:* : " . L"" ^st L*r: 
. , ^iF^'j Je l'en- 

r. : r~: se ni pr-r- 

"I . . -Ml :Fv> 



1^ - * 



f:^ \ - - - ^ ieM/tfi^. eu 

- - 

~ ^ b ^ " 11 J ~ *^ . 



" - T 1,- /'lot: 500 fec 



T'-' .1? % !jrs-« .: . : - « * ~nu:es. il est 

* r-r-s: ^ • ■ :i: i» ^1 ■ en 39". les 

-v. ■.->'*? - .;— - \ _ r> *: 1 > -s. ZnJeçJues 

.u'v — . .. • s * 7 . «? r .Timbre tiie qui 



- - - - — — — 

C - r " \ . . : * • . - a ■ ru;e::e d<? *>:?- 

- i:: vr. : * . \ : > . i!« : ^ t miroite de la 
mi-nie ^ •: - : - • :' " v y::"..- ie l<> milles. 

! ;r • '/ : ï '.: \" w • - 1 " ^* 

k '> - r; ; ; .'il W ?c :ri6'27T 

*^ Ç- 11 



: sa portée 



W (Fanal rîr- la p f « R . c'est r.n Un L iane rrrnV d^3'en5" 
touffe*, prôcf'rié? de courtes éclipses; il est sur îc 
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namelon près du cap Sépcl; élevé de 59°* et visible à 12 milles. 
Lat. /i3° U' 4" N. Long. 3° 30' 28" E. 

TOULON (Fanal D. 4) à feu fixe, pour signaler la position de la 
irosse tour, à rentrée de la pelile rade de Toulon. Son élévation 
ïst de 16 m et sa portée de 9 milles. 

Lat. 43° 6' 10" N. Long. 3° 35' 20" 0. (VJI h 46 ,u ). 

(Flottant C. 4) à l'extrémité S. 0. du banc de l'Ane, sur 

un bateau portant en tète du mat 2 feux verts, pour signaler ren- 
trée de la petite rade de Toulon. 

RIBAUD (Fanal D. 4) feu fixe sur l'îlot du grand Ribaud, au N .0. 
de la petite passe de la rade d'ilyères dont il sert à faire connaître 
la position. Son élévation est de 3/r et sa portée de 10 milles. 

Lat. 63° 1' 3" N. Long. 3° 48' 23" E. 

PORQUEROLLES (Phare I). 1) feu varié par des éclats de 4' 
en W sur la p tc S. de l'île, entre le cap iV Armes et le cap Roux. 
Son élévation est de 80 ul , et sa portée de 20 milles, par 42° 59' N. 
et 3° 52' 10". E. Les courtes éclipses qui précèdent l'éclat ne pa- 
raissent totales qu'au delà de 12 railles. 

TITAN (Phare de nie du 1). 3), feu fixe sur la p te E. de l'île, 
élevé de 75 ,u et visible de 15 milles. 

Lat. 43° 2' 47" N. Long. 4° 10' 24" E. 

GAP BLANC (Fanal D. 4) fixe rouge, élevé de 52 m sur un can- 
délabre en fer de 6 m . Le feu se voit de 5 milles.. 
Lat. 43° 5' 16" N. Long. 4° 1' 34" E. 

GAMARAT (Phare du cap D. 1) feu tournant dont les éclipses se 
succèdent de M en M ; élevé de 130 m et visible à 27 milles. 

Lat. 43° 12' 3" N. Long. 4° 20' 16" E. 

Les éclipses ne sont totales qu'au delà de 12 milles. 

Il est essentiel de faire attention à sa longitude et aux appa- 
rences de ce feu, pour ne point le confondre avec celui de l'île 
Planier. La différence en longitude est de près d'un degré et 
demi; enfin les éclats du phare Camarat sont séparés par des in- 
tervalles de M , tandis que ceux de ttle Planter ne le sont que de 
30", ce qui doit suffire pour un observateur attentif. 

SAINT-TROPEZ (Fanal 1). 4) feu fixe, rouge sur la jetée N. du 
môle de Saint-Tropez; élevé de 11'', il se voit à 5 milles. Il signale 
l'entrée du port. 

Lat. 43° 16' 22" N. Long. 4° 13' 0" E. 

CANNES (Fanal D. 4) à feu fixe, de port. 11 est sur la tourelle 
construite à l'ext. du môle, à gauche de l'entrée. San élévation 
est de 15 ,u et sa portée de 10 milles. 

Lat. 43° 32' 50" N. Long. 4° 40' 38" E. 
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GAROCPE Phare dé la IX i) fea fiie sur la presqu'île de oè 
nom i I S m^le 5. <f A%ûh*$ y près la chapelle .\.-D. de hGXBÊk 
LaL ix3' 3:3 51 ' X Loo^. 4' 47 i7 ' E. Il est élevé de 10F ë 

se voît a 2») aiiks. 

Ea venant de TE. sur Antibes* on ptct voir en même leraps^ 
approchant de Ville franche T Le feu tournant de la tour deceier- 
nier port, le feu varié par des edats Je l'entrée (TAnlibcs, e^Jè 
feu fïxe Je la Caroube; mois ce dernier phare est seul aj 
par cpcx qui vienne at da 5. et du S. a, tant qu'ils u'ont 
doublé la presqafle. !j 

ANTIBZS Fanal D. i feu de port varié par des te in s, à gauche 
de rentrée et à l'esL da cuile E. Les écials„de X à 5", se succèdent 
de 2* en 2^, et sonL précédés de courtes éclipses. U est élevé de 
15" et visihle de 10 milles. Lat. !io 35 9 " A. Long. 4° a7'31"«. 
. MCE iPhare a 4 feu à éclats ronges de 30 ' en 30 sur le 
môle extérieur. Son élévation esl de 25" et sa portée de 12 milles. 

Lorsqu'il fait assez mauvais temps pour empêcher de donner 
dans la passe, on ne l'allume pas; il faut, dans ce cas, aller à 
Antibes ou à Vd efràiuhe. ,.-«.. 

Fixe vert de 2 milles de portée , au bout du môle, à bâ- 
bord en entrant ; gouvernez dessus lorsque vous l'apercevrez api$$ 
avoir doublé le grand Keu. . 

VDLLEFRANC11E [Phare D.2) sur le cap Malabar 33° kO'W*$p> 
et U* 59' 26 " E , à Fext. E. du golfe, 5 milles de Monaco; il fait ai- 
sément reconnaître Ville franche, qui est presque à mi-chemin entre 
Mce et Monaco. Son feu est varié par des éclats de 30" en 3<T 
pour qu'il puisse être distingué des phares de la Çaroupps et 
û\intibes. Le feu moins brillant qui paraît dans les intervalles, 
est précédé de courtes éclipses. Son élévation est de 68" 1 , et il peut 
être aperçu à 18 milles. , 



CORSE . . *t 

GIRAGLIA (I. de Corse). Phare (D. 1)4 éclipses parû3°l'45"N. 
cl7°3' 55" E. Les éclipses sont de 30" en 30"; son élévation est 
de 83* et sa portée de 22 milles. ' ; ' * 1 * 

En temps ordinaire , les éclipses ne paraissent totales qu'au delà 
d'une distance de 10 milles. 

HOUSSE (Feu de port I>. Zt) fute rouge sur le point culminant de 
la grande lie de la Pielra , en avant et à droite de Tenjréé dû 
port de l'Ile r.oU^é; par âS" 38' 50" N. et 6° 35' 35" E.; son élé- 
vation est de 55" et sa portée de 6 milles. 
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•Wfflkma»*: HP fcbhs^. -iês 

ï «b^Sd^raOBB toO 1 Al far le cëtttré tiiï htûsôîr de U jetée! <Jl?$W. Le 

J CALVi (Phàte D. l)'suf tePuriia-ftevèllàaïh iWhte dà grjlfk de 
Cfl/vt, par 42° 35' 10" N. et 6° 23' 10" E. Son M 1 jtxdmèl&té 




çjûi Wbdi précédés dé courtes éclipses! Le feu est dans unétoui' de 
&*mWe!sius de la friiôrje't se ^oit à ^0 millèsi 1 : ? ' J 1 
. Les oourtes éclipses qui précèdent et suivent ■chà^uë 1 éëtaï' ne 
jiaraissfent totales qu'au delà dé iO^triille^. Ji ( " 1 1 n 

AJACCÎO (Fatiall r 

K&portéé del0 ! irffrle$. " ' 1 % . 

IV existe en outré, à Àjaccio, uri pietit faiiai'à /ett ûx^ rouge 
installé èitf l'extrémité de la jetée dé : Margonajo: T/ ' î,r °* 

PEKTèsATÔ fPhare T). 1) sur le cav pertusato, par /il*! 





dé lô**j à ^ôiris dé 15 milles on n'en perd pas la lumière" dp vqe 
fl gtudfe "pour dotorier dans les bouches en venant de ro. 1 
( BONIFACIO (Feu fixe D. 4) sur la p 1 * Madonctta, à gauq^ <ïe 




voisins, tat. Af" l9 f 0". K. Long. 6° 56' 0" È. 

PèRtO-VEÇCHIO (Ph. I). 1} sur la p tc Chiappa, par £1°35'4^' î)f. 
et 7° 1' 50" ë! Son feu çst wm<f de 4' e/i 4' par des éclats préçedés 
te tàiMes écluses. 1 L^appareil est élevé de 6ë M au-dessus de ta 
mer et ses éclats se voient à 20 milles. Les éclîpseà ne sbnHôtâTés 
qu'à plus de 10 milles de distance. 

ALISTRO (Ph. D. 1) fixe au ^de^â pointe A'Aléria. (42°15'45"IV. 
qt fi i^. : .ao ,/ j E,)* Son fe^ é|evé fa ?p% eijr un* tp^q^gone 
^ ^ r ^iyoit 4 20 ^i!^s. M . r ^ ' <.,-*. T. 'TV) 

BASTIA (Fanal D. 4) à feu /Lze sur f'ç^t. du môle à droitpde $efr 

&B hm fifttim ffW* .4P" 4# Portée de 10 mm r 
Lat. 42° 41' 53"N. Long. 7° 6' 45" E. , „ tJ , .,[, . I - M i,.i^ib «un'h 
r7 _,(P^nal ] D 1 /W fiçce vert d'une portée 4e 3, filles,, su** urç<can- 

^aj^^e&^Q^'a t ^Vpite de ^^njt^éç., fi ^\y.*V il «mi \\\ 'iJmi.îih ri 
^JFafia[p. ^/t^ flwje ^r le mu** (fe la jetéç dp pragon,, 

a gauche de l'entrée, û0l j lul () i&) w j u 0 c ob j«a nui]* / 

13 
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ITALIE ! 

La variation de l'aiguille était de 13° 20' à 1G° 30* N. 0. {on \m\ ft onpen* 
leur appliquer une correction en — do 4' à 5' annuelles. Marient, en 1830, aadopt 
l'angle moyen de 15© 55* pour sou atlas de la mer Adriatique. i 

ILE DE SARDAIGNE 

PORTO-CONTE (Phare D. 2), sur le cap Caccia, à éclats de 4 
en 4'. Il est élevé de 186 m sur une tour blanche de 25", et visible 
à 26 milles. Lat. 40° 33' 34" N. Long. 5° 49' 46" E. 

ASINARA (Phare D.l) sur la p ,c Caprara par 41° 7' 15" N. et 
5° 58" 30" E. Le feu est fixe et élevé de 79 n, 6 au-dessus du niveau 
de la mer avec une portée de 25 milles. Il fait connaître rentrée 
des Bouches quand on vient de l'O. 

PORTO-TORRES (Fanal D. 4) à l'ext. de la jetée E. par 40°50'i3''N. 
et 6° 4' 25" E. dans le golfe à'Asinara ; c'est un feu fixe élevé de 15* 
au-dessus de la mer, et visible à 12 milles par un temps clair. 

LA TESTA (Phare I). 3) h rentrée 0. des Bouches de Bonifacio, 
près la vieille tour du cap délia Testa, p ,e N. de Sardaigne; son feu 
est blanc varié par des éclats rouges, qui se succèdent de 3' en 3 
et qui sont précédés par de courtes éclipses; sa portée est de 
15 milles et son élévation de 67 m . Il est d'une grande utilité pour 
la navigation du détroit, qu'il concourt à éclairer avec les phares 
de la Corse. Lat. 41° 14' 40" N. Long. 7 e 48' 45" E. 

RAZZOLI (Phare de l'île I). 2) h l'entrée E. des bouches de Boni- 
facio, par 41° 18' 30" N. et 7° 0' 20" E. Feu fixe dont la portée est 
de 15 milles; son élévation de 86 m . 

ILE CAPRERA. Feu proposé sur la p lc Calera au N. de l'île. 

CAP FERRO (Phare D.4) Feu tournant de 30" en 30"; il se voit 
à 17 milles, étant élevé de 68 1 " 8. 

Lat. 41° 8' 42" N. Long. 7° 11' 12" E. 

Nota. Des feux de premier ordre sont en construction sur les 
caps Tavolaro, par lat. 40" 54' 0" N. et 7° 24' 0" E., et Bellavistn 
par lat. 39° 55' N., et 7° 33' 0" E. 

CAP CARBON ARA (Phare D. 1) sur l'île Cavoli, situé à l'extrémité 
du cap Carbonara. Feu tournant dont les éclipses se succèdent de 
30" en 30"; il est élevé de 73 m au-dessus de la mer et visible à 25 
milles. Lat. 39° 5' 18" N. Long. 7° 12' 26" E. 
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SAINT-ÉLIE (Phare D. U) sur ce cap dans le golfe de Cagliari. 
Feu fixe, varié de 30" èn 30" par un éclat rouge. Il est élevé de 
73 m et visible à 1U milles, les éclats à 11 railles. 

Lat. 39° 11' 1" N. Long. 6° A9' 12" E. 

CAGLIARI (Feux de port) fixes sur les extrémités des deux 
môles à l'entrée de la Darsena, par 39° 12' 38" N. et 6° UT 12" E.; 
leur portée est de U milles et leur hauteur de l m 8. 

SAN PIETRO (Phare D, 1), sur le cap Sandalo, extrémité O. de 
File. Feu à éclats de 1' en 1\ élevé de 130 m et visible à 28 milles. 

Lat. 39° 8' Û3" N. Long. 5" 54' 10" E. 

SPAR1TVENTO (Phare D. 2), proposé pour ce cap. 

• 

COTE DE GENES 

PORT MAURICE (Feu de port) fixe sur le bord du môle O. Il est 
élevé de 7« u et visible à 3 milles. Lat. Zi3°52'36"N. Long. 5° 41' 10" E. 

ONEILLE (Feu de port) fixe blanc et rouge, d'une portée de 3 
milles; ce fanal a U faces rectangulaires, 2 rouges et 2 blanches. 

Lat. 43° 53' 7" N. Long. 5° £2' 30" E. 

CAP DE MELLE (Phare D. 1) sur un morne qui a 93 m de hauteur. 
Le feu est fixe et d'une portée de 20 milles ; sa hauteur est de 108 œ 
au-dessus de la mer. Lat. 43° 37' 19" N. Long. 5° 50' 8" E. 

VADO (Fanal) à feu fixe d'une portée de 3 milles, sur le fort San- 
Lorenzo; sa hauteur est de 13 m . Lat. UU° 16' 6" N. Long. 6° 6' 19"E. 

SAVONE (Feu de port) fixe sur l'extrémité du môle de l'E.; il se 
voit à 3 milles. l\k° 18' A3" N. et 6° 9' 21" E. 

GÊNES (Phare D. 1) au sommet de la p ,e rocheuse de San» 
Benifjno, par M° 24' 16" N. et 6° 34' 7" E., une encâblure O. du 
môle neuf. C'est une tour carrée surmontée d'une lanterne; on y 
fait des signaux de jour. En venant de l'O., il faut se tenir à dis- 
tance de la p ,c du phare, pour éviter les roches de sa base. Son 
feu, élevé de 117 m Zj, est à éclats et les éclipses se succèdent de 
l'en 1' et sont d'une portée de 28 milles. Le feu moins brillant 
et fixe qui se voit entre les éclats se distingue à 15 milles, et les 
éclipses ne sont totales qu'au delà de cette distance. 

(Fanal) du môle neuf, à 800 m dans l'E. 10° S. du grand 

phare, à feu fixe blanc et rouge ; il n'est visible qu'à 8 milles. On 
le laisse à bâbord en entrant. 

(Fanal D. U) feu fixe à l'angle extérieur du vieux môle; c'est 

un feu varié par des éclats de 30" en 30", visible à 10 milles. 

PORTO-FINO. Feu déport fixe auN. de l'entrée du port, élevé 
de 7*. On le voit à 3 milles. UU° 18' 12" N. 6° 52' 33" E. 
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TINO (Phare de l'île), golfe de la Spezzia. Appareil lenticulaire à 
feu fixe ; son élévation est de 117" au-dessus de la mer et sa portée 
de 15 milles. 44° M 34 v N. et 7° 30' 50'' E. Tour ronde, blanche^ 

PORTO-VENERE (Fanal) sur la maison de santé du port, dans* le 
golfe de Spezzia; il a 6 mètres de hauteur et 3 milles de portée 
(44° 3' 5" N. et V 30' 1* E.). . ./ . Il- !\ r:i 

VIARKGGIO, feu fixe (D. 4), élevé de 14"5 et visible à l^œilles. 

Lat. 43° M' 45" N. Long. T 54' 28" E. i 

LIVOURNE (Phare) à feu intermittent alternativement rw§t et 
blanc pendant 40", avec des éclipses pendant lesquelles oh voit une 
faible lumière quand on n'en est qu'à 9 milles; il est assis sur une 
chaîne de rochers qui s'étend à 1 H mille O. de la parties. O.eu 
dehors des murs de la ville; la mer y brise avec force; il a5i - 
d'élévation et est visible à 20 milles. 

Lat. 43° 32' 16" N. Long. 7° 57 32" E. 

Feu fixe rouge à 40" N. des premiers blocs qui affleurent la 

tête S. du brise-lame courbe et à 400 01 au S. 81° 40' O. du phare. 

Feu fixe (D. 4) sur l'ext. N. du ftême brise-lame, ûu 

N. 23° 30' O. du phare principal, et au S. 28° 30' O. de la tour 
Manocco. Son élévation de 22 m 6 le fait apercevoir de % à 10 millier 

Feu fixe (D.) à la p te S. O. de la jetée qui gît au N. du port 

actuel de Livourne. Il sera porté au S. O. à mesure que tes tnfvaui 
avanceront. ' y « ' ' ♦ 

CAPRAJA (Fanal) sur le cap Ferrojone h la partie È. de l'île; 
le feu est fixe et d'une portée de 4 % milles^ Sa hauteur est dé 38'. 

Lat. 43° 2 / 56" N. Long. 7° 30' 41" E. 

PALMAJOLA (Phare D. 2) feu tournant, à éclipses, sur l'îlot âe ce 
nom, dans le canal de Piombino; sa portée est de 25, railles; les 
éclats sont de 30" en 30", mais les éclipses ne sont complètes qifou 
delà d'une distance de 12 milles; en dedans de cét horizon, on 
continue de voir un feu dans les intervalles. 

Lat. 42° 51' 30" N. Long. 8° 7' 6" E. 

TALAMONE (Fanal D. 4), feu fixe élevé de 30 m , ! visible à 

10 milles du S. 6°0., au N. 62° O. Lat. 42°33'N. Long. V tfi% 
SAN STEPHANO (Fanal D. 4), feu fixe placé à la p le MadonniM. 

11 se voit à 10 milles, étant élevé de 33 m . , 
Lat. 42° 26' 45" N. Long. 8° 46' 33" E. 
PORTO-ERCOLE (Fanal D. 4) fixe sur le fort de la Rocca au,?. 

de l'entrée du port, par 42° 23' 32" N. et 8° 52' 34" E. Sa portée 
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est de 8 milles, ies grarids^navires doivent éviter;) en louvoyant, 
un banc de roches qui gît à 300 m de la p te du fort Sainte-Catherine 
é ti sur lequel il y a 6 m d'eau/ ■ '"•>' m- rl' f n/ïT 

*:••«] GIGLÏO (Phare D. 2), tournant de 1' en 1', sur le morne Vàc- 
cherecciè. Son élévation de 31V» le fait apercevoir à 26 millès sur 
tout ritorizoB, excepté entre le S. 18° O., et \é & 45°' EL On voit 
^toujours un /àa /fera entra; les éclata m ;i .. . ,f, 

Lat. 42° 21' 30" N. Long. 8° 33' W EL •> :.,/ ô h") 
.^IIh+hw. Feui (fae- àe 5 à 6 milles de portée, sur le; bout du; môle, 

côté E. de l'île ; il éclaire 142° du N. 12° B. au 56.° B;,' 
r. ^W.ai^f ,N. Long. 8°3d'0"E. r ,,,, ïo / U 
mfr PORTO-FERRAJO {île d'Elbe). Fanal feu /fcra sur le somme* du 
fort deifo Ste/ta, à droite de l'entrée du port Son élévation est de 
6i* 38 et sa portée de 12 milles. •: .-n ,i «,,jM ti | n 

{ Lat. ixT 48f 56 «N. Long. 7° 59' 56" E. Les filets placés poUï la 
pêche du thon sont à 1 f mille E. SiE. du fanal. i h ; .1 /f> 

Feu fixe sur le fort CaHo ; il éclaire 1121 

PORTO-LONGONE (Fanal D. 4) Wfeu /Lr<? sur le fort Forcado, au 
côté S. du port, par 42° 45' 14'' N. et 8" 4'24" E. Sa portée est de 13 

milles, étant élevé de 32 m 9. » • ' . <' ï 

!-J — * Fixe sur l'extrémité de la jetée du port* .<> • 
.-CuuuaJ Fiaœ élevé de 14* et visible à 8 milles, depuis le môkrde 
! la Santé jusqu'au cap délia Principma* , i . i , 

PIAJNOSA (Fanal } sur la p ,e del Marchese, feu, fixe élevé de 
24 m et visible à 10 milles. Avec le feu d'Alistro, il signale le canal. 

Lat. 42° 37' N. Long. 44° 30' E. , r « 

. MONTEtCIRCELLO. Proposé. ; », 

CIVITTA-VECCHIA (Phare D. 2) tournant dont les éclats de 40" 
d'intervalle se voient à 18 milles; il est élevé de 39 m 9 sur une tour 
ronde placée sur l'extrémité S. E. de là jetée et éclaire fin arc de 
M <M- 20° O. au S. 20° E. par l'O. *t fe S, } , : .,, ol . . j(J 
t i Ut, 42T5' 25 // N, Loflg.,9° 26 / :57f / .EJ. . , J)h 

— . Feu /Lre verf (G. 4.), sur le bout de la jetée du Lazaret; il 
signale la passe du N. et se voit de 3 à 4 milles. 
. m— Feu tre vert (G. 4), sur l'extrémité de la jetéq Bichière, 
pour signaler la passe du S. ; sa portée est aussi de 3 à 4 miijçs. 
On ne pourra les confondre avec ceux de la ville, à cause de leur 
couleur verte. 

FIUMICINO (Phare du), sur la tour Samt-Clêment, pour indi- 
quer l'entrée de la bouche Fiumicino ; le feu est fixe et éclaire la 
côte entre le cap Linaro et le cap Anzo. Il est élevé de 28* et sa 
pbrtée est de 6 milles. Lat. 41° 46' 15" N. Long. 9° 53' 32" E. 

13. 
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c/;^ : : fif;:.: î 1i ! :cr -r^rre? de Fiimau. La 
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A.\zro Ts^!. à 50 n de fei^z : ^ da n>M j iïlnnocat XIL 
Fen fixe é>:' é 17 n . vii3 ! e ?» 5 s::!:-*?. 

U\ 'il 1 26' r/i" V iO 1 17 51 E. 

VenaLt d- 1*0.. ne p'^ e*r.:~r m- le feu avant de îe rele\er ai 
.Y N. EL . &f!n d" h «7:1 en reste à KO» dans le S. 27*0. 

BADINO. 2 Uux fixe* prés de l'extrémité de Festaeade da canal 
Portnlore s jr deux poteaux, relu: de 1*0. par il* 16' 51" N. el 
10* 51' 57" E. Leur portée est de 3 à 4 nrllles. 

TEKRACINE Feu de pon /Lr«? de 2 à 3 milles de portée, sur un 
poteau à l'extrémité du m* neuf, par 41* 16 56 N. et 10° 55 21"E. 

G A ETE (Phare C i" à feu /Lre varié par des éclats de 3' en 3' sur 
la tour Sainte-Catherine, dans la partie S. de la haute ville. Il est 
élevé de 72" 2 et visible à 18 milles de distance. 

Lat. 41* 12' 26" X Long. 11 15' 10 ' E. 

Fanal à feu fixe rowje et Wa«<\ sur la tour Sainte-Marie, à 

l'entrée du port. Sa hauteur est de 10"° 8 et sa portée de 8 railles. 
\\ sert pour donner dans le port. 

PONSA (ile). Phare à feu fixe, sur une tour en pierre placée sur 
le mont la Rolonda délia Madona au N. O. de l'île* Il est élevé de 
61"' et visible à 8 ou 10 milles. 40° 53' 40" N. et 10° 40' 51" E. Il 
sera bientôt pourvu d'un appareil dont la lumière se verra à 18 
milles. 

Fanal à feu fixe à l'intérieur de la batterie du port: sa por- 
tée est de 6 milles. On le reconstruit à l'angle N. O. de la jetée, 
muni d'un réflecteur parabolique, pour servir de feu de direction. 

fixe à éclats, de 30" en 30" sur la pointe N. E. de File. 

(Eu projet.) 

Fixe sur l'île Venlotine. (En projet.) 

MONTE-CI RGELLO. (Proposé. ) 

iSCIHA (Phare C. 4) à feu fixe varié par des éclats blancs et 
rouges de 3' en 3'; il est au N. E. de File, à l'extrémité de l'écueil 
qui défend l'entrée du port, par 40° 44' 51" N. et 11° 36' 18" E. Il 
sert pour traverser la passe entre ïschia et Procida et pour venir 
prendre le nouveau port de Bagno. 

Feu de port fixe vert (1). 4) à tribord en entrant dans le 

-t de Dayno, par 40° l\W 40" N. et 11° 36' 21" E. 
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Feu de port fixe rouge et h bâbord en entrant. 

Leur portée est de 6 milles. 

FixeÇD. 1), surlap le Camo,ext.N.O. de l'île. (En projet.) 

PROCIDA(Ph.D.4) feu/la*àlap ,t Chiopetto, parlât. MWN. 

11 long. 11° 40' 53" E. Son élévation est de 23 ro et sa portée de 

12 railles, par un beau temps. 

MISÈNE (Phare D.2) à éclipses, de 30" en 30". (En projet.) 

BAJA (Fanal D. 4) à feu fixe au pied du fort Tenaglia près de la 
mer, par lat. 40° 48' 42" N. Long. 11° 44' 49" E. Son élévation est 
de 1ZT, sa portée de 6 milles. 

POtZZOLE (Feu C. 4) fixe rouge, sur le môle neuf. Il est élevé 
de 8° et visible à 3 ^ milles. (Provisoire.) 

NISIDA (Phare D. 4). Les navires pour Naples y font quarantaine ; 
sa tour, à l'ext. du môle O. du port, a 34 M d'altitude et un phare 
a courtes éclipses, dont les éclats se succèdent de 2' en 2'. Sa 
portée est de 12 milles. Lat. 40° 47' 58" N. Long. 11° 49' 48" E. 

NAPLES (Phare et Fanal D. 3). La grande tour est l'angle du 
môle, qui a la forme d'un L : on y entretient un feu fixe varié 
par des éclats de 2' en 2'. Ce feu est visible h 20 milles, étant élevé 
de 48 m . Lat. 40° 50' 15" N. Long. 11° 55' 23" E. 

Sur la tour est une hampe sur laquelle on hisse un pavillon h 
grands carreaux jaunes et bleus, quand, dans les temps contraires, 
le port militaire est accessible aux navires marchands. 

(Flottant) à 80 m , dans le S. 80° E. du phare^du môle; le 

feu est fixe vert, élevé de 9 m et visible à 2 milles. Dans le jour, on 
hisse une sphère à bandes blanches et rouges, à la tète du mât. 

Passez à bonne distance du bateau pour éviter les enrochements. 

(Phare D. 4) feu varié par des éclats de 3' en 3', élevé de ll m 

w-dessus du niveau de la mer, sur le bout du môle St-Vincent, à 
l'entrée du port militaire et h 458 m S. 26° 30' E. du grand phare. Sa 
portée est de 10 milles. 

L'entrée du port militaire, comme celle du port marchand, re- 
garde à peu près PE. N. E. En pénétrant la nuit dans le port mili- 
taire, on tiendra ce nouveau feu à gauche, 39 m de distance, pour 
éviter les écueils; et lorsqu'on le relèvera au O. S. O., on pourra 

approcher h gauche. 

(Fanal D.4). L'entrée du port est signalée par un petit 

fanal au moyen duquel on n'a aucun danger à courir; il est à Pext. 
du môle, sur la tour St-Janvier, et h feu fixe de 6 milles de portée; 
il est élevé de 16 ra . On le laisse h bâbord en entrant. 

Pour pénétrer dans le port marchand, après avoir découvert le 
grand phare, on verra le phare militaire ; on les laissera tous les 
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deux à gauche, on arrondira 
qu'à ce que par son travers oo 
pour mouiller immédiatement. 
GASTKLLAMABE (Phare JX 4» 1 feu /ter ifor» «or «a 

3' en 3' ; établi sur la tour à Feutrée dm port imîîmiH 
môle. Sun élévation est de 36" et sa portes &r 
Lal. 40* 41' 36 N. I/Kîg. 12*8 6 L 
CAP OKSO (Phare D. 4) A**, varie par n 
'intervalle on voit un feu fur ¥ lô\ 
édipae 21", etc. Il est élevé de 25* et viafrte à nuies. tf V 
l'K. par ro. et le S. Lat. 40° 37' 56 V Loo£_ I* £r L 
CAP KlKYn» fou lixe> élevé de il m 7 et tou* * JœL* 
est à 2 milles S du Cap Or&o. Lat. 49* 39 0 A. Urne- i^fi* 
CVMPAMU.l.A (Phare D. 4 j feu /ir* par ** i \ 
iV £>9 -l E. Son «lévntion est de 2V et sa portée 6i 
les. Il éclaire ta détroit de Capri ou Bocca\-P*ccote- 
CAPIU (Phare) j/rojef à la Punta-Carena* 
CAIX1POU. (Pliait? I). 3) but Pile Saut-Anira, à i 10 
du port ; ft* tournant de t' en 1 Il est éleré de 45* 
conique de 3&"\ et visible n 20 milles. 
Lat. 4<T 2' 00 N. Long, 15* 36' 0' E. 
STKOMHOM. Le volcan en perpétuelle activité, gaide fcs 
par se» feux la uuit, et ses colonnes de fumée le jour. 

IlEGtilO (l'anal l>. 4) à feu fixe sur le clocher de IVçfe 
Sauta-Marin, côté E, de rentrée S. du détroit de Uemae; i 
haut de 23 w l et visible à 5 milles. U sert pour aiîer mouH* 
devant la ville la nuit et pour aller prendre le port. 
Ut 38" 0' 44" M. Lung.i3 u 18' 33" E. 
P&\RES en projet, sur les points suivants : 
SaJerne, varit de 2' en 2'; Pointe Palinuro, fixe; Pointe ta- 
T varié de 1' an V\ Orecchio di Poroo, fixe; Sapn,P' 
fat\ PiiîBO, /ùr; Tropea, fixe; Cap Vaticaoo, varié & 1 
^"l ; SciWat Pointe Pezzo, /tee. 

SICILE 



vrT^\SO 'Phare) feu à éclats de 3' en 3', visible Se H * {i 
IL il *W de 139- sur la p- Rosario. 

1B ^t «r : S N- Lon S- 12 ° 387 bT E - 

~~ f eu fixe temporaire, que Ton allume sur Ta jte 

L v£ de Cam-Rhvu'it. pour indiquer le mouilt# 
temps. (58° 29 15" N. et 12* 32' 49" E.) 
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'JiFAKO (PhareB. 4).La p"Faro (Pelorus) est basse et sablonneuse; 
c'est sur son ext. E. qu'est le fanal construit il y a plus de 200 ans 
sur les ruines d'une ancienne tour fortifiée. Le feu est élevé de 
21*90 au-dessus de la mer; il est kéclats de 3' en 3 , visibles de 
ll;à lû milles de distance. 

Lat. 38° ±& 3 V JN. Long. 13° 19' W E. - ,o 

MESSINE (Phare D. 4) sur la tour de San-Raineri; Le feu èst fixe 
«tï varié 1 par des éclaté blancs et rouges de 2' en 2';it «est élèVé de 
40* 7 et visible à 12 milles: Lat. 38° 11 A 32" N. Long. 13* 14' E. 

'—i- (Fanal a 4) à feu /tw sur la p" Sec^a, à 430* dans le N.O. 
du grand féû. Il est élevé de 7°» et visible à 3 milles. 
1 - — (Fanal D. 4) à feu fixe ronge de 2 milles de portée, sur Tangle 
extérieur du fort Campana. ïl guide pour entrer et sortir du port. 

Deux petits feux rouges, verts et blancs, signalent \i po- 
sition des télégraphes électriques; l'un à Santa-Agatha, p"ar 
38° 15' 9" N. et" 13° 16* E. ; l'autre à la Pace, par 38° 14' 6" N. et 
13° 14' 18" E. ' . " : s " 1 

CATÀflE. (Feu D. 4) /te« à éclats chaque 3', sur le Sciara 
BiscGri, au côté S. du port»; élevé de 29 m , il se voit à 14 milles. 
Lat. 37° 29' 0" N. Long. 12° 45' 3" E. 

Feu fixe rouge de 2 milles de portée , sur l'extrémité du 

-môle; sa hauteur de 5 M 8. Lat. 37° 29' 12" N. Long. 12*45' 50" E. 

SANTA-CROCE. (Phare D. 4) Feu fixe sur le cap par 3ri5'18"N. 
'^t 12*55' 19" E. Il est élevé de 27" 1 8 et visible à 14 milles • 
l? ÀUGUSTA (Fanal D. 4) sur l'île Avolos. Le feu est fixe Varié par 
d« ëtfals de 3' en 3'. Il se voit à 14 milles de distance. Sa hauteur 
est de 27» 5. (87° 12' 50" N. et 12° 53' 15" E.). 

Le récif Avolos s'étend à * de mille dans le S. de la tour sur la- 
quelle est le feu. A 1 mille { au S. 5° E. du feu, presque au àtillieu 
(te la passe, il y a un banc de 3* 7 à 5" 5. 

1 SlAGNISI (Fana! D. 4) sur la presqu'île de ce nom. Le feu est 
frtèvèrt; il est élevé dé 14" 8 et visible à 10 milles, Il sert pour 
entrer et sortir du port tfAugusta. 37^ 9' 45" N. et 12° 54' 35'< E. 

SYRACUSE. Feu fixe rouge (D. 4), d'une portée de 10 milles, 
dans le château Maniace au IV. dé l'entrée du port. Il est élevé de 
M? 4.? Lat. 37° 2' 58" N. et 12° 56' 50" E. 

En venant du S., ne relevez jamais le feu au N. du N. 70° O. Si 
vous venez du N., courez au S. jusqu'à relever le feu h 1 mille dans 
J(X S. p. Venez alors au S. 60° O. et arrondissez. 

.-'r .,; (C. 4) Feu fixe sur la p te Massa, à bâbord en entrant dans 
le port de Syracuse ; il signale le banc Plemmyrium. $on élévation 
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de 14 m , et sa portée de 3 milles, du N. 11° 0. au S. 57° E. par l'O. 
et le S. LaL 37° 2' 2" IN. Long. 12° 56' 13'' E. 

MURRO DI PORCO (Phare D. 3). C'est un feu tournant dont les 
éclipses se succèdent de 30" en 30": il est élevé de 38"1 8 au-dessus 
de la mer et d'une portée de 20 milles. 4 

Lat. 37° 0' 10" N. Long. 12° 58' 40" E. 

PASSARO (Phare) feu fixe varié par des éclats de 3' en 3'. Il est 
élevé de 39 m 4 visible de 11 à 14 milles. (36° 41' 30" N.,et 12° 49* 
41" E.) Il doit être remplacé par un feu fixe, lorsqu'on allumera 
le feu de premier ordre sur l'île des Courants. 

ILE DES COURANTS (Fanal D. 4), fixe blanc, élevé de 17 m et 
visible à 11 milles. Lat. 3G°38'ô" N. Long. 12° 42' 55" E. 
* SCARAMIA (Cap) Phare à feu fixe d'une portée de 18 milles. Sa 
hauteur est de 37 m 5. Lat. 36° 46' 2" N. Long. 12° 10' 3" E. 

G1RGENT1 (Phare D. 3) sur la p tc de Monte- Bosello; feu fixe 
varié par des éclats rouges de 2' en 2' ; il est élevé de 98 m 3 au-des- 
sus de la mer et visible à 20 milles. 

Lat 37° 16' 50" N. Long 16° 6' 57" E. 

(Feu D. 4) fixe rouge sur l'extrémité du môle; il est élevé 

de 15*8 et visible à 10 milles. Lat. 37° 15' 39" N. Long. U°11'40" E. 

GRANITOLA (Phare D. 2). Feu fixe élevé de 37"6 et visible à 
19 milles. Lat. 37° 33' 40" N. Long. 10° 16' 42' E. 

MARSALA (Fanal) à l'entrée du nouveau port ; feu fixe varié par 
des éclats de 3' en 3' et visible à 12 milles, étant élevé de IG^ 
au-dessus de la mer. (L'état anglais dit à éclats de l'45".) 

Lat. 37° 48' 8" N. Long. 10° 7' 58"E. 

FAVIGNANA (Phare D. 3) sur la pointe Ferro. Feu tournant de 
1' en 1'; il est élevé de 42 m 9 et visible h 20 milles. 

Lat. 37° 55' 46" N. Long 9° 55' 57" E. 

(Fanal D. 4) sur la p tc Marsala. Le feu est fixe vert, élevé 

de 18 m 6 et visible à 10 milles. 

Lat. 37° 55' 48" N. Long. 10° l'50 " E. 

TRAPANI (Phare D. 4) sur l'îlot Colombaia, près duquel on trouve 
12 à 19 mètres d'eau, en relevant le fanal au N. i N. E. Ce rocher 
domine la rade de Trapani. Le feu est à éclats de 3' en 3', visibles 
à 14 milles. Son élévation est de 41 m 70 au-dessus de la nier. 
Lat. 38° 2' 18" N. Long. 10° 9' 46" E. 

Feu rouge qui guide au mouillage. 

LES FOURMIS (de Trapani D. 4) feu fixe rouge sur l'angle N. E. 
de la tour qui est sur la plus grande des Fourmis. Sa hauteur est 
de 26 n et sa portée de 10 milles. Il guide pour aller à Trapani. 

Lat. 38° 0' 46" N. Long. 10° 5' 21" E. 
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PALUMBO (l'anal) feu fixe vcrl sur l'extrémité du brise-lame, 
i 059™ O. 2° N. du feu de Trapani, visible h 2 milles. 
Lat. 38° V 53" N. Long. 10° 9' 54" E. 

MAUETTIMO. Feu fixe varié par des éclats de 4' en 4' sur la 
) ,c Libeccio. (En construction.) 

LEVANSO (Phare D. 3) sur le cap Grosso, p lc N.E. de nie. Feu 
ixe élevé de 8G m et visible à 18 milles. 
Lat. 38° 3' 30" N. Long. 10 u M 17" E. 

SAN VITO (Phare D. 3) sur le cap de ce nom. Le feu est fixe 
•arié par des éclats rouges de 2' en 2'. Son élévation au-dessus 
le la mer est de 43 m 4, et il peut être vu à 20 milles. 

Lat. 38° 13' 30" N. Long. 10° 25 ' 0" E. 

PALEKME (Phare D. 4) au N. de la ville, sur un beau môle qui 
i'élend vers le S. à partir de l'Arsenal, h peu prés } 4 mille, jusqu'à 
14 à 16 mètres d'eau. Son feu est varié par des éclats de 2' en 2', 
élevé de 28 m au-dessus de la mer et visible à 14 milles. 

Lat. 38° 8' 15" N. Long. 11° 2' 41" E. 

CAP GALLO (Fanal D. 4). Feu fixe élevé de 45 mètres et visible 
à 14 milles. Lat. 38° 14' 3" N. Long. 11° 4' 0" E. 

MILAZZO (Fanal D. 4). Le promontoire de Miiazzo, qui est 
accore excepté auN. E. où il y a quelques rochers appelés PorceUi, 
asur son ext. N.un fanal à feu fixe visible à 12 milles, étant élevé 
de 87* 14 ; on peut approcher le côté E. en évitant le banc de 
Trois-Brasses près de la p ,e Prcsso. 

Lat. 38° 15' 58" N. Long. 12° 53' 6" E. 

En passant devant ce fanal pour aller à Messine, il faut éviter 
de s'engager à l'intérieur du cap Vaticano, qui a plutôt l'aspect 
d'un détroit que l'cntréé même du chenal du Faro. 

IV! A LTE, GOZE, LAMPEDOUZE 

VALETTE (Malte). Feu fixe sur la tour blanche du fort Saint- 
Elme, qui défend l'entrée des ports Marsa-Musccit et Porto-Grande. 
Ce feu, par 35° 54' N. et 12° 11' 30" E. est visible de 15 milles 
depuis le N. 0. du monde jusqu'à TE. 13° S. En le tenant au S. 
li°E., il fait éviter le banc Saint-Georges et entrer dans le port 
de la Valette. 

On parera le banc Si-George, dans le jour, en tenant la porte 
ZaUar par l'angle E. du fort St-Elme S. 20° E. 

MARSAiMUSCEIT. 2 feux fixes de port sur la p te Tigné et sur une 
seule tour à 7 m 6 de distance ; le supérieur est élevé de 21 w 6 et 
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IA. ?>;>* 54' 12" N. Long. 12" il' 3" E. 

POÏ.T VALETTE. 2feux/Lr<rs n>*//œsur une tour blanche màt 
k 20" au S. 44° E. et en dedans de Fangle N. 0. du fort RkrnU 
II* *ont visibles de 4 milles entre TE. 16° N. et le S. 40° 0. parle 
N, Quand on les tient au S. 18° 45' E., ils font parer la bouée du 
la \>" .SainL-Elme, et en les tenant en vue, lorsqu'on entre ta j 
le port, iln parent les pointes St-Angelo et Senglecu I 

Lut. 35' 53' 42" N. Long. 12° 11' 34" E. I 

M/VhHA'v^CIKOCCO. Fanal à /eu /iaœ rouge, placé sur lap*& j 
do» rochers ( ou p te Dailamarra j formant la côte E. de ta ke ; 
Marm+Scirocco. Le feu est élevé de 45*, et visible à 8 milles. I 

La tour ronde, de 17 m 6, est une bonne remarque pour éviter h I 
nmlie Momciar. Pour passer au N. de ce récif, on doit tenir le I 
pliure Saint-Elme au N. des monts Ricasoli, ou du N. 62" 0. H 
pour passer entre le récif et la côte, on tient le fanal par te Ira- 1 
voi s de la p ,e Scirop. Enfin pour pratiquer ce chenal en venant (fo 
M.» on tient la tour Zoncor ouverte de sa largeur sur la p u Sdtnl- 
nomihs. Lat. 35° 49' 30" N. Long. 12° 13' 50" E. 

tUVXO. (Phare D. 1) feu tournant, sur le cap Guirdan. La durée 
do »k révolution est de 1'; il est élevé de 122 m et visible à 2i mifle 
du oi\lo de la mer, du N. 34° E. au X. 73° O. par le N. Releréaa 
*\ do TK»* S. K., on passe au N. du cap Saint-Dimitri. 

Ut. cm* V 12 .V tong. 11° 53' 5' E. (Var. 12° 48' 0.). 

UMPKWPZF. sur la p**pf Catallo Btanco au S. S. 0. de». 
\\u do rvnsoi$uomcnts* 
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W \ttt \ ^ jv A >*u rciaîs saints : 

\ J/î^ V^>\ -jcr >rvc.^r;.\ ::vnut%t de l'en i'; cap 
S \vv^\\ *;\>; \v:r.v>\ £^ !V:r.:* d'Alice, fixe; île Saint- 

\ ;\ >\ v t: v i ^ ^ fer^r IV» et Birona, par 

\ W v,* - ♦ — v - ;;. Il Sxn Yito, F 
^ ai \ ï v> > v c*^^: are vu de 7 à 
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' BR1NMSI (Fanal D. 4) à feu fixe à rentrée du port, au S. E. sur le 
Forte a Mare. Sa portée est de 8 à 12 milles. En venant du S. on 
le 1 voit -à 8 milles , et en venant de TE. on le voit à 10 et 12 milles. 

Lat. 40° 39' 27"N. Long. 15° 40* 0" E. 

PÉDAGNE (Phare I). 4) sur le plus N. 0. des rochers ; le feu est 
jtoe varié de y en 3' par un éclat blanc, précédé et suivi d'une 
cotirte éclipse. Sa hauteur est de 21 m 6 et sa portée est de 13 milles. 

Lat. 40° 39' 30" N. Long. 15° S9 7 23" E. 

CAP GALLO (Phare D. 3) sur Torre di Penne, c'est un feu tour- 
<uant>deS0" en 30^, il est élevé de 38 m 7 et visible 1 à 20 milles. 
• Lat. 40° Al' 5" N. Loog. 15° 36' 9"E. 

MONOPGLI (Feu intermittente. 4), sur l'extrémité N. du môle. 
Il est visible à 8 milles. Lat. 40° 57' 10" N. Long, il? 58' 50" ti. 

MOLA {Feu intermittent), de 2' en 2' sur l'extrémité de la jetée 
construction. Il se voit à 9 milles. 
, BAR! (Fanal) sur l'extrémité du môle ouest; feu pce, élevé de 
$ u § au-dessus de la mer et visible à 5 milles. 

Lat. 41° 8' 0" jN. Long. 14° 37' 6" E. 

SAUNT-CATALDO, sur la pointe. Proposé. . ..» 

, r ^OL^ETTA (Phare G. 4) sur l'extrémité E. de la jetée isolée. 
Jtfpfeu est fixe varié par des éclats de 3' en 3' ; il est élevé de 20 m et 
y/sibie dp %k milles. Lat. 41° 13' 27" N. Long. 14° 17' 30" E. 

BARLETTA (Fanal). Feu fixe sur l'extrémité E. du brise-lames ; 
il est haut de 15 m et se voit à 4 milles. Il fait connaître la passe de 
i'JE. eûtrç les deux môles* qui est la meilleure. (41 p 21' &'N. et 
13 b 58'40"E.) 

ANCONE (Phare d'), feu tournant de 45" en 45" sur le mont des 
Capucins, à l'E. du môle neuf. Il est élevé de 123 m 32 et visible à 
20 miijesj JLat* 43° 37' 38" N. Lpng. 11° 10' 59? E. 

En tenant ce feu au S. E. ^ S., on évite la roche Volpe. 

Feu fixe rouge sur le bout du mOle; il est élevé de 18* 2 

Êt visible à £ milles. Lat. 43° 37' 22" K Long. 11° 10' 11" E. 

' MANFREDONIA (Fanal Ç.4), sur le bout du môle, à 8* au-dessus 
de Veau ; feu fixe visible à 6 milles. 

Lat. 41° 37' 50" N. Long. 13° 35' 40" E. 

- — Un petit feu rouge est allumé sur la porte de Mer, lors- 
qu'on attend un vapeur. 

In, projet sur les points suivants : Malinata de 3' en 3', de port ; 
Vîfestt, fixe) îles Trimiti, sur l'île Capr ara, fixe; Termoli.de 4' en 4', 
de port; Pointe délia Penna, fixe-, Ortona, de 2 / en 2'; Pescara, 
frre; Giulia, de 1' en 1'. 

SMGAGLIA (Fanal) feu fixe sur l'extrémité du môle prolongé 

14 
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de 150 m , à 14 milles d'Ancône et à 12 milles S. E. de Fano. Sa 
portée est de 6 milles. Lat. 43° 43' 2 X. Long. 10* 52' 36 ' E. 

(Fanal) fixe sur la p'* Gmrdiano. On le remplace par 

un feu vert quand le canal n'est pas praticable. 

FANO (Fanal; à 6 milles E. de Pesaro, allumé lorsqu'on attend 
des bateaux. 63° 43' 0 ' X. et 10 7 40' 32" E. Portée 6 milles. 

PESARO (Fanal) feu fixe allumé pendant toute la durée des nuits; 
il a 9 m au-dessus du sol et se voit de 9 à 6 milles. 

Lat. 63° 55' T X. Long. 10° 34' 15" E. 

filMINI (Fanai D. 6) feu fixe, de 4 milles de portée, sur Fext. delà 
jetée E. par 44° 5' 5 " X. et 10° 13' 30" E. Son élévation est de T G. 

Il y a un bon mouillage en dehors de la ville par 3 et 9 mètres 

CESENATICO (Fanal) à feu fixe, placé près le bureau de santé. 
Sa portée est de 12 milles. Cette ville est à 12 milles X. X. 0. de 
Rimino. Lat. 44° 11' 54" X. Long. 10 J 3' 42" E. 

(Phare) à feu tournant de l'.en M à l'extrémité du mùle 

de TE. S. E. de ce port; sa portée est de 11 milles. 

Lat. 44° 12' X. Long. 10° 3' 45" E. 

Ces deux feux font reconnaître la passe du port et empêchent 
qu'on ne le confonde avec le port de Cervia. 

CERV1A (Fanal) feu fixe à 4 milles au delà de Cesenatico, sur 
l'estacade de droite près de l'entrée du canal. Portée 6 milles. 

Lat. 44° 15' 59" N. Long. 10° 0' 58" E. 

RAVEXXE (Fanal) feu fixe pendant toute la durée des nuits; il 
sert en même temps de signal de jour, pour l'entrée de la rivière. 
Portée 6 milles (44° 28' 56" X. et 9° 56' 53" E.). 

CHIOOGIA (Phare D. 4) sur la tour du fort St-Felice, à la 
p le Sud de l'entrée du port. C'est un feu fixe bleu, élevé de 15" 8, 
visible à 12 milles. Lat. 45° 13' 36" N. Long. 9° 58' 30 ,r E. 

MALAMOCCO (Fanal 4) de l'Est, à feu fixe, sur le coude du môle 
intérieur de la Rochcta, au N. du canal à 1 mille de l'entrée; il est 
élevé de 13 m et visible à 12 milles. 

Lat. 45° 20' 14" N. Long. 10° 1' 19" E. 

(Fanal 4) de l'Ouest, sur la lagune et sur le côté S. de l'entrée 

du canal Spignon, à 1270™ du précédent. Son feu est fixe et visible 
a 6 milles. 

Relevés en ligne et au N. 72° O., ils font passer entre les 2 môles. 

PIAVE-VECCIHA (Ph. C.) àfeu /Lr^ à 11 milles E. de Venise, élevé 
de 45" sur la p tc E. de la rivière, par 43 u 28' 50" N. et 10°15' 6" t 
Ce feu est visible à 18 milles. 

GRADO (Fanal). On dit qu'il existe un fanal sur la p te Gndo à 
quelques milles E. de Venise, par 45° 40' N. et 11° W 36" E. 
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TRIESTE (Phare D. 3) à l'ext. du môle Teresiano, 133 m 78 des 
brisants du môle. La tour est ronde ; l'élévation du feu est 35 ra et il 
est visible à 13 milles; de sorte qu'on le voit de Pirano, du côté de 
Plstrie, et des hauts fonds de Grado vers la côte d'Italie. Pour le 
distinguer, on l'a rendu tournant de 30" en 30", par un écran qui 
se jflace devant le foyer. Lat. /i5° 38' 48" N. Long. 11° 25' 36" E. 

, 3 feux de port, sur le môle Saint-Charles en triangle, le 

sup. rouge, les deux inférieurs blancs. Ils sont visibles à 2 milles. 

Lat. 45° 38' 59" N. Long. 11° 26' 20 " E. 

PIRANO. 2 feux de port placés sur chacune des extrémités des 
môles du port intérieur; ils sont fixes rouges élevés de 4 m 7 et vi- 
sibles à 2 milles. Lat. 45°, 31' 12" N. Long. 11° 13' 36" E. 

SALVORE (Phare de la p te Bassania, 0. 2), à 4 milles N. iVUmago. 
Le banc Simpar s'étend à près de 2 milles dans le S. E. 

Ce phare, à feu fixe, est sur une des trois pointes de Salvore 
appelée délie Mosche, par lat. 45° 29' 5" N. Long. Il" 9' 16" E., à 
1 20 milles de Trieste et très-remarquable de loin. Autour de la lan- 
terne règne une galerie d'où part un bras pour signaler les bâ- 
timents. Le centre de la lumière est à 3/r 76 au-dessus de la 
mer, et peut être aperçu de 24 milles. 

UOVIGNO (Phare D. 3) à leu fixe, sur le rocher de Saint-Jean- 
dc-PeUtgo, par 45" 2' 15" N. et 11° 16' 14" E. Le feu varié par des 
éclats rouges et blancs est élevé de 22" et visible à 14 milles dans 
un temps favorable. Eviter le rocher dans l'E, où il n'y a que 4 m 
d'eau; on trouve 26 m dans PO. 

POLA (Phare D. 4) sur le cap Compare à l'entrée S. du port, feu 
tournant de 30" en 30", éclat de 5" et éclipse de 25"; il est élevé 
de 13'" 6 et visible à 12 milles du S. 40° O. au N. 60° O. 

Lat. 44° 52' 16" N. Long. 11° 18' 24" E. 

PROMONTORE (Phare G. 3) feu fixe élevé de 33*8 et visible à 
16 milles; très-remarquable sur l'îlot Porer près de la pointe. On 
le voit à 15 milles, et il fait éviter les roches environnantes, qui, 
largement séparées, sont au S. 23° E. du feu à plus d'un mille ; 
comme il y a en outre plusieurs bancs, on doit prendre les plus 
grandes précautions. Lat. 44° 45' 15" N. Long. 11° 33' 0"E. 

FlUME. Feu (D. 4) fixe ronge sur l'extrémité du môle extérieur 
du nouveau port de Fiume ; il se voit h 5 milles étant élevé de 8 n, 5. 

Lat. 45° 18' 45" N. Long. 12° 5' 21" E. 
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Los grands Mtiments mouillent par !6et 17" vase,eD 
le feu au S> 22* O. 

SKc.xa. Fou do port fixe sur le bout du môle Mark-àm,- 
cAti' S. du port. Il est éleW de 9- et visible à 5 milles entre TUl 
et le X. x. O. par IU Ut. 44* 59' 25 " Y Lon^. 12° 33' 35^ 

OIIF.RSO. 2 fnix de port, un sur la p r * Coracine. à bàbon| 
entrant; il est fixe blanc et rouge; blanc au larje dans le 
rouge quand on le relève au X. Sa portée est de h milles. 
Lat. 4V57' 40 ' X. Long. 12" 2' 56" E. , 

In petit feu fixe blanc (C. 4), sur la p l « Ifo/ino, b^tfJ 

entrant : il est visible à2 milles. Lat. 44 a 57'40'\X.Long.l2*3'36l 
CItiALE. Feu fixe blanc (C. 4), sur la p'< Madonna^ le 2 e à tri- 
bord en entrant dans le port Cigale, situé sur le côté O. del* 
Lossini, golfe de Quarnero. Il est élevé de 1(T et visible à 7 imita 
Lat. 44* 31' 40" X. Long. 12° 5' 54" E. 
«rossa (Phare) a la p" blanche de cette île, dans le voisin» 
des écueils RacilL C'est un feu à éclats de 3' en 3', élevé deJO', 
par 44- 9' 30'' X. et 12° 29' 45 " E. Il se voit à 18 milles. 

ZARA. 2 feux de port fixes sont placés sur chacune des pointa 
qui forment l'entrée de ce port. Ils sont visibles à 3 milles et éJ^- 
vrs de 5-. Ut. 44° T 10" X. Long. 12° 53' 21" E. 

SPALATRO. Feu fixe blanc et rouge, élevé de 7 B 5, visible* 
3 milles. Il est placé sur le môle extérieur du porL 
Ut. 43° 30' 10" N. Long. 14° 6' 21" E. 
ILE I JSSA (Phare D. i ). Feu fixe à éclats blancs de l' en i' t 
i-Ievé de 37 m 6 et visible à 18 milles entre le N. et TE. par PO 
Lat. 43° 4' 15" X. Long. 13° 55' 11" E. 
LAC.OSTA (Phare I). 1) feu /Ira sur la punta Skrigeva. Ui<h \ 
mine le Porto-Itosso, qui est formé par cette pointe 

Lat. 42° 43' 20" X. Long. 14" 33* E. Son élévation est delftt 
au-dessus de la mei\ et sa portée de 25 milles. Il sert pour aller 
mouiller dans le port de Porto-Rosso. 

LESINA (Phare D. 1) sur le rocher Vodgnach, le plus 0 des 
Spalmadori. Il éclaire 240° de VO. 19° 30' JV. t au S. 11° 15' L 
par le N. et TE. 

MÊGLINE ou KOMBUR. Feu fixe rouge sur une maison u* 
du Lazaret ; il signale le mouillage de Mégline. 
Lat. 42 u 27' 0" X. Long. 16° 13'21" E. ' ' 

CATTARO (Phare) sur la p te S. des bouches de Cattaro ou Pu- 
ta d Ostro, par 42° 23' 28" JV. et 16° 11' 59" E. Son feu est Use 
«te ve de 42" au-dessus de la mer, et sisible a 22 milles di X. ?{î 

au 29. £*, q. r#. • 1 •■ 
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ANTTVARI (Fanal C. 4) sur la forteresse, à 150™ de l'ext. du 
cap. Le feu est fixe, élevé de 37 ni et visible h 8 milles. 

Lat. kT 3' 5" N. Long. 16° 49' 40" E. 

DURAZZO. Feu fixe blanc et rouge sur un angle de la fprteresse 
à Fentrée du port ; blanc de PO. lx Q S. au S. 50° 0. ; rouge du S. 50° 0. 
atï S. 6°0., et blanc du S. 6°0. au S. 70° E. Le feu rouge indique 
les bancs qui sont à gauche en entrant dans le golfe. Il est élevé 
de 16* et se voit, la lumière rouge, h 4 milles, et la blanche, à 
6 railles. La t. 1x1° 17' 45" N. Long. 17° 9' 35" E. 

VALOJNA (Fanal C. 4) à 2 milles S. 79° 0. de l'office sanitaire. 
Feu fixe rouge élevé de 25 m et visible à 5 milles. 

Lat. 40° 25' 30" N. Long. 17° 7' 40" E. * ' , 

PALERMO, feu de port. (Proposé.) v 

i 

ILES IONIENNES ET GRÈCE 

■ • 

La variation moyenne de 9° 30' N. 0., observée au Pirc'e, peut être adoptée pour 
toutes les mers de la Grèce; en appliquant une correction en — , de 5' annuelles. 

TIGNOSO (Phare). Ce roclier a un fanal à feu fixe, h l'entrée du 
chenal N. de Corfou, ayant la Serpa à 1 mille % dans le S 11° E, 
et foBarchetta à K mille E., avec 29 ou 33 m d'eau entre deux. Ces 
roches sont très-dangereuses et doivent être évitées avec le plus 
grând soin. Sa portée est de 14 milles. Lat. 39° 48' 10" N. Long. 
17° 37' 20" E. 

CORFOU (Phare) sur la vieille citadelle; feu fixe, qui a 74 M 7 d'é- 
lévation et une portée de 12 milles, ce qui le fait voir depuis l'en- 
trée du canal N. de Corfou, et de quelque distance S. du feu dé 
Lefkimo, Lat. 39° 37' 5"N. Long. 17° 35' 50" E. 

LEFKHIMO (flottant) à lumière unique rouge, de 6 à 8 milles 
de portée, mouillé près de la p ,c Lefkimo dans le chenal S. de 
Corfou, par 9 m d'eau; h une encàhlure N. 61° 0. de la p te N. du 
banc Lefkhimo. Lat. 39° 27' 30" N. Long. 17° 43' 50" E. 

On pare tous les dangers en conservant le feu au N. 39° 0. 

PAXO (Phare) feu fixe h la p ,c N. O. de l'île, sur une falaise 
près de Laka. Il y a 112 m au-dessus de la mer et 18 milles de 
portée ; on y relève : la bouée du cap Bianco, N. 3° E. ; le château 
de Pàrga, N. 74* E. ; il n'est pas visible depuis le N. jusqu'à l'O. 

Quand on le relève au S., on se trouve dans la direction d'une 
roche de l to 5, qui est à environ \ mille de la partie N. O. de l'île. 

Lat. 39° 13' N. Long. 17° 48' 50" E. 
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GAYO (Fanal D. /i) feu fixe sur une tour au côté E. de l*lle Paxo, 
sur l'îlot Martnna, à rentrée du port Gayo, par 39° 11' 39' et 
17" 52' 11" E. Il est utile pour les caboteurs qui vont à Gayo et 
pour passer par le chenal S. de Corfou. Il est élevé de 32* 6 et vi- 
sible à 10 milles. 

SAINTE -MAURE (Fanal) feu fixe élevé de 16" et visible à 8 
milles, a l'ext. du môle. En se dirigeant sur ce feu, il faut se gar- 
der de porter plus E. que le S. E. q. S., car il y a une p ,e basse qui 
s'étend a dislance. Lat. 38" 50' 30" N. Long. 18° 22' 40" E. 

ITAQLE (Fanal) feu fixe sur la p ,e E. au côté E. de l'entrée du 
port Vathy, prw 38° 22' 20" N. et 18° 22' 20" E. Ce feu est élevé 
de 9 m et se voit à 6 milles. 

(Fanal) à feu fixe, au lazaret, sur le fort Vathy. 

CÈPHALOME (Phare) sur la p ,c S. E. de la petite île basse de 
Cuardiana, a rentrée de la baie (TArgostolL Le feu fixe est élevé 
de 37™ 2 au-dessus de la mer; il indique l'écueil et l'entrée du 
principal port. Sa portée est de 12 milles. (38° 8' 13" TV. et 18° G' 
21" E.) 

IIOOK (Fanal de la p ,c ). Ce feu fixe, de 4 à 5 milles de portée, 
sert a éviter le banc qui part de cette pointe à rentrée de la baie 
(VArgontoli. Jl faut le relever au N". 13° E. pour donner dans le port. 

Lat. 38" 11/ 13" N. Long. 18° 8' 22" E. 

LIXU1U (Feu fixe rouge) sur le môle du port, à252 m dansl'O.S.O. 
de l'extrémité. 

KIUONERO (Zantc). Ce feu fixe, visible de 8 à 9 milles sur la 
pointe Krioncro, s'élève à 28*" au-dessus de la mer et sert à faire 
connaître l'ancrage et le banc qui part de cette p te . Lorsqu'on 
tient le feu au S. 20° 30' O., on passe à PO. des roches Montagne; 
et h l'O. 37° S., on en passe dans PE. Il y a 2 m 1 de fond dessus. 

Lat. 37° W 39" N. Long. 18° 3V 10" E. 

ZANTE. 2 Feux fixes rouges, à l'extrémité du môle, ayant 9 tt 
au-dessus de la mer. Leur portée est de G milles. 

STAMPIIANE (Phare) sur la p ,c N. E. de Fîle, 38 m 7 au-dessus 
de la mer. Le feu est fixe et se voit à 12 milles. Il fait reconnaître 
la position de ces lies, qui se trouvent sur la route du cap Malapan j 
à Zantc. Lat. 37° 15' 10" N. Long. lSVjl' 3"E. J 

PATRAS (Fanal) feu fixe au N. de l'entrée du golfe, un peu dans 
l'O. du lac de Missolonght, h G milles au N. 69° O. de la pointe 
llakari: sa portée est de 10 milles; des balises en broussailles si- . 
puaient les côtes du canal qui conduit à Missolonghi. 
38° 19' 30" N. Long. 19° 3' 6" E. 
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PATRAS. Fou fixe (D.4) varié par un éclat chaque 2' sur le 
bout du môle de la ville, à 16 m 7 au-dessus de la mer, et visible à 
7 milles. Lat. 38° IV 25" N. Long. 19" 26' 11" E. 

KATAKOLO (Fanal) au côté E. de ce cap; la lumière est fixe 
rouge élevée de 10 m et visible à h milles. 

Lat. 37° 39' 10" N. Long. 19° 0' 40" E. 

ARCHIPEL 

CAP SPATHT (Phare D. 1) feu tournant de 30" en 30", à 516™ 
dans le S. de la falaise le plus au N. du cap ; élevé de 110 m , il se 
voit à 24 milles du S. 72° 15' 0. au S. 30' E. par le N. Les terres 
de Cerigo le masquent dans les 102 autres degrés. 

Lat. 36° 22' 50" N. Long. 20° 37' 21" E. 

CERIGO. Feu fixe sur la côte E. de la baie Kapsali partie S. de 
l'île. Il est élevé de 18 m et visible de 8 à 10 milles; il conduit au 
mouillage du port Saint-Nicolas et se voit entre le N. 32° 15' O. 
et leN. 30° E. Lat. 36° 8' 30" N. Long. 20° 40' 11" E. 

MONEMVASIA (Fanal à fejLi fixe) sur le cap. Lat. 36" il' 15" N. 
Long. 20° /i3' 23" E..II n'a qu'une faible portée. 

SPEZZIA (Fanal) feu fixe sur le côté E. de l'entrée du port; 
élevé à 28 m 33. Sa portée est de 10 milles. Il laut, en venant de 
TE., dépasser le feu de £ de mille, avant de mouiller. 

Lat. 37° 15' 37" N. Long. 20° 49' 51" E. 

EGLNE (Fanal) feu fixe sur le coude S. E. du môle N. ; élevé de 
5° 5, sa portée est de 4 milles du côté 0., et de 1 mille seulement 
du côté N., où il est caché par deux promontoires de l'île. On le 
range de très-près à bâbord en entrant. 

Lat. 37° 44' 30" N. Long. 21° 5' 22" E. 

PSITALIE (Fanal D. 4) sur la p u * de cet îlot, à 2 milles O. de 
l'entrée du Pirée, qu'il éclaire ainsi que la rade de Salamine. Il 
est fixe à éclats de 2' en 2' et visible à 17 milles. H montre, lu- 
mière fixe M 30", éclipse 10", éclat très-vif 10", puis éclipse, etc. 

Lat. 37° 56' 23" N. Long. 21° 15' 32" E. 

THÉMISTOGLE (Fanaux) sur la p ,c O. du Pirée; feux fixes rouge 
et blanc, provisoirement sur un mat, à 3 U1 de distance ; leur portée 
est de 3 milles. On construit une tour en pierre. (37 l> 55' 50" N. 
et 21° 17' 30" E.) 

PIRÉE. Deux feux de lanterne existent sur les têtes des jetées 
à 66" l'un de l'autre ; on passe entre les deux pour donner dans 
le port; celui N. est rouge : ils n'ont qu'une portée très-faible. 
L'entrée du Pirée est par 37° 56' 15" N. et 21° 17' 59" E. 
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e Tenedos; feu fixe varié par des éclats rouges de 2' en 2', visible 
.12, milles et élevé de 20\ Lat. 39° 50' 5" N. Long. 23° 46' E. 

CAP BABA. Feu fixe rouge sur le château Baba (Proposé). 

MITYLÈNE (Phare D. 1), sur l'Ilot Sigri, ext. O. de l'île. Feu 
ournant de 30" en 30" dont les éclipses ne sont totales qu'au 
lelà de 10 milles. Son élévat. de 55* le fait apercevoir h 24 milles. 

LaU 39° 13' 0" N. Long. 23° 31' 6" E. 

(Fanal) sur la p l « Sivridji, à TE. de la baie de ce nom. 
^eu flxe % de port, visible de 5 à 6 milles. 

Lat. 39° 27' 30" N. Long. 23° 55' 1" E. 

— — (Fanal) sur le cap Skamia, p te N. de nie. Élevé de 20 m , 
î est visible à 5 milles. Lat. 39° 23' 1" J\. Long. 24° 1' 20" E. 

(Fanal) au côté N. de l'entrée du port de Mitylène; il est 

nsible à 4 milles. Lat. 39° 5' 56" IN. Long. 24° 14' 30" E. 

(Fanal) au côté S., sur le môle. Feu fixe rouge visible à 

4 milles. 

(Fanal) sur la p ,e Mitylène, extrémité S. E. de nie. Feu 

Hxerouge, visible à 5 milles. (Lat. 39°6'10"N. Long. 24°14'41"E. 

ELÉOS, feu fixe (D. 4), sur le sommet de cette île, à l'entrée du 
golfe d'Adramyti; il est élevé de 60** et visible de 12 milles. 

Lat. 39° 19' 40" N. Long. 24° 12' 50" E. 

SPALMADORE (Phare) sur l'île Pacha ; il est tournant en une 
minute; son élévation est de 75 w et sa portée de 15 milles. 

Lat. 38° 30' 20" N. Long. 23° 58' 31" E. ' " 

CHIO (Fanaux). Il y a deux feux fixes sur les jetées N. et S. à 
l'entrée du port Kastro, ayant 5 m 5 de hauteur ; ils ont une portée 
de 7 milles. On ne doit jamais entrer la nuit. Pendant le jour, on 
se tient en entrant du côté du fanal N. 

Lat. 38° 22' 35" N. Long. 23° 48' 56" E. • 

PANAGHIA, feu fixe, sur l'îlot Paspargos, au S. de Chio; il est 
élevé de 42 m et se voit à 12 milles; il signale le passage entre lui et 
lacôte E. Chio. Lat. 38° 17 / 55" N. Long. 23° 52' 6" E. 

SMTRNE (Phare D. 2) sur le cap Mermniâji, au N. de la baie 
VAggria, feu fixe blanc et rouge; blanc du N. E. J N. jusqu'à l'O., 
et rouge de l'O. au S. S. E. Sa portée est de 20 milles. 

lat. 38° 37' N. Long. 24° 26' 10" E. 

* — Un feu fixe vert (D.4) éclairant 33° 45', est placé dans une 
embrasure de la tour au-dessous du grand appareil; il signale 
l'espace occupé par le banc des roches de Mermnidji. 

(Flottant) mouillé par 18 m , h l'extrémité du banc du clu\- 

leau Ieni-Kalé; il porte 2 feux fixes verts, visibles à 5 railles. 
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Ces feux flottants des bancs Hermus et Ieni-Kalê font évite 
les dangers que présentait la navigation dans le golfe de Smyrntt, 

Fixe rouge, sur l'angle N. de Sanjak-Kalessi, il a 3 milles 

tic portée. 



(Flottant) sur l'extrémité du banc Sandjak. Il porte 2 

fixes verls à l'aplomb sur un navire mouillé par 11". Le fet 
périeur est élevé de 15 m et visible h lx milles. 




Lat. 38" 25' 15" N. Long. 24° 41' 57" E. 

SCALA-NT OW, ieu de port fixe, sur la pointe N. O. de Mot, 
contre le mur de la forteresse, à droite, en allant au mouillage. 
Hauteur 30", portée 6 milles. 

Lat. 37 u 51' 30 ' N. Long. 24° 56' 20" E. 

VATHI, feu de port (C.4) fire, sur la pointe Cotzica, à bâbord; 
en entrant dans le golfe, côte N. de Plie de Samos. Il est élevé 
de 40 m et visible à 6 milles. Lat. 37° 46' 20" N.Long. 24° 39'0"E. 

TIGANL Feu de port fixe sur la p le Fonia, côté S. de Samos. 
à tribord en entrant dans le port ; il est élevé de 22"* et visible, 
à 6 milles. Lat. 37° 41' 30" N. Long. 24° 38' 20" E. 

KALOLIMO (Phare C. 4) tournant de 1' en 1' sur la partie E. de 
l'ilôt; le feu est élevé de 55 m et visible à 10 milles. 

Lat. 37" 3' 30" N. Long. 24" 47' 12" E. 

COS (Fanal C. lx) fixe rouge, à 150 m de la p le Koum, extrémité N. 
de File; il est visible à 5 milles. Lat. 36" 55' N. Long. 24° 58' 8 E. 

POINTE-IILSSEIN (Fanal) fixe vert élevé de 25 n et visible à 
5 milles. Lat. 36° 57' 30" N. Long. 24" 57' 0" E. 



RHODES — CANDIE 

RHODES (Phare D. 4) tournant de M en 1', sur la tour Saint- 
Elme, au côté E. de rentrée du port, h 25 m au-dessus de la mer. 
et visible à 14 milles. Lat. 36° 26' 0" N. Long, 25° 56' 5" E. 

Fixe rouge, sur la pointe Koumboumou, par 36° 27' 15" .\. 

et 25° 55' 30" E. Son élévation est de 17 ,n et sa portée de lx mille?. 

P ALEO-K ASTRO . Fixe, à l'extrémité de l'île. (Proposé.) 

CANDIE (Fanal) feu fixe, sur la jetée de Megalo-Kastron, h tC a 
au-dessus de la mer. Sa portée est de 10 milles. 

Lat. 35° 21' 0" N. Long. 22° 48' 40" E. 

RHITHYMNO (Fanal) fixe, élevé de 15 m , sur le bout de la jetée, 
visible à 10 milles. Lat. 35° 21' 55" N. Long. 22° 9' 3" E. 

CAP DREPANO (Phare C.) ïi 300 m de l'extrémité du cap; il est 
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xe à éclats rouges, de minute en minute. Il est visible à 15 milles, 
lant élevé de 60 m . Lat. 35° 28' 14" N. Long. 21° 54' 26" E. 

LA SUDE, feu fixe vert (C. 4) sur cet îlot; il est visible à 6 milles 
t élevé de 25 m . Lat. 35° 28' 55" N. Long. 21° 49' 25'' E. 

LA C AÎNÉE (Fanal C.) sur le bout du môle E. Feu fixe, de 
0 milles de portée et de 23* d'élévation. 

Lat. 35° 30' 50" N. Long. 21° 41' 15" E. 

DÉTROIT DES DARDANELLES 

KOUM-KALEH (deux Feux) fixes rouges, sur la batterie 0. de 
ïoum-Kaleh, premier château d'Asie, côté S. du détroit; ils sont 
erticaux et se confondent ensemble à 1 mille î ; ce sont deux feux 
le port qui servent à faire reconnaître la passe. 

(40° 0' 9" N. et 23' 52' 12" E.) 

CAP HELLESPONT (Phare D. 2), feu tournant de 1' en 1', 
;ôté N. de l'entrée S. du détroit ; il est élevé de 36 m et visible à 18 
nilles. Lat. 40° 2' 35" N. Long. 23° 50' 57" E. Il fait reconnaître 
e détroit quand on vient de Y Archipel. 

SEDDUL-BAHR (Fanaux). 2 feux fixes verts , sur Scddul-Bahr , 
premier château d'Europe; ils se voient à 4 milles, étant élevés 
rte 16 m . Lat. 40° 2' 18" N. Long. 23° 51' 50" E. 

POINTE KEFIS (des Barbiers), feu tournant (D. 4) rouge à 
éclipses de 30" en 30", près de la batterie en ruine, à 1 mille dans 
le S. O. de la pointe des Barbiers; ce feu a une portée de 12 milles, 
étant élevé de 18 mètres (40° 5' 41" N. et 24° 2' 20" E.) 

NAMASIEH (Fanaux). 2 feux fixes verts sur la batterie qui est 
auprès de Kilid-Bahr ; ce sont 2 feux de port, visibles à 4 milles 
étant élevés de 15 mètres (40° 8' 50" N., et 24° 3' 15" E.). 

C1IANAK-KALESSI (deux Feux) fixes rouges, d'une portée de 
li milles, sur la batterie basse du 2e château d'Asie, côté 0. de la 
ville de Chanak ; ce sont deux feux de port, qui signalent la posi- 
tion du château et guident au mouillage de la baie des Darda- 
nelles. Ils sont élevés de 17 et 13'» (40° 8' 33" N. et 24° h! 20" E.). 

N AGARA -KALESSI (Fanal D.4) fixe varié par des éclats rouges 
de 10" en 10", précédés et suivis de courtes éclipses qui ne sont 
totales qu'au delà de 5 milles, il est sur la tour ronde du château 
de Nagara-Kalessi, et sert à faire contourner la pointe dangereuse 
teNagara et à prendre le mouillage. (40°ll'46"N.et24°4'40"E.) 

BOVALI-KALESSI (Fanaux) sur la batterie près du bord de la 
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queot la position. Si on donne dans ce canal pour aller mouiller à 
lacôteO. de lapresqu'ile, il fautécarter File Liman-Pacha à tribord. 

Lat. 40° 29' 40" N. Long. 25° 21' 25" E. 

FANAR. Feù (C 4) fixe à éclats rouges de 2' en 2' surl'i/oJ Fa- 
nar; ce feu, élevé de 40 m , guide pour aller aux différents mouil- 
lages qui sont dans le sud de l'île Marmara en venant de TE.; sa 
portée est de 12 milles. Lat. 40° 37' 40" N. Long. 25° 25'30"E. 

KOUTALY (Fanal D. 4) fixe de 10 milles de portée, sur cet îlot si- 
tué à la passe O. entre Koutaly et Rabby; il guide pour aller prendre 
le port de Koutaly, où Ton mouille par 11 à 13 mètres, gravier, à 
5 ou 6 encàbluresde terre. Lat. 40° 30' 30" N. Long. 25° 7' 50" E. 

DIL-BOURNOU, feu fixe vert, d'une portée de 5 milles, à 259 m 
de l'extrémité de celte pointe et à droite en entrant dans le golfe 
de Nicomédie. Lat. 40° 44' 0" N. Long. 27° 11' 30" E. 

ZEITIN-BOURNOU, feu fixe rouge, h l'extrémité la plus avancée 
de ce cap et à gauche dans le golfe de Nicomédie; il est élevé de 
1(T et visible à 6 milles. Lat. 40° 44' 30" N. Long. 27° 27 6" E. 

BOSPHORE 

CONSTANTINOPLE (Phare C. 3) sur la pointe du Sérail, côté O. de 
TentréeS. O. du Bosphore; feu fixe varié par des éclats verts de 
M en M ', précédés et suivis de courtes éclipses; il est élevé de 
44" 7 et visible du N. à l'O. 29° S. par l'Est, à 15 milles de dis- 
lance. Lat. 41° 0' 15" N. Long. 26° 39' 13" E. 

TOPHANA (Feu) fixe, sur la roche pour en signaler l'extrémité. 

DEFTERDAR. Deux feux fixes verts élevés de 18 m et visibles à . 
4 milles sont sur cette pointe. (41° 3' 8" N. et 26" 42' 8" E.). 

BEBEG (Fanal) fixe de 2 milles de portée, à l'extrémité du banc 
de YAnse-Bebek, 180 m du quai. 

ROUMILLI-HISSAR (deux feux) fixes verts de 4 milles de por- 
tée et de 14 m d'élévation. (41° 4' 50" N. et 26' 41, 45" E.). 

JEM-KELI (Flottant) 3 feux fixes verts en triangle, élevés de 
14 m et visibles à 4 milles, indiquent l'extrémité du banc qui ter- 
mine cette pointe dangereuse au S. de laquelle on mouille, par 
9 à 26 m (41° T 12" N. et 2«° 44' 15" E.). 

Tl 1ER API A (deux Feux) fixes verts de 4 milles de portée sur la 
batterie de Kefeli-Kcui, à 1 mille N. 55° O. de Therapia. 

ROUMILI-FEjXER (Phare D. 3) sur le promontoire Panium, côté 
occidental de l'entrée N. du Bosphore; feu fixe, élevé de 58 m et visible 
à 15 milles; il fait reconnaître l'entrée du Bosphore quand on vient 
de la mer Noire. Lat. 41° 14' 10" N. Long. 26° 46' 45" E. 

15 
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FENER-BAKCHÉ (Fanal I). 4) sur l'extrémité du cap, au S. de 
Scutari, à l'entrée S. du Bosplwre, côté E.; feu fixe élevé de !&• 
et de 10 milles de portée. Lat. 60° 57' 50" N. Long. 26* il' 46' L 

Un banc de 5 à G milles d'étendue git à 2 encablures dans 1U 
de la côte» 

TOL'R DE LÉANDKE (deux Feux) fixes rouges sont sur cette 
lour, côté E. de l'entrée du Bosphore à TO. du banc; ils sont visi- 
bles ii 4 milles et élevés de 21 mètres (41° 1' 2"N. et 26° W 15" L). 

KANDILI (deux Feux) de port fixes ronges à Faplomb lun de 
l'autre, élevés de 34™ et visibles de 4 milles, sont sur cette pointe. 

KANDLIDJA. Deux feux fixes rouges élevés de 28" et visibles à 
4 milles, sont également sur cette pointe. 

BANC OUMOUU (Flottant). Bateau rouge à 3 mâts portant cha- 
cun un feu ; il fait connaître la position de ce banc et la limite 0. 
du canal entre lui et la terre, les feux sont rouges et se voient à 
4 milles (41° 9' 20"jN. et 20° 43' 45" E.). 

KMNTE .1ERON. Deux feux fixes rouges, sur le fort K avah, sont 
élevés de 14 m ni visibles à 4 milles. (41° 10' 30" N. et 26° 44' 56 " L). 

ANATOLI-FENER ( Phares D. 3) sur le promontoire Hereum y au 
côté E. de l'entrée N. du Bosphore; feu fixe varié par des éclats 
de 2' en 2' dont un rouge et deux blancs, qui sont précédés et 
Buivis d'un affaiblissement de lumière; il est élevé de 76° et visi- 
ble «t 20 milles (41° 12' 50" N. et 26° 48' 44" E.). Il fait reconnaître 
l'entrée du Bosphore en venant de la mer Noire. 



MER NOIRE 

On peut naviguer dans la mer Noire, adoptant pour la variation nue valeur 
moyenne de 10* N. 0. sur les côtes Européennes; de 7° 30' N. 0. sur celles d* 
Crimée; de li u dans la mer d'Aiof ; de 5° bu' sur la côte de la Mingrelie, de 7»i 
9« sur celle d'Anatolie. Le mouvement séculaire, qui est rétrograde, reste à déter- 
miner. 

RUSSIE 

KARA-BOUROUN (Phare D. l)sur le cap à 22 milles O., 11°15'N' 
du Bosphore, feu tournant à éclats de 10" en 10" et dont les 
éclipses ne paraissent totales qu'au delà de 8 milles; élevé de 92", 
sa portée est de 22 milles. Il fait reconnaître la position de rentrée 
du Bosphore en venant de la mer Noire. 

Lat. 41° 19' 15" N. Long. 26° 21' 0" E. 
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BOURGAS (Fanaux C. 4) fixes verticaux de 6 milles de portée sur 
la partie N. E. du rocher Papas, au côté S. de la baie; le sup. élevé 
de 40 m . Lat. 42° 28' 50" N. Long. 25° I V 30" E. 

VARNA (Phare D.4) sur le sommet du cap Galata, au S. de l'en- 
trée de la baie. Le feu est fixe, élevé de 50 m et visible à 10 milles. 

Lat. 43° 10' N. Long. 25° 38" 26" E. 

Feu de port fixe rouge, h tribord en entrant au mouillage, 

et à 30 m 0. de la batterie; il se voit h 4 milles; élevé de 15 m . 

Lat. 43° 11' 40" N. Long. 25° 36' il" E. (Var. 3° 20 / 0. en 1863). 

CHABLAH (Fanal D. 4) sur un morne du cap Chablah, côte de 
Bulgarie à 36 milles E., 32° N. de Varna; le feu, élevé de 35 m 
est fixe et visible à 8 milles. Lat. 43° 32' 55" N. Long. 26° 16' 55" E. 

KUSTENJEH (Fanal D. 4) sur ce cap. Par 44° 10' N. et 26° 19' 40 " E. 
Ce feu est fixe, élevé de 20 m 6 et visible de 9 milles. 

SAINT-GEORGES (Phare D. 4) au côté 0. de la bouche Saint- 
Georges (Danube). Feu tournant montrant alternativement chaque 
minute des éclats rouge et blanc suivis d'éclipsés totales ; il se voit 
de 12 milles, étant élevé de 20 m . 

Lat. 44° 51' 5" N. Long. 27° 16' 43" E. 

SOULINA (Phare) feu fixe par 45° 9' 37" N. et 27° 20' 26" E. à 
la pointe 0. de la bouche Soulina; il sert avec celui de l'île des 
Serpents à reconnaître et donner dans le Danube; sa portée est 
de 10 milles et sa hauteur de 19 m 7. 

La digue nord porte un feu fixe rouge de 6 milles de portée. 

FIDONISI ou Ile des Serpents (Phare D. 2) feu /OMman/, de 30"cn 
30", sur le sommet le plus élevé de l'île, à 24 milles N. 75° 45' E. 
du feu de Soulina; h moins de 8 milles on voit toujours une 
lueur entre les éclats; son élévation au-dessus de la mer est de 
60 m et sa portée de 18 milles (45° 15' 35" N. et 27° 53' 10" E.). 

TZARIGRADSKAIA (Fanaux D. 4). Cette passe du Limane du 
Dniester a une balise au côté gauche en entrant; elle est composée 
d'un mât avec trois vergues horizontales placées dans le sens de la 
plus grande profondeur de la passe. Le sommet a 19 m au-dessus 
de la mer. La nuit, on hisse deux lanternes aux extrémités de la 
vergue inférieure, dans l'alignement de la passe. 

Lat. 46° 4' 50" N. Long. 28° T 11" E. 

FONTANA (Phare D. 1) à 6 \ milles S. du port de quarantaine 
(V Odessa. Son feu est fixe, pour le distinguer du phare de Tendra. 
Lit. 46° 22' 49" N. Long. 28° 25' 19" E. La hauteur du feu est de 
62 m 7 sur la mer, et la lumière visible à 16 milles du N. 14° E. 
au S. 33° O. par l'E. 

ODESSA (Phare D.4) Feu fixe montrant un éclat rouge chaque 
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minute. H est élevé de 13- 6 sur le môle de la Quarantaine, et 
se voit à 12 milles. Lat. 46° 29' 23" N. Long. 28° 24' 47" E. 

BËREZAN (Fanal C. 4) sur un morne à l'O. du Limane de Bt- 
rezan, feu fixe élevé de 32" et visible à 12 milles. 

. Feu fixe sur le même morne à 624" S. 54° 50' E. du pré- 
cédent ; visible à 8 milles et élevé de 15 m . 

Lat. 46° 38' 23" N. Long. 29° 2' 56" E. 

Les deux feux sont visibles du S. &6°50E. au S. 62*50' E. Ternis 
l'un par l'autre au N. 54* 50 7 O. ils donnent la direction du canal 
d'Otoiiakov, jusqu'à l'alignement des feux de Kinburn. 

OTCHAKOV (Phare G. 4) sur une col line à 567-N. 50°O. de l'église. 
Feu fixe de 12 milles de portée et 38 m 8 d'élévation. 

Lat. 46° 36' 45" N. Long. 29° 11' 31" E. 

(Phare G) à 613- N. 62" E. du précédent, et visible à 

15 milles. Ces feux ou balises, tenus Tua par l'autre au S. 62° 6'E.. 
font parer le banc de la p te Kinburn et conduisent jusqu'à l'ali- 
gnement des feux de Bérézan. 

KUSBURN (Fanal C) sur une balise noire, à 1680" 1 N. 35° 0. du 
fort de Kinburn, par 46°33'56" N. et 29° 10' 1" E. ; élevé de 
il se voit à 9 milles. 

(Fanal C) sur la pointe, à 18 a N. 68° 6' E. du précédent, 

visible à 4 milles ; ce sont deux feux fixes visibles du N. 61° E. au 
N. 77° E. Leur alignement (S. 68° 6' O.) donne l'entrée du canal 
des navires à partir de l'alignement des feux de Berezan. 

(Flottant C) 2 feux fixes verticaux, à 100 m de l'extrémité 

du banc de Kinburn, et 1100- au N. O. de la p ,e Kinburn, Le 
bateau noir, à large bande bleue, a 2 mâts portant chacun un feu 
à 13-5 et 10-5 d'élévation, et visible à 7,7 et 6,8 milles. 

Lat. 46° 35' 30" N. Long. 29° 8' 47" E. 

VOLOISK (Fanal D. 4) à l'entrée de la riv. Bug sur la p t# Voloisk; 
le feu est fixe, élevé de21 0, 3 et visible de 6 milles entre le S. 67°30'E. 
et le S. 79° E. par TE. Lat. 46° 44' 30" N, Long. 29° 33' 31"E. 

SVIATOI-TKOIZKI, feu fixe, élevé de 10 m , sur la rive E. de la 
rivière Bug ; il est visible entre le S. 5<> E. et le S. 6° 30' 0. par 
le S., à 10 milles. Lat. 46° 45' N. et 29° 35' 21" E. 

TENDRA (Phare) tournant de minute en minute; il est élevé de 
29- au-dessus de la mer et visible à 16 milles. 

Lat. 46° 19' 25" N. Long. 29° 11' 8" E. 

TABKU AN (Fanal Cd. 1) à feu fixe ; ce cap forme la p ,e O. de la 
Crimée ; on le nomme aussi Esli-Foros. Le feu se voit du N.37°0. 
au S 36° E. par l'O. et à 12 milles; son élévation est de 35" 8 au- 
de- " **Ja mer. Lat. 45° 20' 52" N. Long. 30° 8' il" E. " 
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EUPATORIA. (Fanal D.4) fixe varié par dos éclats alternative- 
ment rouges et blancs de minute en minute; son élévation est de 
1&"2, et sa portée de 10 milles. Lat. 45" 9' 0" N. Long. 30° 55' E. 

KHERSONÈSE (Phare Cd. 1) feu tournant dont la lumière atteint 
son éclat le plus vif toutes les minutes; il est élevé de 33'" et se 
voit à 12 milles du N. 65° E. au S. 35° 22' E. par le x\.,PO. et le S. 

LaL 44° 35' 0" N. Long. 31° M 1" E. 

SÉBASTOPOL (Phares G) Il y a deux feux fixes au fond de la 
baie; celui de PO., sur un morne au bord de la mer, est élevé de 
92 m 7 et se voit à 20 milles; celui de PE., près du mont Mekcn- 
zieff, h 3240" 1 S. 85 p 18' E. du premier, est élevé de 192" et visible 
à 28 milles. Leur alignement conduit dans la rade de Sevastopol. 

Lat. du feu 0. 44° 37' 12" N. Long. 31° 13' 33" E. 

AYTODOR (Phare C. 3) sur le cap à 4 14 milles S. O. du bourg 
Yalti; son feu est fixe, élevé de 88 m 3 etéclaire Phorizon de PE. 58°N. 
à PO. 8° S. passant par le S. et PE. ; il est visible à 20 milles. 

Lat. 44° 25' 25" N. Long. 31° 45' 56" E. 

THEODOSIE (Phare) en construction sur le cap de ce nom. On 
annonce qu'il est achevé et à feu fixe. 

Lat. 45° 0' 0" N. Long. 33° 4' 45" E. 

TAKLI (Phare C. 3) feu fixe sur le promontoire à Pentrée du canal 
qui conduit dans la mer d'Azof , par 45° 6' 30" N. et 34° 6' 1" E. 
Le feu est élevé de 95 m au-dessus de la mer et peut être aperçu 
à 20 milles : il éclaire Phorizon depuis le N. 30° 0. passant 
par PE. jusqu'à PO. 20° S. Ne pas approcher la terre à moins 
de 1 mille. 

SOUKHOUM (Phare D. 2) tournant de M en 1', élevé de 36 m 8 
sur la p te Swklwum-Kaleh et visible à 17 milles entre le N. 56°40'E. 
et le N. 64' 30" O. par le S. et PO. 

Lat. 42° 58' 20" N. Long. 38° 35' 1" E. 

POTI (Phare D. 2) feu à éclats alternatifs rouge et blanc chaque 
minute. Il est élevé de 36 ni et visible du S. 18° 45' E. et le N. 
17* 45' O. par le S. Lal. 42° 9' 5" N. Long. 39° 16' 31" E. 

BATOUM. Deux feux de port (C. 4) l'aplomb à l'un de l'autre, sur 
la pointe basse à tribord en entrant dnns la rade. Ils se voient à 
6 milles : le feu supérieur élevé de 15 mètres. 

Lat. 41° 39' 30" N. Long. 39° 15' 10" E. 

TRÉBIZONDE.Feu rixe (C. 4) entre deux embrasures de la batte- 
rie du cap Kalmet; il est élevé de 32 mètres et visible à 10 milles. 

lat. 41° M N. Long. 37° 24' 3" E. 

KERASSUNDE, Deux feux fixes (C. 4) verticaux sur la partie 

15. 
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r ê à 124 m 24 au-dessus de la mer et visible de 23 milles sur 
mer d'Azof, éclairant l'horizon depuis le N. 22° 0. jusqu'au 
0° O. par le N. et l'E. Lat. 45° 23' 15" N. Long. 34° 18' 8" E, 
m pose chaque année des amers sur les langues de terre de 
ts et de Bieglits, portant des pavillons le jour et des fanaux la 
t, cPune portée de 9 à 15 milles. 

SERDIANSK (Phare C. 3) près de l'ext. de sa langue de terre, par 
38' 30" N. et 34° 26' 0" E., feu tournant avec éclipses de 1' 
1% qui a une portée de 10 milles. 

(Fanal) sur l'ext. du brise-lames, feu fixe élevé de 4 m 5. 

3IELOSARAI (Phare C. 2) à feu fixe, à l'extrémité de la langue 
terre, qui se prolonge en mer de près de 5 milles: il est élevé 
22 m 9 et visible a 10 milles, du N. 17° O. au N. 39° E. par l'O., 
S. et l'E. Lat. 46° 52' 14" N. Long. 34° 59' 46" E. 
BEOLITZ (Flottant €.4), à 5 milles j^S. 6.30'E. de la pointe de ce 
m. Il est unique et visible à 7,7 milles de l'E. 11° N. à l'O. 12 u N. 
r le S. avec 13 ,u 3 d'élévation. On le laisse à bâbord en allant h 
iganrog. Lat. 47° 2' 28" N. Long. 36° 14' 21" E. 
GRETCHESKOI (Flottant) à feu rouge, signalant une pointe 
iwgereuse, au N. 29° O. de la ville de Margaritov. 
MORSKI-OSTROVA (flottant) sur l'extrémité intérieure du banc 
rès-dangereux) qui s'étend h 6 % milles dans le N. O. des îlots 
3 sable de ce nom ; bateau à 2 mâts portant deux feux fixes 
irticaux. Lat. 46° 59' 16" N. Long. 35° 53' 41" E. 
Nota. Ces feux flottants ne sont en place que pendant l'été, 
endant le jour, ils portent un grand pavillon blanc au mât d'avant 
L rouge sur celui d'arrière. La nuit, leurs feux sont de couleurs 
areilles aux pavillons. 



GATA (Phare) sur le sommet S. O. de ce cap, baie de Limassol ; 
eu fixe à éclats de 2' en 2' qui sont visibles h 15 milles. Hauteur 58 ni . 

Lat. 34° 33' 45" N. Long. 30" 41' 35" E. 

K1TI (Fanal C. 4) feu fixe srtr cette pointe, à 6 milles 1/2 
S. 11° O. de Larnaca; il est élevé de 28 mètres avec une portée 
de 6 milles. Lat. 34° 48' 30" N. Long. 31° 16' 35" E. 

LARNACA (Fanal C. 4) feu fixe rouge à lôO» de l'Office de la 
Quarantaine. Il est élevé de 14 ,n et visible à 4 milles. 

Lat. 34° 54' 0" N. Long. 31° 18' 60" E. 

LlSSAN-EL-KAHPÉ. Deux feux fixes à l'aplomb l'un de-Taptre, 
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à 150™ de Fextr. de la pointe de Bayasse; le sup. élevé de 15", visible 
a 6 milles. Lat. 36° 14' 30 'N. Long. 31*39'd'' E. 

MERfiYN (Phare) sur la plage à gauche, en entrant au mouillage. I 
Il est fixe a éclats de 2' en 2\ élevé de 15" et visible à 14 mille* I 

Lat. 36° 45' 50" N. Long, 32° 18 0" E. \ 

KARADASCH (Fanal) fixe, par 36° 32' 40 \. et 33* 1' 3û"ELSon | 
élévatif^n est de 40 m et sa portée de 8 milles. ' ■ I 

ALEXANDRETTE. Deux feux fixes à l'aplomb Tun de l'autre, 
sur la p u 0. de la rade; le sup r élevé de 15 Q ; portée 5 milles 

Lat. 36*35' 50" N. Long. 33° 59' 40" E. • ; j 

LATAKHÎ. Feu rouge au côté N. du Château, à gauche eu en- j 
trant; il est élevé de i5 m et se voit de 4 milles. 

Lat. 35° 31' 15" N. Long. 33° 27' 16" E. 

(Phare) sur la p* Raz-ebn-Hani à 5 mUles N.O. de la- ] 

takié f feu /Lr* à éclats chaque minute. Il est élevé de 14 mètres 
et visible à 13 milles. Lat. 35° 35' O" N. Long. 33° 24' 0" E. 

TfUPOLI. Feu rouge (C. 4) sur Pilot Bluff (en arabe El Ram-Klin). 
Il a 17 ro au-dessus de la mer et se voit à 5 milles. 

Lat. 34° 29' 25" N. Long. 34° 24' 5" E. 

Fi#e roufltf sur la citadelle de Tripoli, par 34° 27' N. et 

33" 29' E. ' I 

BEYROUTH (Phare D. 4) sur la pointe N. O. du cap. Le feu est 
tournant *n une minute et visible à 13 milles, étant élevé de 38 m . 

Lat. 33" 50' 10' N. Long. 33° 9' 46" E. ] 

Feu de P. fixe rouge, sur la p lc basse du Château-Fort, 

près de la douane, élevé de 18 mètres ; il se voit à 4 milles. 

Lat. 33° 49' 40" N. Long. 33° 12' 8" E. 

CAÏFFA. Deux km fixes, à l'aplomb l'un de l'autre sur le 
Château de la ville; ils se voient à 5 milles; le sup r élevé de 20". 

Lat. 32" 47' 40" N. Long. 32° 44' 45" E. 

SAINT-JEAN-D'ACRE (Fanal) fixe rouge sur les remparts, dans 
TO. de la ville. Élevé de 14 m et visible à 10 milles. 

Lat. 32° 55' 28" N. Long. 32" 43' 37" E. 

(Phare D. 3) sur la terrasse de l'ancien château, fixe à 

éclats de 2' en 2'. Il est élevé de 125 m et visible à 18 milles. 

Lat. 32° 48' 0" N. Long. 32° 41' 45" E. ' " i( 

JAFFA (Phare C. 4) au S. O. de la ville; feu tournant de l'en 
1', alternativement blanc et rouge, à 21™ au-dessus de la mer et 
visible à 14 milles. Lat. 32° 3' 10" N. Long. 32° 24' 29" E. * 
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ÉGYPTE — TUNIS 

PORT-SAÏD (Fanal D. 3) feu fixe, à l'entrée du canal de Suez, à 
Antilles S. E. de Damiette; hauteur 19" 8, portée 10 milles. A 60 ra 
\ 11° O. du phare, il y a un mât de signaux avec deux vergues. 

Lat; 31° 16' N. Long. 29° 59' 20" E. 

LE NIL. Des feux sont proposés pour les bouches de Damiette 
et de Rosette. % 

ALEXANDRIE (Phare), feu fixe sur la pointe Eunostôs, par 
3i u il' 39" N. et 27° 31' 45" E. Ce feu a 55" au-dessus de la mer, 
et 6a portée est de 20 milles. La tour du Marabout lui reste à 
h milles 7 S. 53° O., et l'ancien phare à 1 mille 7 N. 47° E. 

Des feux sont proposés pour Dema, Benghazi et Tripoli. 

GOULETTE (Fanal). Pour indiquer plus sûrement le mouillage 
de la Goulette, on a installé un fanal à feu fixe rouge sur l'ext. de 
la jetée de TE. ; il est élevé de 12'". mais il n'a qu'une portée de 
6 milles. Lat. 36° 48' 20" N. Long. 7° 58' 16" E. 

CARTHAGE (Phare) à feu tournant de V en 1' et dont la révo- 
lution s'opère en 3'. Placé au sommet du capCarthage, il indique 
l'entrée de la baie de Tunis. Portée, 15 milles, hauteur 127 m . 

Lat. 36° 51' 55" N. Long. 7° 58' 35" E. 

ESQUERQUIES (phare D. 2) sur l'île Cani-Khclb ou Roche du 
Chien, à 11 milles E. du cap Blanc, feu fixe élevé de 39 m et vi- 
sible à 18 milles. Lat, 37° 21' 0" N. Long. 7° 44' 21" E. 

« 

ALGÉRIE 

LA CALLE (Fanai D. 4.) h feu fixe visible de 10 milles de l'O. 
15° N. au N. 70° E. par le N. ; il est installé dans une tourelle sur 
la presqu'île, à gauche de l'entrée du port. 

Lat. 36° 54' 0" N. Long. 6° 6' 17" E. 

GAP ROSA, par 36° 57' N. et 5° 53' 30" E. (En projet.) 

BONE (Fanal I). 4.) à feu fixe sur la p te du Lion, 1400 m N. E. 
du port; son élévation est de 49 w et sa portée de 10 milles. 

Lat. 36° 54' 30" N. Long. 5° 26' 6" E. 

Fixe (G. 4) sur la pointe Cigogne. C'est un feu de port 

qu'on se propose de colorier en rouge pour le distinguer du feu 
de l'usine dWsbilik qui est dans le S. 45" O. 

Feu fixe de port, sur le fort Génois. 

CAP DE CARDE (Phare C. 3) à l'entrée du golfe de Bone par 
36°58'8"N.et5°26 , 49"E. Son feu à éclipses, qui se succèdent de 
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30" en 30", est élevé de 130" et se voit à 15 milles sur Inoriz-i 
O. 2° N., N. E. et S. 

CAP DE FER. On a le projet d'établir sur ce cap un feu à cour!* 
éclipses. 

STORA (Fanal D. 4) feu fixe sur l'Ile des Singes* élevé de 15 e ei 
de 8 milles de portée. 36° 54' 15" N. et 4° 31' 21" E. 

SU1GÏNA (Fanal sur l'île D.4) feu fixe élevé de 55* et visible à 
10 milles. Lat. 36° 56' 19" N. Loijg. 4° 32' 32' E. 

COLLO un feu fixe rouge (C. 4) de 4 milles de portée est p!ae* 
sur la p ,fl S. de la baie ; il est élevé de 10 m . 

Lat. 37° 0' 35" N. Long. 4° il' 24" E. I 

EL DJERDA (Phare) fou fixe varié par des éclats verts de 2' on 
2'; il est élevé de 25 m 8 sur une tour octogone blanche de 11°^ 
et visible à 12 milles. Lat. 37° 1' 22" N. Long. 4° 12 7 16" E. 

DJIDJELLl (Fanal C. 4) feu fixe sur la deuxième roche de< 
brisants. Sa portée est de 8 milles et son élévation de 15 m . Ce feu 
est au N. du mouillage. Lat. 3G° 50' 0" N. Long. 3° 23' 45" E. 

BOUGIE (Fanal C. 4) feu fixe et rouge à l'ext. du port sur la p 
Abd-cl-Kader. Sa portée est de 5 milles , son élévation de 39". 

Lat. 36° 45' 30" N. Long. 2 M 45' 10" E. 

BOUAC (Fanal du capC. 4) feu fixe, élevé à 147 m et de 15 milles 
de portée, à l'entrée de l'anse de Sidi-Yaya, à 1 mille N. 50°E. 
Bougie. Lat. 36° 46' 0" N. Long. 2° 45' 55" E. 

CAHBON (Phare D. 1) à éclipses, élevé de 220 m au-dessus du 
niveau de la mer. Les éclipses, de. M en 1', sont visibles h 27 milles 
en temps ordinaire; mais, en temps clair, cette portée ira jusqu'à 
40 milles; elles ne sont totales qu'à 12 milles. 

Lat. 36° 46' 52". N. Long. 2° 46' 5" E. 

DELLÎS (Fanal C. 4) à feu fixe h l'cxt. de la pointe au N. O. de la 
ville, par 36° 55' 30" N. et 1° 35' 0" E. Sa portée est de 8 milles. 
BENGUT. Feu fixe sur ce cap. (En projet.) 
MAT1FOU. Feu fixe sur ce cap. (En projet.) : 

ALGER (Phare D. 2) feu tournant h éclipses de 30" en 30" sur la 
tour du môle. L'appareil est élevé de 35 m et les éclats peuvent tire 
aperçus de 15 milles ; les éclipses ne paraissent totales qu'au delà 
de 8 milles; le petit feu fixe qu'on aperçoit dans les intervalles des 
éclats, est produit par un appareil additionnel. 

Lat. 36° 47' 20" N. Long. 0° 44' 10" E. 

(Fanal C. 4). Petit feu rouge sur le musoir de la jetée >'., 

à ll m d'élévation; sa portée est de 3 milles. (VII b 20 m .) 

Lat. 36° 47' 2" N, Long. 0° 44' 27" E. 
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(Fanal C. 4). Petit feu vert sur le musoir de la jetée Sud. Il 

il élevé de 7 m 50 et visible à 3 milles. 
Lat. 36° 46' 42" N. Long. 0° 44' 14" E. 
CAXL\E, tournant de 30" en 30", sur ce cap. (En projet.) 
TIPAZA, feu fixe vert, h l'entrée du port. (En projet.) 
CHERCHELL (Fanal D. 3) sur la face N. du fort Joinville; feu fixe 
levé de 37 m et visible à 15 milles. Vu du large, il est blanc et ne 
eut être confondu avec les feux de la ville. 
Lat 36° 36' 48" N. Long. 0° 8' 23" 0. 

.(Fanal C. 4) à l'ext. de la jetée Joinville; élevé de 7 m 6, 

se voit à 3 milles. 

Feu fixe rouge éclairant la passe, il est placé à 3 a en 

edans de l'extrémité E. du quai du N. et à 92 m au S. 10° 0. du 
'u de Joinville, à 4 ni 6 d'élévation, et se voit à 3 milles. 

TÉNÈS (Fanal C. 4) à feu fixe; c'est un appareil sidéral placé 
ur la terrasse au N. de la marine; élévation UQ m > portée 4 milles. 

Lat. 36° 32' 0" N. Long. 1° 0' 0" 0. 

CAP TÊNÈS (Phare) tournant de 1' en 1'. (Proposé.) 

CAP JVI (Phare) à courtes éclipses, sur le cap près Pcmb. du 
^heliff. (En projet.) 

MOSTAG ANEM (Fanai D. 4) à feu fixe , sur le plateau à l'O. de 
a caserne de la marine; il est élevé de 35 m et visible à 10 milles. 

Lat. 35° 55' 5" N. Long. 2° 14' 46" 0. 

ARZEW (Fanal D. 4) à feu fixe, sur l'îlot VArzew au N. E. du 
•or t. Sa portée est de 10 milles sur l'horizon du N. au S., par l'E. 

Lat. 35° 52' 24" N. Long. 2° 36' 56" O. 

■ — (Fanal C. 4) à feu fixe, sur le fort de la pointe, angle S. 0. 
on élévation est de l f ô m et sa portée de 8 milles. 

QKAN. Feu fixe rouge, sur l'extrémité de la jetée. (Provisoire.) 

MERS-EL-KEBIR (Phare a 3) à droite de l'entrée du port, sur 
ê fort Mer s-el-Kebir, feu tournant ou varié par des éclats de 30" en 
•0", mais les éclipses ne paraissent totales qu'au delà de 8 milles. Le 
•etit feu Cxe que Ton voit dans les intervalles des éclats de l'appa- 
eil tournant est produit par un appareil additionnel : c'est le môma 
ystème que celui d'Alger. Son élévation est de 36 m et sa portée 
le 15 millss ; à cette limite, le feu n'est visible que de l'O. 47° N. 
ta N. 52° E. passant par le N.; étant intercepté par les caps Falcon 
t Abuja. Lat. 35° 44' 21" N. Long. 3° 1' 25" 0. 

DJAUMEL (Phare), tournant de 30" en "30", sur ce cap. Projet. 

HABIBAS (Phare) à courtes éclipses, sur ces îles. En projet. 

NEMOURS. Fixe sur le cap Hone. En projet, 
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DJEMMà-GHAZOUAT (Fanal C. 4) à feu fixe sur la pomte laplv 
avancée du cap E. de la baie, par 35° T 0" N. et 4° 12 7 30" a 
Son élévation est de 84" et sa portée est de 8 milles. 

MAROC 

MELILLA (feu fixe) dans une tourelle sur le baslion N. E, deja 
ville ; sa portée est de 5 à 6 milles. Allumé quand il y a un navire 
en vue. Lat. 35 5 17' 50" N. Long. 5°19'9"0. . 1 

ALHUCEMAS (Fanal C. 4) à feu fixe sur ia tour-vigie, au priât* 
plus élevé de la forteresse. Sa hauteur est de 38 m et sa portée d'en* 
viron 7 milles. (35° 12' 5"N. et 6° 12' 40" O.). 

CEUTA (Phare D. 1) à feu tournant de 1' en 1', sur la p" Almm, 
étant élevé de 146 m (U b 23*) . Sa portée est de 23 milles. 

Lat. 35° 53' 45" N. Long. 7° 37' 36" O. (Var. 19° 45' O.). 

CAP SPARTEL (Phare I). 1) à % mille dans TE. du cap, sur dû 
rocher y il est fixe; élevé de 95™ sur une tour de 24*, et visible à 
20 milles. Lat. 35" 47' 14" N. Long. 8° 15' 50" O. ' ■' « 

COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE 

SÉNÉGAL (Fanal) feu fixe sur l'hôtel du Gouvernement, à $afai- 
Louis , par 16° 0' 48" N. et 18° 5l x 10" O. Sa portée n'est que.de 
6 milles. On le voit quaud on arrive par 22 mètres de fond. Par 
un temps fait, il n'y a aucun danger à le venir reconnaître en lon- 
geant la côte sur la ligne de 16 à 19 mètres, jusqu'à le relever au 
S. 64° E. où on mouille par 22 mètres, fond vasard à 1 !* mille.de 
Saint-Louis. 

Il existe à la barre du Sénégal une station de pilotes, un mât 
de signaux et une chaloupe de secours qu'il faut appeler par dp* 
signaux pour éviter les sinistres auxquels la houle du large et 
les courants exposent (V h 12 1 "). 
SAINT-LOUIS feu fixe sur la pointe Nord de l'île. En projet. 
CAP VEUT (Phare D.l) tournant de 30" et 30", sur la roamelleO. 
du Cap; il est élevé de 116 m sur une tour blanche de 20" et visible 
surtout l'horizon à 27 m . Lat. 14° 43' 19" N. Long. 19° 5% 36'/ (0. 

GOUÉE (Fanal D.) à feu fixe, sur le fort de l'île, par 14° 39° 56" fi. 
et 18° 45' 0" O. Sa portée est de 6 milles (VII h 50 m ). 

GAMBIE, feu fixe (I). 4) sur le mât de pavillon de la maison qui 
est sur le cap Ste-Marie, à 6 milles dans l'O. de l'entrée de; ia 
» rivière. Il est élevé de 21 m 3, et visible à 10 milles, i 

Lat. 13° 30' N. Long. 19° M 49" O. ■ , ,i,r. 
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Feu fixe rouge, visible de 6 à 7 milles, sur le mât de pa- 
villon du fort Bullen de la p ,e Barra, à 7 milles % E. du précédent. 

SIERRA-LEONE (Phare) sur le cap par 8" 30" N. et 15° 38' 9" O. 
Il est élevé de 29 m 21 et visible à 18 milles. En venant de 1*0. ne 
jamais relever le feu à TE. de TE. S. E. X A E.; et, en venant du 
S., ne pas changer cette direction avant d'avoir porté le feu sur 
ce relèvement; enfin, en venant du N., de ne point le relever 
plus à TO. que le S. S. O. % O., jusqu'à ce que la p ,e King-Tom soit 
en ligne avec la caserne, le S. S. E. JE., afin d'éviter le banc Mid- 
dle-Ground (Var. 19' 30" N. O. en 4863). (VH h 50*.). 

La roche dangereuse Charpentier reste O. 13° T S. du phare. 

(Fanal) feu fixe vert, auprès du débarcadère. 11 indique le 

mouillage pendant la nuit et se voit à 10 milles. 

MESURADO (Fanal) sur le cap, par 6° 19' N. et 13° 10' 9" O. 

est élevé de 72 m et visible à 15 milles. On croit que le feu est 
<mge et que ses éclats ont lieu de minute en minute. 

CAP PALMAS (Phare) à feu fixe élevé de 30 œ par à p 22' 9" N. 
et 10° 4' 25" O. Sa portée est de 13 milles. C'est un établisse- 
ment très-utile pour trouver Monrovia, colonie américaine placée 
sur ce cap. 

CAPE-COAST (Phare) sur le fort William. Il est élevé de 62" 
au-dessus de la mer. Son feu fixe est visible à 12 milles, du N. 
26* E. au N. 64° O. Lat. 5 a 6' 18" N. Long. 3° 34' 3"0. (V h ). 

LOANDA (Flottant) feu fixe mouillé par 41" d'eau, à 300" en- 
viron de l'extrémité N. du banc qui termine l'Ile au N., au point 
où l'on relève la pointe E. de l'île par le morne de San-Miguel. On 
devra toujours en passer au N., et on pourra le ranger de très- 
près dans l'E. Lat. 8° 44' 35" S. Long. 10° 50' 0" E. 

TABLE-BAY (Phare D. 1) sur le mont Minto, partie S. de l'île 
Robben; feu fixe, élevé de 46 m sur une tour blanche de 23" et 
visible à 20 milles. Lat. 32° 48' 52" S. Long. 16° 2' 24" E. 

(Phare D. 3) sur la pointe Green, à éclats de 10" en 10"; 

il est élevé de 19 m 8 sur une tour carrée et visible à 13 milles. 

Lat. 53° 54' 4" S. Long. 16° 3' 54" E. 

■ (Fanal D. 4) sur la p l ° Mouillé, à 1,075» E., 13° N. du feu 

de la p M Green; feu fixe rouge de 43 m d'élévation, qui se voit à 
10 milles. Lat. 33° 53' 56" S. Long. 16° 4' 37" E. 

Feu fixe rouge au commencement de la jetée N. 

« Feu fixe vert sur la vieille jetée S. On ne l'allume que par 

un coup de vent de N. 

■ Feu fixe vert sur l'échafaudage du brise-lames, visible 

entre le N. 22° O. et le S. 22° par TO. 
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ILES ÉPARSES DE L'OCÉAN ATLANTIQUE 

BERMUDES (Phare D. 1) au sommet de la colline Gibbs* par 32*15' 
û"N. el 67 û 10' 24" 0 ; son feu à éclats chaque 54" est au sommet 
d'une tour en fer, à 110 m au-dessus de la mer. La portée du feQ 
est au moins de 24 milles. La colline Gibbs étant la plus élevée de 
ce petit archipel, le feu se voit sur tout l'horizon , excepté entre 
le N. 41° E. et le N. 45° E., et le N. 46 a E., et le N. 55° E., où les 
terres le masquent 

A moins de 12 milles N. E., on voit un feu fixe entre ses éclats; 
c'est à cette distance qu'il laut se tenir la nuit, pour n'approcher 
la terre que le jour, quand on vient de TE. 

En venant de l'O., on ne doit pas approcher à moins de 12 milles 
du feu, la nuit; et en attaquant par le N. on doit virer au large 
aussitôt qu'on voit le feu dans le S., par rapport aux dangers de 
cette partie de l'île (Vil h 30") . Var. 7° 6' 0. 

(Phare) sur le cap Saint-David. (En construction). 

SAINT-MICHEL (Açores). Un phare est en construction sur le 
fort Santa-Clara, à Punta-Delgada, 

♦ 

CANARIES 

ALLEGRANZA (Phare D. 4) sur la p le Delgada (îles Canaries) 
tournant de 30" en 30". Son élévation de 17 m 5 le fait apercevoir 
à 13 milles, du N.-O. au S.-O. par TE. 
Lat. 29° 23' 58" N. Long. 15° 50' 30" 0. 
LOBOS (Phare D. 4) sur cette île, au N. de Fuerteventura 
(Canaries), feu fixe rouge, élevé de 29 m et visible à 9 milles, entre 
l'O. 6° S. et le S. 6° E. par le N. 
Lat. 28° 45' 25" N. Long. 16° 9' 27" 0. 
JANDIA (Phare C. D. 3) sur cette p te , la plus 0. de l'île Fuer- 
teventura, le feu est tournant chaque minute, élevé de 33 m et vi- 
sible à 15 milles, du N. 10 U E. au S. 84° E. par pp. et le S. 
(Var. 20° 15' 0.) Lat. 28° 3' 0" N. Long. 16° 51' O. 

ISLÈTE (Phare D. 3) au sommet du mont le plu^. de l'Islèle 
(G de -Canarie), feu à éclats rouges de 2' en 2'; il est &vé de 249* 
et se voit entre l'O. 3° S. et le S. 16°E. par le N., à la Ustance de 
18 milles. Lat. 28° 10' 42" N. Long. 17° 43' 39" 0. i 

PALMAS (Fanal) sur la tôle du môle , feu fixe de milles de 
ijprtée. Lat. 28° T 6" N. Long. 17° 45' 0" 0. 

v "IAGA (Ph. D. l)> sur cet îlot, à l'extrémité N. E. <& Teneriffe; 
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feu fixe à éclats de 3' en 3', élevé de 247 m sur une tour grise, de 

12 mètres et visible à 35 railles. 

Lat. 28° 35' 25" N. Long. 18° 28' 29" O. 

SANTA-CRUZ. Feu fixe (CD. 4) sur la pointe la plus élevée du môle 
de Santa-Cruz, silué sur la côte E. de l'île de Teneriffe. Il est élevé 
de ll m 5 et visible à 9 milles. 

Lat. 28° 28' 30" N. Long. 18° 35' 19" O. 

Feu rouge provisoire, sur l'extrémité du môle, qui n'est 

pas terminé. Il est à 51 m dans l'E. du feu blanc. 



AMÉRIQUE 

COLONIES DU NORD 

BELLE-ILE (Phare D. 1) sur la pointe N. O., à l'entrée du dé- 
troit de ce nom. C'est un feu fixe élevé de 1/W m et visible à 28 milles. 
Allumé du 15 mars au 31 décembre. On fait des signaux; on tire le 
canon par la brume. Var. 35° 30' O. 1864. 

Lat. 51° 53' 0" N. Long. 57° Zi3' 9" O. 

POINTE-AMOUR (Phare D. 2) à feu fixe sur la p te S. de la baie 
Forteau; il éclaire les deux tiers de l'horizon et se voit à 18 milles, 
étant élevé de Zi7 m . On fera des signaux avec un sifflet, et en cas 
de dérangement du sifflet avec un canon de neuf. 

Lat. 51° 27' 30" N. Long. 59° 11' 3" O. 

OFFER-W ADH AM (Fanal D.) sur une tour ronde, rouge, placée 
sur la plus E. des îles du groupe, à l'entrée du sound de Sir- 
Charles-llamilton. C'est un feu fixe élevé de 29 m 3 et d'une por- 
tée de 15 milles. Lat. 49° 35' 40" .N. Long. 56° 5' 15" O. 

BONAVISTA (Phare D. 1) sur le cap de ce nom. Feu tournant à 
intervalles de 1' 30", montrant alternativement un feu rouye et un 
feu blanc; son élévation est de Uo m 7 au-dessus de la mer, et sa 
portée de 18 milles. Lat. 48° Zi2' 0" N. Long. 55° 25'27"0. 

En le tenant ouvert de la p ,e Spiller, il fait parer les roches 
noyées appelées Flowers, qui sont entre la p te N. de Catalina et 
l anse de l'île Bird{\ T <\\\ 34° O. en I86Z1). 

BAIE-TRLMTÉ (Phare C. h) sur file Green, côté S. 11 est fixe et 
visible à 15 milles, entre le S. 34° 23' O. et le N. 10° 53' E.; son 
élévation est de 28 m 2. 

Lat. 48° 30' 15" N. Long. 55° 22' 49" O. 
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BLE BAGALHAO (Phare C 1) à éclats de 10" en 10" ; il est phfcc 
sur L'extrémité N. de Me, entre les baies Trinité et Conception. 
Sa hauteur est de 134" et sa portée de 28 milles. 

Lat. 48° 9' 0" N. Long. 55° il' 9" O. 

HAVRB-DE-GKACE (Phare) feu fixe sur nie extérieure de l'en- 
trée; il est élevé de 46 B et visible du N. 11° 37' O. au S. 11° 37' E., 
à 18 milles de distance (47° 42' 40 // N. et 55° 28' 24" O). On doit 
rarrondirpar le N. pour entrer, et on peut l'approcher de J de miHe. ? 

(Fanaux) sur la pointe de la plage à l'entrée du port Ce 

sOht deuï feux fixes (au gaz) verticaux à 10" l'un de l'autre ; Ils 
sont élevés de 12 et 5 m et visibles à 11 milles. 

SAINT-JOHN (Fanal C. 4) feu fixe, sur le fort Amherst, au sud de 
l'entrée; visible du S. 37° 23 O. au N. 11° 37' O. à 16 milles de 
distance. Lat. 47° 33' 50" N. Long. 55° 0' 27" O. 

On appelle le pilote en hissant une lanterne à la vergue. 

Feu inférieur fixe rouge, élevé de 15 m 2 et placé sur le 

toit de la maison de la douane. Lat. 47° 34' 2" N. Long, 55° M 56" O. 

Feu supérieur fixe rouge, à 2 câbles du précédent, près 

d'une chapelle en face de la cathédrale, à 68" d'élévation. 

Ces deux feux en ligne N. 84° 57' O. guident dans les passages 
du port Saint- Jean. 

SPEAR (Phare) sur le cap, feu tournant. Son élévation est de 
82 m 5 au-dessus de la mer; sa portée est de 22 milles et ses éclats 
ont lieu de M en 1'. Ce cap est accore et presque à pic. 

Lat. 47° 31' 10" N. Long. 54° 57' 9" O. (Var. 26° O). 

FEUHYLAND. Un feu est proposé pour ce cap. 

CAP RACE (Phare C. 1) tournant en 30" sur ce cap, p ,€ S. E. 
de l'Ile de Terre-Neuve ; son élévatioq est de 54 ni 6 et sa portée 
de 19 milles. A 45™ dans le S. du phare, il y a une vieille balise 
de 7 a 3 de hauteur, peinte en bandes rouges et qui se termine 
par un toit pointu. 

Lat. 46° 39' 24" N. Long. 55° 24' 29" O. Var. 30° 10' O. 1864. 

PINE (Phare) sur le cap, à la côte S. de Terre-Neuve, par 46° 37' 
li" N. et 55° 51' 54" O. Son feu fixe, élevé de 95* 4 au-dessus de la 
mer, et visible de l'0. 40° S. au S. 75° E. à 24 milles par un temps 
clair. La tour de ll u 4 est à bandes circulaires rouges et blanches. 

DODDING-HEAD (Phare D. 1) sur la p" S. de l'île Grand-Burin, 
baie de Plaisance. Le feu est tournant à éclats de 20" en 20" ; il 
est élevé de 130", et visible à 27 milles. En venant du S., on le 
laisse à tribord en entrant. 

Lat. 47° 0' 26" N. Long. 57° 28' 52" O. , , „ j / 
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GAP SAINTE-MARIE (Phare D. 1) feu tournant de 1' en M et 
montrant alternativement une lumière rouge et blanche qui se 
voit à 26 milles, la tour étant élevée de US" 8. - < 

Lat. 46° 49' 30" N. Long. 56° 31' 43" O. 

SAINT-PIERRE (Phare D. 2) sur la Tète-de-Galantry, parties, de 
nie. C'est un feu fixe à éclats blancs et rouges de 20" en 20" , on 
varia alternativement deux éclats blancs et un éclat rouge. Il est 
élevé de 64 m et visible à 20 milles. / ' r i 

tat. 46° 46' 3" N. Long. 58° 29' 16" 0. (Vïï h 30"). 

Oe feu est masqué daps la partie du JV. par les hautes terres de 
File Saint-Pierre. - 2 

A partir du 1 er avril jusqu'au 1 er novembre, deux canons d'a- 
larme sont tirés de deux heures en deux heures pendant les brouil- 
lards, avec des intervalles de 3' ; et cela depuis 6 heures du matin-, 
jusqu'à 6 heures du soir. Les navires du large qui tireront le ca- 
non pour reconnaître leur position seront répondus coup pour coup. 

_ (Fanal C. 4) sur la Pointe-à-Canon, feu de port fixe, élevé 

dé 11* et visible de 6 milles, allumé du 15 mai au 1 er décembre 

Lût. 46° 47' 2" N. Long. 59° 28' 27" O. Var. 27° 40' O., 1864. 

Feu (C. 4) fixe rouge au nord de la ville, de 19" de hauteur 

et 3 milles de portée. 

Ces deux feux, vus l'un par l'autre, conduisent dans le milieu de 
la passe, entre les roches Bertrand et Ylle-aux-Chiens. 

MERCER (Pnare) sur ce cap (baie Fortune) feu à éclats chaque 
10"; il est élevé de 124 ra et visible sur tout l'horizon à 25 milles 
excepté de l'O. 7° 15' S. au N. 29° 45' O. où la terre le cache. 

Lat. 47 u 15' 30" N. Long. 58° 11' 59" O. 

i ** ■ 

GOLFE SAINT-LAURENT , t 

SAÏNT-PAUL (Phare de l'île). Deux fanaux sont aux pointes 
extrêmes N.et S. Le premier est fixe, très-brillant, élevé de 42 m 67, 
sur un îlot séparé. 11 est visible dans le S. de tous les points du 
compas, excepté entre leN. 12° O. et l'E. 47° N., où il est caché 
par les terres. Sa tour est blanche. •' ' : 

Le feu S. est sur la pointe S. O. de l'île et peut se voir par le 
N. de tous les points, excepté entre le S. 48°E. et l'O. 25° S., où il 
est caché par les collines. Ce feu est tournant de M en M et sa tour 
blanche; il est muni d'une cloche de brouillards qu'on entend de 
très-loin. Ces feux ont une portée de 20 milles; ils sont d'une 
grande utilité pour la navigation du fleuve Saint-Laurent. 

Feu N. par Lat. 47° 13' 50" N. Long. 62° 28' 29" O. 
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ILE MADELEINE (Proposé). Sur les roches Bird, 
CAP IIOZIER (Phare D. 1) fixe sur la p ,e extrême du cap, au côte 
E. de la baie de Gaspé, par 48° 51' 37 " N. et 66° 32' 9 ' 0. Son 
élévation est de 41 m 3 et sa portée de 17 milles. Il est allumé ilu 
20 mars au 31 décembre, et éclaire les deux tiers de l'horizon. 

ANTICOSTI (Fanal) à feu fixe vers l'ext. E. sur Healh-Point. On 
le voit de 10. 22° S. au N. T E. par le S. Sa portée est de ih 
milles et son élévation de 33 m . 

Lat. /i9° 5' 20" N. Long. 62° 2' 11" O. 

(Phare) sur la p ,e S. O. de Pile, feu tournant de 1' en 1 . 

élevé de 30 m 5. Lat. 49° 23' 45" N. Long. 65" 55' 55" O. 

Le feu se voit du JN. 48" O. par PO. et le S., jusqu'au S. 82° L. 
à 15 milles lorsqu on est élevé de 3 ra , et à 23 milles quand on esi 
élevé de 30™ A 30 milles E. du fanal, à un endroit nommé 1? 
Shallop-Creek, et à 48 milles vers PO., à la grande baie ainsi qu'iiu 
fanal lui-même, sont des dépôts de provisions pour les naufrages 

(Phare D. 2) sur l'extrême p ,c O.de l'île, par 49° 52' 30 V 

et 66° 52' 9" O. Feu fixe élevé de 34 m et visible à 15 railles; if 
éclaire les deux tiers de l'horizon. 

POINTE-DES-MONTS (Fanal) au côté N. de la rivière vis-à-vis 
du cap Chat ; lanterne à 30 m 5 au-dessus de la mer. Ce fanal, à feu 
fixe, se voit à 15 milles. Passez à * de mille de la pointe. 

Lat. 49° 19' 35" N. Long. 69° 42' 4" O. 

POINTE F ATI 1ER. Feu fixe sur celle pointe ; il est élevé de !3 3 
et visible à 10 milles entre PO. 37° S. et TE. 27° 35' N., par le S. 
Lat. 48° 31' 25" N. Long. 70° 47' 27" O. Var. 21° 30' O. (1850). 

BIQUETTE (Phare) feu tournant de 2' en 2', sur la p tc O. de nie 
Biquette, par 48" 25' 18" N. et 71° 13' 27" O. Son élévation es! 
34 ra et sa portée de 17 milles. Lorsqu'il y a de la brume ou de- 
tempêtes de neige on tire le canon toutes les heures. 

RED-ISLAND (Fanal) feu fixe rougesuv Pile de ce nom, par/iS c 
4'20"N. et 71° 53 / 25 ,/ 0. La tour est également rouge; il a 23° 
de hauteur et se voit à 12 milles. 

GREE\ (Phare) sur la p ,c N. de File, feu fixe élevé de 18° el 
13 milles de portée. Lat. 48° 3' 17" N. Long. IV 45' 12" O. 

On ne doit pas approcher, car un banc s'étend mille N. 7°E- 

Derrière le phare, à \ de mille S. 44° 40' E., est une balise 
blanche, qui, étant amenée en ligne, pare le danger. 

BRANDY-POTS (Fanal I). 4) fixe à 77 ,u de l'ext. S. E. de Mot; 
élevé de 23 m 7, on le voit de 10 milles. 

Lat. 47° 52' 30" N. Long. 72° 0' 44" O. 
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LONG-PIL-GIUMS (Fanal D. 4) h 37 m h l'O. du centre de l'Ile. 
C'est un feu fixe haut de 55 m , qui se voit à 12 milles. 

Lat. !\T 43' 15" N. Long. 72° W 9" O. 

SAENT-ROCH (Flottant) dans la traverse du S., entre i bouées 
qui indiquent le passage, près "des villages Saint-Jean et Sainte- 
Anne. Le bateau, qui a 2 mats portant chacun un feu fixe de 9 
milles de portée, est enlevé en hiver et change de place avec les 
sables. Lat. 47° 22' 10" N. Long. 72" 35' 5" O. 

STONE-PILLAK (Phare) feu tournant dont les éclats ont lieu 
de 90" en 90" ; à 9(T environ de la p ,e S. de l'île du même nom, 
par 47° 12' 25" N. et 72° 41' 45" O. Son élévation est de 20 m et 
sa portée est de 13 milles. Allumé seulement du 15 avril au 15 
décembre. 

SAINTE-CROIX (Fanal) feu fixe visible à 6 milles, installé dans 
une tourelle blanche à !<i mille N. de l'église de Québec, pour faci- 
liter le passage de la ville à quelques milles en amont et en aval. 

Lat. 46° 37' 40" N. Long. 74° V 10" O. 

Nota. Au-dessus de Québec sont plusieurs fanaux à l'usage des 
pilotes, qu'il était inutile d'introduire ici. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

ILE MISCOU (Fanal) sur la p tc Birch ; le feu est fixe rouge. Son 
élévation est de 23 m 7 sur ui:e tour blanche octogone et sa portée 
est de 12 milles. Un banc s'étend à 3 milles au N. 11° E. 

Lat. 48° 1' 0" N. Long. 66" 49' 37" O. 

ESCUMENAC (Phare) sur la pointe de ce nom, au côté Sud de la 
baie de Miramichi; feu fixe élevé de 2l m , par Z|7° h! 32" N. et 67° T 
Zi5 r/ O. Sa portée est de 14 milles; on le laisse h tribord en entrant 
dans le détroit de Northutnberland. Sa tour est blanche. 

(Var. 22° 40' O., 1864.) 

SHEDi AC (Fanal) fixe de 6 milles de portée, sur le quai Chêne, 
allumé pendant l'été. Lat. 46° LV 38 ?v. Long. 66° 51' 41" O. 

MCH1BUCTO (Fanal) fixe sur ce cap. En construction. 

PORT BEDEQUE (Fanal) feu fixe d'une portée de 7 milles sur le 
quai Green par 46° 23' 32" N. et 66° 7' 14" O. Il est élevé de 4 m 5 
sur un pieu. 

SEA-COW (Phare) au côté S.-E. de la baie de Bédé que; le feu 
est fixe, élevé de 24 m et visible à 14 milles. 
Lat. 46° 19' 0" N. Long. 68° 8' 39" O. 
BLOCKHOUSE (Fanal) du port de la ville Charlotte, sur cette 
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pointe, côté 0. de l'entrée, feu fixe élevé de lO" 6 et visible I 9, 
milles. Lat. 46° 11' 36'' X. Long. 65° 27' 33" 0. Var. 23° 0. 1864*. 

- H1LLSB0R0UGH (Phare C.) sur la p le Prim, au S. E. de 1a 
baie par 46° 3' 10" N. et 65° 22' 16" 0., feu /îxe élevé de 20* 7 efe 
visibleà 13 milles. Plusieurs bouées signalent les dangers de la baie. 

RAIE CARDIGAN (Phare C. ) feu fixe sur le cap Panmure, etitrée 
Sw de Georgetown, élévation 26™ 9, portée 14 milles. 
, LaL 46° 8' 47" N. Long. 64° 47' 49" 0. * 

On pare le récif du cap Bear en tenant le feu ouvert par la pfo 
ferras. s ■ ' . -ru 

RICHEMOND (Fanal) fixe élevé de 6 m 1 sur Me Bill-Uock, côté 
N, de l'entrée; il 6e voit à 8 milles. u ■ » - V "» 

Lat. 46° 34' 44" N- Long. 66° 2' 36" 0. > 

GASGUMPÈQUE (Fanal C.) sur Me Sandy, feu /ta* élévéde 24*1 
et visible à 8 milles. Lat. 46° 48' 42" N. Long. 64' 22' 16*0. ; 

t ' NOUVELLE-ÉCOSSE 1,11 

PICTOU (Phare) au S. de l'entrée, sur le détroit de Cumberland, ' 
tour octogonale à bandes verticales rouges et blanches. Son feu 
fixe, élevé de 19 m 8, se voit à 11 milles; un petit feu rouge est allu- 
mé sous la lanterne depuis 1854. En le tenant à l'O. 45* S. on pare 
les récifs Est. Lat. 45° 41' 25"N. Long. 64° 59' 36" O. (X h ). 

ILE PICTOU (Fanal) à feu fixe sur la pointe E. de Me ; éléva- 
tion iô" 7, portée 12 milles, par 45° 49' 10" N. et 64° 50' 39" 0. 

CAP GEORGES (Phare D. 2) feu tournant dont le plus vif éclat 
apparaît en 30" ; son élévation est de 121 m 6 et sa portée de 
25 milles. On ne l'allume que pendant la saison navigable. 

Lat. 45° 52' 35" N. Long. 64° 13' 49" O. , . % / 

PORT HOOD (Fanal) feu fixe ronge et blanc, à l'entrée S. Il pa- 
raît rouge quand on le voit du N. et blanc quand on le voit du S. 
Son élévation est de 16 n, 7 et sa portée est de 10 milles. 

Lat. 46° 0' 0" N. Long. è3° 51' 46" 0. 

SEA "WOLF (Phare) sur le centre de cette île, à 2 j milles de 
Me du cap Breton, feu fixe élevé de 88 m 4 et visible à 21 milles. 

Lat. 46° 21'30"N. Long. 63° 35' 39" 0. , 

ILE CIBOUX (Phare) tournant chaque minute, montrant des 
éclats alternatifs rouges et blancs, visibles à 14 milles. 

Lat. 46° 23' 10" N. Long. 62° 42' 39" 0. 

SYDNEY (Fanal) installé sur Flal-Point à TE. de rentrée. Son feu 
fixe est élevé de 21-3 et visible à 14 milles. Tour octogone à bandes 
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verticales rouges et blanches. On ne doit rapprocher qu'à { de 
niffe.Lat. 46° 16' 12" N. Long. 62° 27' 28" O. (P). 

FLINT (Fanal) feu tournant de 15" en 15"; il est élevé de 19* 7 
sur Fext. N. E. de l'île et visible à 12 milles. 

f^rt. 46* 11' 5" N. Long. 62° 5' 54" 0. ' 
SCATARY (Phare) sur l'ext. N. E. de Me; il est blanc et élevé de 
27 m 4; son feu est tournant, très-brillant, visible pendant 1' et 
éclipsé pendant 30", à 15 milles de distancé. Il est muni d'ùn 
canot de secours et d'un canon de signaux ; on ne doit jamais ra- 
mener à TE. du N. ou à TE. du S. ni rapprocher à moins de £ 
milles. Lat. 46° 5' 13" N. Long. 62° 0' 24" 0. ' ' . ■ ■ 

L.OUISBOURG (Phare) sur l'emplacement du vieux phare fran-' 
çais, à droite de l'entrée ; son feu est fixe, élevé de 29* avec une 
portée de 16 milles (45° 54' 34" N. et 62° 17' 21" 0. (VIP •15*). 
ILE VERTE (Phare) feu fixe élevé de 21» 3, visible à 14 millesi- 
Lat, 45° 38' 51" N. Long. 63° 13' 49 " O. 
CUT-OF-CANSO (Fanal} feu fixe sur le cap Jack, côté 0. de 
l'ext. N. du détroit, à environ 110 m dans les terres. II est élevé de 
35" 5 et visible de 18 milles. La tour est carrée et blanche. Dès 
dangers bordent les côtes des deux côtés de ce détroit, dont il faut 
se défier. Mais il y a un bon mouillage sous le feu. 
Lat. 45° 41' 42" N. Long. 63° 49' 5" 0. 
GUT-OF-CANSO (Fanal) sur la p ,c Eddy, côté 0. de l'entrée S. du 
détroit de Canso ; il est composé de deux feux horizontaux, fixes, 
à 6™ 25 l'un de l'autre ; leur élévation est de 7 m 5 et leur portée 
de 8 milles. Le bâtiment est carré, blanc, avec un diamant noir du 
côté de la mer. Lat. 45° 31' 29" N. Long. 63° 34' 48" 0. (JX^lô*). 

Cette pointe étend son danger à 360 m à l'E., mais son N. O» a 
un excellent ancrage. \ 
GUYSBORO (Fanal) feu fixe au fond de la baie Chedabucto, dont 
la portée est de 8 milles. C'est une balise carrée, blanche, de 6™, 
portant le feu à 9 m au-dessus de la mer. 
Lat. 45° 22' 47 w N. Long. 63° 49' 17" 0. (Vlll h 20"). 
ARICH AT (Fanal) feu fixesur lap ,e Marichi, au côté S. de l'entrée 
N. du port (île Madame). La tour est carrée et blanche ; son feu 
est élevé de ÎO" 3 et visible à 8 milles. 
Lat. 45° 29' 2" N. Long. 63° 22' 7" 0. (VIIl h 50"). 
CRANBERRY (fanal) 2 feux fixes verticaux à 10" l'un deTautre, 
dont la portée est de 15 et 9 milles, sur cette lie près le cap Canso, 
la bâtisse a 22° 7, et est à bandes horizontales rouges et blan- 
ches. Lat. 45° 19' 49" N. Long. 63° 15' 35" 0. Le brisant Bass, 
avec l" d'eau, est à 2 milles E. 34° N. du fanal. D'autres dangers 
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«'étendent à 4 milles, et il faut des soins pour les érl^r. THPâ*\) 
WHITE-HEAO < Fanal feu a éclats «le 2> en f*' s^r 7^:* fc 

ce nom; son élévation e^t de lfr 1 5 avec une pon-r* L~ il siHes. 
Lat. 45" 12' 0 N. Long. 6.7 2S S O. 

SABLE (Ile), au large d'Halifax: elle a plusieurs ?irrîîii d$ 
jour et un canon d'alarme pour les gros temps. 

BEAVEP» (Phare, tournant sur la partie S. E. de iToi eité-i 
rieur. Ce feu fait sa révolution de 2' en 2' ; il est visite pendant 
M 30" et invisible pendant 30 . Son altitude est de 2l~3. et 3 
peut se voir à 12 milles. Ce phare est toujours blanchi avec deux 
disques noirs sur la face tournée à la mer. 

Ut. 44* 49' 33" N. Long. 64* 40 19" O. (\"TTP 45».) 

Quand on entre dans le port Beaver, on doit se tenir à ; de 
mille de ce feu pour éviter un rocher qui s'en détache à TE. 

ILE EGG (Phare) sur cet ilot, feu, tournant dont l'éclat le plus 
brillant se montre chaque minute; il est élevé de 26" et visible à 
15 milles. Lat. 44° 39 / 51 7 S. Long. 65° 11' 41" O. 

DEVIL (Ile), à TE. de l'entrée d'Halifax, phare à feu fixe et rouge 
vers la mer. Sa portée est de 8 milles ; la tour de 13" 6 est brune 
avec ceinture blanche. On y trouve des pilotes. 

Lat. 44" 34' 48" N- Long. 65° 47' 31" O. 

SHERBROOK (Fanal) sur la côte Maugher (port d'Halifax); feu 
fixe élevé de 17" 1 6 et visible dans toutes les directions à 12 milles. 
Lorsqu'on est par le travers de Chedabuclo-Uead, ou lorsque le 
phare Sambro reste à l'O. 42° S., le feu de la côte Maugher ne doit 
jamais être amené à KO. du N. 19° 36 O. pour parer recueil du 
cap Trumb. Il y a une cloche d'alarme sur Rock-Head. 

Lat. 44" 36' 5"N. Long. 65°52 , 0. (VIP 30 m ). 

Plusieurs bouées importantes signalent les dangers du port 
ùllatifax : 1° sur l'écueil extérieur Rock-Head, qui possède aussi 
une cloche d'alarme; 2° à l'extrémité S. des bancs du cap Trurnb: 
3" sur le banc Litch/ield et le banc Mars, tous les deux à bâbord 
en entrant; 4 W sur le banc Ivis-Knowl, et 5° à l'extrémité du banc 
de la p tc Pleamnl (Var. 18° N. O.). 

SAMBKO (Phare) feu fixek 40 m 2 sur l'eau dont la portée est de 
20 milles : deux canons d'alarme y font le service : ce bâtiment 
est blanc et au côté S. O. de l'entrée d'Halifax. 

Lat. 44° 26' 11" N. Long. 65° 53' 47" O. (VHP 15 m ). 

Plusieurs balises signalent les dangers de cette entrée. 

LU-NENBOUUG (Fanal) à la p lc S.E. de l'île Kross, par 44° 18' 43 ' 
N. et 66° 30' 6" O.; il y a deux feux à 10 m 4 d'intervalle. L'infé- 
jrjeur est fixe et le supérieur à éclats de 1' en 1', qui se voient à 
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4 railles. Ses éclipses sont très-rapides. La bâtisse est rouge et 
levée de 30 ra , ce qui dislingue ce phare le jour et la nuit de ceux 
e Sambroet de Liverpool, dont les tours sont blanches. L'île Kross 
st basse et boisée, tandis que Sambro est une haute roche toute 
ue. On peut rapprocher à ~ de mille (IX h ). 

Feu fixe sur la p ,e Batterie, à l'entrée du port. 

1RON-BOUND (Ile) (Phare) tournant h éclats de 30" en 30", sur 
2 cap le //ère, à 21™ 2 d'élévation; se voit à 12 milles; il guide 
»our donner dans la riv. le Heve. 
Lat. 44° 13' 40" N. Long. 66° 36' 28" O. 
MEDWAY (Fanal) feu de port sur la p le de l'Amirauté, au côté 
). de l'entrée. Le bâtiment est carré, blanchi avec un carré noir 
lu centre. Son feu fixe est élevé de 13 m et se voit à 10 milles de- 
juis le cap le Heve (VH h 45 m ). 

Lat. 44° 6' 10" N. Long. 66° 52' 23" O. 

COFFIN (Fanal de l'île) à l'entrée de Liverpool, par 44°1'58"N. 
îl 66° 57' 43" O. Feu tournant élevé de 22 m et visible à 16 milles, 
ians une tour octogone à bandes horizontales rouges et blanches; 
es éclats ont lieu de 1' en 1'. On peut l'approcher à £ mille, en 
usant de très-grandes précautions. 

L'île Hope lui reste au S. 29° 0. 15 milles de distance. 

LIVERPOOL (Fanal) fixe sur la p ,c du fort, à 9 m de hauteur et 
7 milles de portée. Lat. 44 1 ' 3' 45" N. Long. 66° 59' 9" O. 

GULL (Fanal) à feu fixe, sur ce rocher, à l'entrée du port 
Rugged. Il est élevé de 13 m 5 et visible à 10 milles. 

Lat. Zi3° 39' 14" N. Long. 67° 25' 14" O. 

HOPE (Ile) (Phare) tournant de 1' en 1', sur cet îlot ; il est 
élevé de 12 m au-dessus de la mer et visible à 11™. 

Lat. 43° 48' 31" N. Long. 67" 7 24" O. 

SHELHURNE (Phare) sur le cap Roseway, par 43° 37' 17" N. et 
67° 35' 54" O., à l'entrée d'un port excellent. C'est un octogone à 
bandes verticales blanches et noires, très-remarquable de jour, 
avec un bois touffu derrière; on y allume deux feux fixes, le pre- 
mier, a 36™ 4 au-dessus de la mer avec une portée de 18 milles ; le 
second a 11 mètres du sommet; se voit à 10 milles. 

LATOUR (Phare) sur le cap Baccaro, par lat. 43° 26' 54" N. et 
long. 67° 48' 21" O. La tour est carrée, toujours blanche, avec 
une sphère noire du côté de la mer. Ce cap forme le côté E. du 
port Barrington. Le feu est tournant avec des éclats de 15" de 
durée et des éclipses de 25". Portée 12 milles. 

CAP SABLE (Phare D). Sur l'extrémité S, O. de la Nouvelle- 
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Écoa$e ; ce feu est fixe et rouge de 16 m 1 d'élévation et visible de 
12 milles. Lat 43° 23' 19" Long. 67° 57' 20" O. 

Brasil, au S. 76° 30' E. 8 milles; le rocher de Ti du Bme- 
Race, au S. 36°30°E. 1 mille Var. 16°30'O. 1864. 

RIV-TUSKET (Fanaux) sur Pîle Fish, par US° M' 30" N. et 68* 
Id' 59" 0, Ces feux sont fixes, élevés de 35 ra et visibles du large. 
, PUBJVJCO (Fanal) sur la p te Beach, côté S. E. de l'entrée du 
port Pubnico ; feu fixe de 8 m 5 d'élévation et de 8 milles de portée. 

Lat. 1x3° 35' Û3" N. Long. 68° T 3" 0. 
. Relevé au N, 18° E. et ouvert à PO. 16° S. de Plie Saint-Jean. 
Il fait parer le banc. 

ILE SEAL (Fanal). En approchant de la baie de Fundy, c'est le 
premier feu fixe qu'on voit; il est sur la p tc S. de Pîle South-Seal, 
élevé de 29 m 6 et visible à 18 milles sur tout Phorizon. Il est à 16 
milles 0. N, 0. du cap Sable (VUI h 30»). 

Lat. U3° 23' 34" N. Long. 88° 21' 1" O. 

La Blonde, qui découvre, est à 2 ou 3 milles. Tout autour on a 
11 et 16 ,n d'eau. 

A 1 mille 0. de Pile Seal sont des bancs dangereux, et le Devifo- 
Limb qu'on voit en tout temps. Les grands navires ne doivent pas 
rapprocher à 3 milles dans le S. et à 1 £ dans PO. 

YARMOUTH (Phare) tournant en 1' 15" de temps, sur le cap 
Fourchu, côté O. de l'entrée. Sa portée est de 20 milles. C'est 
un octogone à bandes verticales rouges et blanches. Il peut être 
approehé à £ de mille dans PE., où il y a un bon mouillage par 6*. 

Lat. 1x3° 1x7 28" N. Long. 68° 29' 30" 0. 

BAIE DE FONDY 

ILE BRÎER (Fanal) au côté 0. de Pîle, qui git au S. S. 0. de la 
baie Saint-Mary ; feu fixe élevé de 28 m et visible à 15 milles. 

Lat. lxk° 14' 57" N. Long. 68° 43' 62" O. 

On le voit du S. au N. 40° E. Il faut passer à grande distance 
dans le S. de l'île- 

PETER (Fanal) sur Pîle, à l'entrée S. de Wesport (côté E. delà 
baie de Fundy). Deux lumières horizontales, pour le distinguer du 
fanal de Bryer, sont élevées de 16 m 2, et visibles à 10 milles. Ce 
feu guide à Westport ou le grand passage. On peut le passer des 
deux côtés, mais la côte E. est plus sûre: le meilleur est sous Ffa 
Bryer, ou le côtéO. du port. Lat.M°15'30"N. Long^/ilT'O. 

BOAR (Cap) ou ext. N. E. de Pîle Long. (Phare) à éclats alter- 
nativement rouges et Wancs chaque minute. 

Lat. lx!x° 24' N. Long. 68° 33' 40" 0. 
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AïtoïAPOLÎS (Fanal) à rentrée du bassin, sur la p le Ptim ou Mgby, 
à feu fixe, d'une portée moyenne de 12 milles. (Var. 18° 20*0. 1864). 

Lat. 44° 40' 50" N. Long. 69° 7' 29" 0. 

Tour carrée de 23 œ et à bandes verticales ronges et blanches. îl 
e£t important de ne pas confondre Ventrée tfAnnapolis avec le 
trou de Gulliver, qui lui ressemble. On peut rapprocher à 100V 

MARSHALL (Fanal) feu fire blanc et vert ; il paraît blanc à 5 
milles et vert lorsqu'on est plus rapproché. < 

Lat. 44° 56' 52" N. Long. 67° 36' 10" 0. 

HÏARGARETVILLE (Fanal) feu fixe blanc et rouge : blanc à 5 
milles et rouge à moindre distance (45° 2'57"N. et 67° 24' 9"0.). 

EORTÔN (Fanal) près de la falaise, dans le bassin des mines. 
Son élévation est de 28 m 9. La mer monle de 14 m . Le bâtiment est 
carré, blanc. Son feu fixe se voit dé tous les points du bassin 
des mines à 20 milles (après avoir passé le cap Blomidoh). 

Lat. 45° 6' 15" N. Long. 66° 22' 9" O. 

EAtJTE (Ile). Un phare est en construction. , i 

BLACK-ROCK (Phare) feu fixe de 12 milles de portée. Là bâtftse 
est càtrée et blanche, à ~ de mille vers l'E. du brise-lame de Ken- 
nedy, et de 2 % milles vers l'E. du brise-lames de Giran. Ce feu est 
très-utile pour aller à ces deux ports; il guide sur la rade de l'île 
Spencer et dans le bassin des mines. (XII h .) 

Lat. 45° 10' 10" N. Long. 67° 6' 9" O. * 

BURNT-COAT (Fanal) fixe, élevé de 22 a 7 et visible à 13 milles, 
sur la maison du gardien. Lat. 45° 18' 17" N. Long. 66° 7' 1" O. 

PARSBOROUGH (Fanal) à feu fixe visible à 9 milles, étant élevé 
de ll m dans une tour octogone blanche. 

Lat 45° 23' N. Long. 66° 39' 9" O. 

GRINDSTONE (Ile) (Fanal) sur la p te O. de l'île. Le feu.-est/tet, 
élevé de 18 œ et visible à 12 milles. On relève le phare du Cap 
Enragé au S. 42° 15' O. à 10 milles. , < , . . j 

Lat. 45° 43' 13" N. Long. 66' 57' 34" O. (Var. 19° 30' O.). 

APPLE-RTVER (Phare) à deux feux fixes horizontaux, sur la 
p u Helly ou Capstan, au côté N. de la rivière Apple, dans la baie 
Cumberland, 9 milles E. du cap Chigneclo, par 45' 26' 0" N. et 
67° 10' 9" O. Le bâtiment est carré et blanc. Il est visible en venant 
de l'O., à 10 milles, étant élevé de 12 m . On y relève le phare 
Enragé N. 21° E. La marée des syzygies est de 16 ,n (XII b ). 

COBEQUID. Feu fixe sur la p ,c Spencer, sur une maison. 

ENRAGÉ (Fanal du cap) à feu fixe; la maison a 49 œ au-dessus de 
la mer : portée 15 milles, du O. N. O. au N. N. E. par le S. 
s Lat. 45° 35' 34" N. Long. 67° 7' 4" O; ' ' ' 

17 
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QUACO (Phare) feu tournant sur une roche au large du cap 
Quaco ; les révolutions se font en 20" et sa portée est de 15 milles. 
(45° 19' 20" N. et 67° 52' 4" O.) Le phare est peint en bandes 
horizontales blanches et rouges. On peut l'approcher à \ mille. 

PARTI II DGE (Phare) à rentrée de Saint-Jean, par ko là' 2" S. 
et 68° 23' 14" O. Le feu fixe a 36" 3 au-dessus de la mer et une 
portée de 20 milles. L'entrée de Saint-Jean est à 33 miiles 
N. O. \ N. de celle (TAnnapolis; et File Partridge à 2 milles vers 
le S. S. E du port. La tour est à bandes verticales et porte un 
sifflet à vapeur qui s'entend de minute en minute à 8 milles de 
dislance, quand il y a de la brume. 

SAINT-JEAN (Fanal). Une balise éclairée marque la p te O. du 
port, qu'il est nécessaire de passer très-près pour entrer. Feu fixe 
élevé de 10 m 6 et visible à 10 milles. La tour est à bandes verti- 
cales blanches et noires, et munie d'une cloche de brouillards. 

Lat. 45° 15' 3" N. Long. 68° 23' 16" O. (XIi h ). 

LE PKÉAU (Phare). Cette pointe a deux feux fixes, 8*5 Fun au- 
dessus de l'autre. Leur portée est de 15 milles. La tour est à 
bandes horizontales rouges et blanches. Il faut s'en tenir au 
large. Lat. 45° 3' 31" N. Long. 68° 47' 48" O. (XI h 40"). 

CAMPO-BELLO (Fanal) à l'ext. N. de l'Ile. Lanterne de 19 m au- 
dessus de la mer avec un feu fixe de 15 milles de portée; guide 
à l'entrée du grand chenal des West-Iles, de Moose-hland et de 
la baie Passama-Quoddy, ainsi qu'à Harbour-Head. 

Lat. 44° 57' 40" N. Long. 69° 14' 4" O. 

SWALLOW-TAIL (Phare) feu fixe sur cette pointe, île Grand- 
Manan. Il est élevé de 39"' sur une tour de 16" et visible à 17 milles. 

Lat. 44° 45' 52" N. Long. 69° 4' 13" O. 

SAINT-ANDREWS (Fanal) sur la p w Indian 9 feu fixe près la 
jetée de la Corderic. Il est élevé de 10 m 6 et visible à 10 milles, 
du N. 50° O. au S. 50° E. par le S. Le chenal du port intérieur est 
entre ce feu et une bouée blanche. Plusieurs balises signalent les 
dangers du port. Lat. 45° 4' 10" N. Long. 69° 24' 9" O. 

GANNET (Phare) feu à éclats de 40" avec éclipses de 20", élevé 
de 20 n et visible à 12 milles, sur un rocher de 22™ par 44° 30' hiï" 
N. et 69° 7' 10" O. ; à 21 milles O. N. O. du fanal Brier. Il signale 
l'approche de la chaîne des roches qui s'étend du Old-Proprietor 
à l'île West -Seal. Le Old-Proprietor, très-dangereux, est à 7 
milles N. E., et les feux de West-Seal à 12 milles O. ± S. O. La 
tour est à bandes verticales noires et blanches. En temps de bruine, 
on tire le canon* 
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WEST-SEAL (Phares). Deux phares sont sur la plus 0. de ces 
îles, pour la navigation de la passe O. du Grand-Manan. Feux fixes, 
à 45 m O. 5° N. l'un de l'autre, et 17 m 6 au-dessus des hautes eaux. 
Leur portée est de 15 milles. Lal. 44° 30' 7"N. Long. 69°26'22"0. 

GRAND-MANAN, sur Swallow's-Tail, partie N. E. Feu visible à 
17 milles. Lat. 44° 45' 40" N. Long. 69° 4' 9" 0. 
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Sabine a observé la variation annuelle de-f-4' 77 pour Toronto par 43° 39' 35" N. 
et 81° 41' 54" 0. Je ne connais pas celles des parties méridionales des Etats-Unis 
ou la déclinaison devient E. 

Les portées des feux sont données pour les plus grandes distances auiquelles on 
peut les voir lorsqu'on a 3 m ao -dessus de la mer et dans les temps les plus favo- 
rables. 

Les feux flottants et les phares sont souvent enlevés sans avis préalable, et 
l'orthographe des noms change aussi dans les livrets officiels. 

Les longitudes pour les Etats-Unis sont celles données par le tableau officiel de 
Washington. 

Je n'ai pas reproduit la description des phares des grands lacs, inutile à la na- 
vigation extérieure. 

MAINE 

WEST-QUODDY (Fanal D. 3) sur la p te 0. de l'entrée de Passama- 
Quoddy ; feu fixe visible à 17 milles et élevé de 40 m 4 au-dessus de 
la mer. On frappe une cloche dans les brouillards. (Var. 15°0. 1864.) 
Lat. 44° UT 30" N. Long. 69° 18' 9" O. 

LITLE-RIVER (Fanal D. 4) feu fixe varié par des éclats de 90" en 
90", élevé de 12 m et visible de 12 milles, dans le Cutler, à PO. du 
Grani-Manan; par 44° 39' 45" N. et 69° 31' 34" 0. 

ILE-RONDE. Autorisé. 

LIBRY (Fanal D. 4) sur l'île, par Lat. 44° 34' 5" N. et Long. 69° 
41' 51" 0., à Tenlrée de la baie Machias, dont il porte aussi le 
nom ; feu fixe, à 15 m 8 au-dessus de la mer et visible à 13 milles. 

MOOSE-PEAK (Fanal D. 2) sur Hle Mistake, feu tournant à 19"" 7 
au-dessus de la mer, par 44° 28' 27" N. et 69° 51' 43" 0. et visible 
à 14 milles; ses révolutions de 4' présentent 2 lumières et 2 écli- 
pses. A 12 milîes, les temps sont égaux; mais, en approchant, 
ceux de l'éclipsé diminuent. A 6 milles, l'éclipsé cesse. 

NASH (Fanal D. 4) feu rouge et fixe, sur File au côté E. de l'entrée 
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de la riv. Pleasant. Son altitude est de 14 m 2 et sa portée de 12 
milles. Lat. 44° 27' 51 " N. Long. 70° 4' 39" O. '* 1 1 r ' ' 

NARRAGUAGUS (Fanal D. 4) à /ta /toc, élevé de 43" 6 et visible 
à 12 milles. La tour, de 8 m 8 est à la p ,c S. de l'Ile Pond; il guide 
pour entrer dans la baie Narraguagus. 

Lat. 44° 27' 20" N. Long. 70° 9' 41" O. A , 

PET1T-MANAN (Fanal D. 2) à l'entrée de la baie"Pfcû*ont,éxt. S. 
de Tîle ; feu à écWs de 2' en 2', à 38" au-dessus de la mer, par 
44° 22' N., et 70° 11' 40" 0.; et à 6 milles S. E. du port Goldsbo- 
rough. Sa portée est de 17 milles. Cloche de brouillards. (XP.) 

A 4 milles 0. \ N. 0. du fanal est le récif de Moulton, qui dé- 
couvre dans les marées basses. Un récif sans nom est à 5 milles 
S. E. ^ E., qui n'a pas 2 m d'eau; enfin un autre récif avec 3" 6 
d'eau est à 4 milles S. S. 0. (Très-dangereux.) 

PORT-WINTER (Fanal D. 4) à feu fixe de 11 milles de portée 
sur la p te S. de l'île Mark, à l'O. de l'entrée; la tour de 5" 7 est 
blanche et adossée à une maison grise. ) . . , 1 

I<at. 44° 21' 40" N. Long, 70° 25' 5" O. , .... ., , , 

MONT-DESERT-ROCK (Fanal D. 3) près de Tîle de ce nom, feu 
fixe élevé de 22 m au-dessus de la mer, visible à 13 milles. La lotir 
grise a 18 m de hauteur et est à 27 milles de TUmanan. 

Lat. 43° 58' 30" N. Long. 7° 27' 31" 0. (Xl h 10°\) 

BAKERS (Phare de Tîle D. 4) feu à éclats de 90" en 90", élevé de 
32 m et visible à 17 milles ; devant Mount-Desert, et au S. de la baie 
Frenchman. Il guide pour aller dans le port de l'île Cranberry. 

Lat. Uli° 14' 27" N. Long. 70° 31' 45" 0. 

BEAR (Fanal D. 4) feu fixe sur l'île, par 44° 17' 10" N. et 70 9 
35' 46" 0.; élevé de 29 m et visible à 15 milles; fait partie des îles 
Cranberry; à environ 5 milles N. 0. du feu de Baker. La tour est 
rouge et de 6 m 7 d'élévation; il guide au port du N. E. 

PORT-BASS (Feu C. 4) fixe rouge à l'entrée du havre de Bass, 
sur une tour blanche à lanterne noire; il est élevé de 17™ 3 et 
d'une portée de 13 milles, (44° 16' 30" N. et 70° 43' 44" 0.) I 

ILE SPOON. (En construction.) I 

EDGEMOGGIN (Fanai D. 4) sur la p te S. E. de l'île Green; son 
feu fixe se voit à 9 milles étant élevé de 7 m 9; il guide les navires I 
qui entrent à Ellesworth, Blue-Hill et Mount-Desert. I 

Lat. 44° 15' 50" N. Long. 70° 47' 49" 0. 

SADDLE-BACH (Fanal D. 4) feu fixe élevé de 15 01 5 et visible J 
à 13 milles, près la p te S. O. de YIle-au-Hwt, côté E. de la baie. 

Lat. 44° 0' 51" N. Long. 71° 3' 24" 0. 

Entre le feu et le port Caver il y a des dangers (X h 45 m ). 
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HERON-NECK (Fanal D. 4) à /ea fixe et rouge, élevé de 27" sur la 
p le S. de l'île Green (la plus S. des îles Fox dans la baie Penobsçot) ; 
il est visible de 10 milles. Lat. 44* 1' 30" N. Long. 71° 11' 30" 0. 

Nota. On ne peut naviguer dans les environs qu'avec le Coast- 
Pilotde M. Blunt, ou les pilotes. ' 

ILE W1D0W, côté S. (Autorisé.) 

ILE MARK (Fanal D. 4) feu fixe à l'entrée 0. du passage de l'île 
Deer; élevé de 15° 8 sur une tour blanche à lanterne rouge, sa por- 
tée est de 12 milles (44° 8' 2" N. et 71" 2' 9" 0.). 

EAGLE (Phare D. 4) à feu fixe par 44 6 13 ; 3" N. et 71° 5' 53"0. 
Il est élevé de 32 m et visible à 16 milles, au fond de la baie d'Js/e- 
au-Uaut, et marque l'entrée N. E. de la baie Penobsçot. 

PL M PKI N (Fanal D. lx) sur l'île de ce nom; la tour en briques 
est blanche, de 6 m 1, portant le feu fixe à 8 a 2 au-dessus de la 
mer. Sert à la navigation de Buck 's-Harbour et guide sur l'entrée 
0. de Edgemoggin-Beach; sa portée est de 9 milles. 

Lat. txlx° 18' 35" N. Long. 71° W 21" 0. * " " 

ROCHE-MARTINICUS (Fanaux D. 3). 2 (eux fixes sur la roche 
devant la baie Penobsçot; les tours sont grises et à 45 m N. 38° O. et 
S. 38° E. l'une de l'autre, élevées de 25* 9 et 27° 3 au-dessus de la 
mer; on les voit à 15 milles. Cloche de brouillards et mécanique, 
qui tinte sept coups par minute. 

Lat. 43° 1x7 0" N. Long. 71° 11' 9" O. 

WIIITE-HEAD (Fanal D. 3) à l'entrée O. de la baie Penobsçot; feu 
fixe à 21 m au-dessus de la mer et visible à 13 milles (43° 57' 50" N., 
et 71° 26' 24" 0.) Une cloche y est frappée de 5' en 5' pendant 
les temps de brouillards. 

OWL'S-HEAD (Phare D. 4) à l'O. de l'entrée de la baie devant le 
port Bockland où il guide les bâtiments; feu fixe élevé de 30^4 
avec une portée de 16 milles. Cloche de brouillards. 

Lat. 44° 5' 0" N. Long. 71° 22' 9" O. 

BROWNS-HEAD (Fanal D. 4) à l'entrée 0. de la passe de Me 
Fox, petit feu fixe élevé de 14" 8 et visible à 12 milles (baie 
Penobsçot). Lat. 44° 6' 45" N. Long. 71° 13' 9" O. 

CAMDEN (Fanal D. 4) au côté S. de l'entrée, sur l'île Negro, feu 
fixe élevé de 15*" 8 et visible à 12 milles. La p u Barrit, au côté 0. 
du port, est à ~ mille S. O. *- S ; la p te Morse est vis-à-vis du fanai 
et ionpe le côté E. du port (44° H' 50" N. et 71° 22' 9" 0.). 

GRINDEL-P0L\T (Fanal D. 4) à feu fixe, marquant le port de 
Gilkey dans la baie Penobsçot; son élévation est de Jl m 8 sur ufie 
tour rouge de 8 m 5, et sa portée de 11 milles. 

Lat. 44° 17' 30" N. Long. 71" 16' 0" 0. 

7 

f 
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CASTINE (Fanal D. 4) sur la p w Dice; feu fixe dans la 
Penobscot, à 39" au-dessus de la mer et visible à 17 milles. 
Lat. 44° 23' 25" N. Long. 71° 9' 0" 0. (X b 45"). : f 
Un signal est sur Ot ter-Rock, à TE. } S. E. 1 mille, et àf 
mille E. N. E. de ce signal en est un autre sur la roche Hosman 
OLD-FORT-POINT, au-dessus de Castine (fanal D. 4) à feu/1 
servant à indiquer la direction de Prospect-Harbour. Son altittt 
est de 31" et sa portée de 16 milles. 
Lat. 44° 28 , 20' / N. Long. 71° 8' 30" O. (X h 45-)." 
PORT TENANT (Phare D. 4) au S. O. de l'entrée, au côté N 
de l'île Southern; le feu est tournant de 30" en 30" et rouge, éle 
de 20 m au-dessus de l'eau ; sa portée est de 13 milles. 
LaL /i3° 57' 39" N. Long. 71° 30' 9" O. 
MARSGHALL (Fanal de la p" D. 4), à rentrée de la passe Ht 
ring-Gut; feu fixe élevé de 9-4 et visible à 10 milles. On ne do 
tenter ce passage qu'avec une grande connaissance locale. 
Lat. 43° 54' 30" N. Long. 71° 35' 0" O. 
MANHEIGLN (Phare D. 2), à l'entrée de Penobscot, muni de 1 
réflecteurs, garnissant deux côtés d'un carré-long, dont l'un 
rouge ; feu tournant visible à 19 milles, dont la révolution est 
2 / 15 // ; à 53* au-dessus de la mer, La tour est grise. 
Lat. 43° 45' 52" N. Long. 71° 37' 20" O. (X b 45 m ). 
FRAJNKL1N (Fanal D. 4) sur l'ext. N. E. del'île, à l'entrée O.dèj 
la riv. Georges, 16" au-dessus de la mer. Feu à éclats de 90" eal 
90" visible à 12 milles. (43° 52' 40" N. et 71° 42' 9" O.). U guide 
pour Thomaston. 

PENMAQUID (Fanal D. 4) feu fixe, visible à 14 milles et à 22* 
sur la mer. Lat. 43° 50' N. Long. 71° 50' 30" O. Il est à l'entrée 
S. O. de la baie Bristol, à l'entrée E. de la baie John. J 
BURNT-ISLAND (Fanal D. 4) feu fixe, à l'entrée de Town's-End et 
à 2 milles N. de la p' e O. de l'île Squirrel. Élevé de 18 m , il est visible 
à 13 milles; le récif Bantum-Ledge est au S. - k S. E. de l'île Burni. 
Lat. 43° 49' 30" N. Long. 71° 59' 0" O. (X b 43 ,n ). 
HEJNDRICK'S-HE AD(Fanal D.4) feu tourna ?t<,blanc,élevé de 12-20 
et visible à 12 milles; h l'entrée E. de la rivière Sheepscot, par lat, 
43° 49' 20" N., long. 72° 1' 9" O. Après avoir passé le fanai 
guin, on gouverne N. E. jusqu'à relever le feu Hendrick au N. in-, 
clinant O. ; puis on court dessus en rangeant la côte à tribord. 14 
fanal est sur la maison du gardien (X h 45 m ). 

ILE POND (Fanal D. 4) au côté O. de l'entrée de la rivière 
v —bec, feu fixe élevé de 16 mètres, visible à 13 milles. 
44' 23" N. Long. 72° 6' 3" O. 
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SEGUIN (Phare D.l) sur l'île près la riv re Kenncbec;ïeufixe à 54 m 7 
u-dessus de la mer et visible à 20 milles. i3°Zi2 / 26"N., et 72°5' 24"0. 
e fanai de l'île Pond reste à 2 \ milles N. N. O. ; le cap Small à 
O.; le Jack's-Knife au N. O. 1 mille avec 8 ni d'eau. Il est muni 
'une cloche (X h 45 ,n ). 

ELISABETH (Feux D. 3). 2 phares son t sur ce cap par 43° 33' 50" N. 
1 72° 32' O. marquant le S. 50° O. et séparés de 255 ra . Les lanler- 
ies sont à 43 m au-dessus de la mer. Le feu N. E. est tournant 
le M en M visible à 18 milles; celui du S. fixe. Un bateau-cloche 
ist ancré sur la roche Alden, 2 ^milles S. E. { E. du feu fixe du 
;ap, par 23 m d'eau , et des bouées sont sur les roches des en- 
trons. 

PORTLAND (Fanal D. 2) sur la p te à l'O. du port, feu fixe élevé 
le 30 œ 7 et visible à 17 milles. 

Lat. 43° 37' 40" N. Long. 72° 32' 48" O. (XI h 10 m ). 

L'observatoire de Portland a 53 m au-dessus de la mer; son té- 
lescope découvre les navires à 45 milles, et les signaux à 24. 

BRISE-LAME de Portland (D. 4) feu fixe rouge sur son extrémité 
N. E; visible à 8 milles. Lat. 43° 39' 18" N. Long. 72° 33' 57" O. 

WOOD (Fanal D.4) près le port Saco au côté E. de l'île. Lanterne 
à 18 ra au-dessus de la mer; feu tournant de l'en 1', rouge, visible 
à 13 milles; l'éclipsé est totale, mais à 6 milles la lumière ne dis- 
paraît plus. Guide sur Winter-Harbour. 

Lat. 43° 27' 24" N. Long 72° 39' 33" O. 

PORPOtSE (Fanal D. 4) sur l'île Goat à l'entrée du port. Feu fixe 
élevé de il m > 5 au-dessus de la mer et visible à 11 milles. 

Lat. 43° 21' 27" N. Long. 72° 45' 20" O. 

KENNEBUNK (Fanal) fixe rouge à tribord en entrant, visible à 
8 milles. Lat, 43° 20' N. Long. 72° 48' O. 

BOON (Fanal D. 2) devant le port de Yoi% par 43° 7'26"N. et 72° 
49' 25" O. Feu fixe à 40™ 4 au-dessus de la mer, visible h 18 mil- 
les. Une maison habitée et un magasin sont tout près. Boon-Island- 
Ledge lui reste à 3 milles E. ; on doit manœuvrer de manière à 
l'éviter. Le fanal Wood, 21 milles N. 22° E.; la balise de York- 
Ledge, 4 % milles O. \ S. O. Le fanal White 12 milles S. 30° O. 

YORK-LEDGE, balise de 24 mètres sur une roche devant Ports- 
mouth, d'où l'on relève le fanal Boon, à 5 1/2 milles O. q. S. O. 

WHALE'S-BACK (Phare D. 4) au côté N. E. de Portsmouth, par 
43° 3' 30" N. et 73° M 37" O. C'est un feu à éclats de 90" en 90" 
élevé de 17 œ 6 et visible à 12 milles. En entrant on peut venir jus- 
qu'à une encâblure du feu, en le laissant à tribord, par 7° (f eau, 
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PORTSMOUTH (Fanal D. U) feu fixe élevé de 21-7 et visible àU 
milles. Il est sur la p te Constitution, île New-Castle t côté 0. du 
port Gun-Boat-Shoal est à h milles S. U° 0. (Var. 10° 0.). 

Lat. 43° U'ik" N. Long. 73° 2' 21" O. (XI h 30"). 

WHITE (Fanal D. 2) sur la plus S.O. des lies Slioals, feu tournant 
de 30" en 30", à 26 m 5 au-dessus de la mer. Un éclat rouge estsuiri 
de deux éclats blancs, à de6 temps égaux. Ce feu se ; voit à 15 milles. 

Lat. UT 58< N. Long, 72° 57' i3" 0. On y relève.: fanal Porte- 
mouthl milles N. 22° O. ; fanal Bonn 11 milles N. ~ N. E.; feux 
du cap Ann 18 milles S. 8° £. Cloche de brouillards qu'on entend 
k 3 milles, 

MASSACHUSSETS 

NEWBURYPORT (Fanal D4) au côté S. de l'entrée de la rivière 
Merrimack ; le feu est fixe, élevé de 16 m 3 et visible à 13 milles. 

Lat. 42° Û8' 25" N. Long. 73° 8' blx" O. 

BALISE feu fixe (D. U) en dehors et dans l'alignement du feu ci- 
dessus, sur une petite balise carrée. 

Tenus l'un par l'autre, ils font passer sur la barre par 2° 1 
d'eau. On déplacera la balise si la barre change de position. 

1PSWICH (Fanaux D. U) sur la grève de Patche, côté S. de ce 
port; deux feux sur les tours séparées de 158™ E. £S. dont Tun est 
fixe à éclats de 90" en 90" et l'autre fixe. Leur élévation est ùe 
12*» 2 et on les voit à 12 milles. Le Phare E. par Ut. UT Si' 6" N. 
Long. 73° 5' 51" O. Tenus l'un par l'autre, ils guident sur la 
barre. Le chenal change souvent de position. 

ANNIS-SQUAM (Phare D.U) sur la p tc Wigwam; feu fixez 15*2 
d'élévation, avec une portée de 12 milles, au côté E. de rentrée. 
C'est un port de refuge pour les petits bâtiments : il y a 2° d'eau 
Sur la barre. Lat. UT 39' A3" N. Long. 73° 0' 43" O. 

STRAITSMOUTH (Fanal D. lx) feu fixe élevé, de 10 w 5 et visible a 
11 milles; sur une petite île, en dedans des Salvages (cap Anu. 
Il sert à passer en dedans de l'île Thatclter. 

Lat. UT 39' 42" N. Long. 72° 55' 7" O. 

THATCHER (Phares D.l) sur deux tours à 268 m S. 10°48'O. Tune 
de l'autre; les lumières sont fixes élevées de 50* 1 12 et visibles à 
20 milles. La tour Nord par UT 38' 19" N. et 72° bW 19" O. 

Le rocher Londoner reste à m mille dans le S. 68° E« de nie 
Tatcher, il y a un bon canal entre cette île et le cap Ann. 

GLOUCESTER (Fanal D.U) au côté E. du cap Ann ou Gkucesler. 
(eu fixe élevé de 18" 2 sur une tour blanche et visible à, 13 milles, il 
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*uide dans le port du cap Ann et aussi dans le Broad^SoUnd. Clo- 
che de brouillards. Lat. 42° 34' 47" N. Long. 72' 59' 42" O. 

ILE TENPOUND (Fanal D. 4) feu fixe dans le port dtf cap Ann ovi 
Gloueester, il est élevé de 14" 8 et visible à 12 milles. 

Lat. 42° 36' 5" N. Long. 72° 59' 45" "O. Il guide pour aller au 
port Gloucester. '* 

SALEM (Ph. D.4) sur lMie Baker, côté S. de l'entrée(42°32' 10" 3*. 
et 7â° 6' 59" O.). Fe&r &r<?s séparés de 12" N. 54" O. et S. 54 p E. 
et 26* i5 d'élévation. Le plus élevé au S. se voit à 15 milles. Les 
côtes IV. et E. de l'île sont élevées; il y a un chénal entre tes 
rochers S. et le brisant, mais dangereux; tenus l'un par l'autre, 
ils font parer les brisants du S. E. Cloche de brouillards (XI h 15 m ). 

MARBLE-HEAD (Phare I). 4) à îmfixe, visible à 12 milles par 
42° 30' 18" N. et 73° 9' 39" O. Il est élevé de 13" à l'entrée E. 
du port, côtéS. * • ' < ^ ' \f. 

ROCHE-EGO (Panai D. 4) devant Nahaut, feu fixe rouge, éleyé 
de 26 m 5, et visible à 8 milles. Il guide au port Swampscott. i 

Lat. 42° 25' 58" N. Long. 73° 13' 41" O. - ' 

BOSTON (Phare D. 2) tournant à éclats blancs de 30" en 30"; il 
est élevé de 29 m 6 sur le Petit-Brewster et visible à 16 milles. La 
tour est blanche et située par 42° 19' 39" N. et 73° 13' 23' / O. 

On a construit deux maisons sur Nantasket, pour les naufragés. 
La grande entrée est entre le phare au N. et la p te Alderton au S. 
De cette dernière s'étend un banc marqué par une bouée rouge. 
De ce feu on relève la bouée blanche des rôches Harding au S E. 
La bouée rouge'd'Afefcrfo», S. 22° 30' E. La bouée noire du Cen- 
turion O. 22° 30' S. La noire des roches Georges O. 11° 15' S. La. 
balise duSpit, O. 8° 26' S. Le fanal Long O. N. Il y a une 
cloche de brouillards sur la roche Graves, et un bateau-cloche est 
mouillé près la roche Harding. > 

LONG (Ph. de l'île D.4) feu fixe par 42 o 19'48"N.et73°17'30"O. 
visible à 15 milles, élevé de 24 m 4. On le laisse à bâbord en en- 
trant par le Broad-Sound. En passant des Graves à l'île Long, an 
laisse deux bouées à bâbord : 1° sur le récif DevWs-Back, rouge 
et par 7 m d'eau ; 2° sur Ram-Head-Bar, noire et par 3 M d'eau, à 
TE. N. E. du fanai Long ; et une bouée blanche à tribord sur la 
p ,e N. E. de la barre Faun, dans 4 ra d'eau, le fanal Long, restant 
au S. O. 

Les bouées de Boston et de Salem sont enlevées en hiver. 

CANAUX, feu (D. 4) fixe rouge, sur le côté O. de la p te , au large 
de l'île Great-Brewster ; en ligne avec le feu de Long-Mand, il fait 
parer le banc de Harding. Lat. 42° 19' 21" N. Long. 73° 14' 59" O. 



\ri\OT-EXrtRfKl~R (Phare D. T sur une des roches Cohasse:: 
fl est fixe, élevé de 28« et visible à iU milles. 
Ut. UT 16' & >. Long. 73° 5 2i O. 

PLYMOLTH (Phares D. U) 2 feux /ir« sur la p te Gurnet à 10° 
l'on de l'antre ; ils ont 28" 2 au-dessus de la mer et sont visibles à 
15 milles ; ils ne peuvent être mis en ligne du côté N. à moins 
«Tétre à terre ; mais au S. cette position est nécessaire pour éviter 
le banc Brow (UT O' 10 ' N. et 72° 56 6* O.). Lorsqu'on arrive du 
N., on ne doit pas tenir les feux plus S. que S. \ S. O., afin d'évi- 
ter High-Pine-Ledge, au N. de la p le Curnet, 3 milles de dis- 
tance. En venant du S., il ne faut pas ouvrir le fanal N. à 1U, 
mais les tenir l'un par l'autre, ce qui mène sur 9" près la partie 
E. du banc Brown; et plus loin, à j mille de la p" Curnei, où l'on 
a 7- 3 (XP 30-). 

SANDY-NECK (Fanal D.4) feu fixe au côté Ouest de l'entrée du 
port Barmtapte, dans les murs d'une maison, s'élevant de 10" 9 
au-dessus de la mer. Sa portée est de 11 milles. 

Lat. 41° 43' 18" N. Long. 72° 36' 41" O. (XP). 

BILLÏNGSGATE (Phare C.4)sur File, côté N.de l'entrée Wellfict. 
Feu fixe. Sa portée est de 12 milles ; il est élevé de 

Lat. 41° 51' 36'' N. Long. 72° 24' 14" O. 

MAYO'S-BEACH (Fanal D. 4) feu fixe en dedans du cap Cod; sa 
portée est de 6 milles et son élévation de 8 m dans une tour rouge 
de 7- 6. (41° 55' 48" N. et 72° 22' 0" O.). 

PROVINCE-TOWN (Fanal D.4) feu fixe sur la pointe Longue,tinï 
de 8 m 5 et visible à 11 milles. En se dirigeant vers ce port, on 
peut tenir le phare de la p lc Bace à « mille, gouverner au S. S. E. 
jusqu'à ce que le feu de la p le Long reste au N. E. ^ N. pour 
éviter la barre de Wood-End ; ensuite on se dirige sur le fanal 
jusqu'à % mille, on le passe et on mouille par 9 m . 

Lat. UT T N. Long. 72° 30' 0" O. (Xl b Zi6 m ). I 

PARMET (Fanal) à feu fixe et rouge, sur la partie N. de ce 
port. Il est élevé de 9" U et visible de 6 milles. 

RACE (Phare D. 4). Feu tournant à éclats de 90" en 90". On ne 
peut le voir en mer qu'autant qu'il reste par le S. 25° 19' 0. Il 
est à ÎO™ 6 au-dessus de la mer et visible à 11 milles. 

Lnl. 43° 3' UT' N. Long. 72° 34' 25" O. 

CAP COD (Phare D. 1) près des Clay-Pounds sur le cap Truro, 
par 42° T 21" N. et 72° 23' 27" O.; il a 59* 2 au-dessus de h 
haute mer. Son feu fixe se voit à 20 milles (XI h 30 œ ). 

Du cap Cod à la p te Malabar sont plusieurs signaux et des bara- 
ques de naufragés qui y trouvent tous les secours. 
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NAUSETT (Fanaux D. 4) du côté E. du cap Cod ; ce sont trois 
eux fixes, à 45 m 6 l'un de l'autre, dont l'altitude est de 28" et 
a portée de 10 milles. 41° 51' 40" N. et 72° 17' 10" O. 

CHATAM (Fanaux D. 4) Il y a deux fanaux à l'entrée de ce port, 
ur James-Head, à 21" au-dessus de la mer et à 21 m de distance; 
eux fixes que l'on voit à 14 milles. Us servent pour se mettre en 
kosition par rapport au banc de Nantucket. Ils sont à 18 milles 
1. 11° E. du pliare de la p !< N. de cette île. On les change de 
ilace suivant les altérations de la barre. 

Lat. 41° 40' 26" N. Long. 72° 17' O. 

POLLOCK-RIP (Fottant C. 4) fixe, devant Chatam, à 4 milles 
l % S. du phare Monomoy. Il a une cloche de brouillards. 

Lat. 41° 32' 35" N. Long. 72° 13' 14" O. 

MONOMOY (Fanal D. 4) sur cette lie, feu fixe à 10" au-dessus de 
a mer, visible à 11 milles. Ce feu avec celui de Chatam conduit 
lans le canal du Nord qui passe au S. du cap ; il fait passer au N. 
les bancs Handkerchief. Relevé au N. 69° O. il fait parer le 
Pollock-Rip. (41° 33' 30" N. et 72° 19' 28" O.) 

La tour est en fer, la lanterne blanche et le dôme noir. 

SHOVELFULL (flottant C. 4) fixe, près la p ,e Monomoy. Il aune 
cloche de brouillards et un cercle rouge au grand màL 

Lat. 41° 32' 30" N. Long. 72° 21' O. 

HANDKERCHIEF (Flottant C. 4) mouillé par 9 m 6 à 1 mille «dans 
!eS. 24° E. de la partie S. du banc; goélette jaune avec le mot 
Handkerchief écrit sur ses côtés; le feu est fixe. 

Lat. 41° 29' N. Long. 72° 22' 30" O. 

BASS (Fanal de la riv. D. 4), à l'E. de la p te Gammon, entre les 
villes Demis et Yarmouth, à feu fixe, élevé de 12 œ au-dessus de la 
mer et visible à 10 milles. Tour blanche sur la maison du gardien. 
[1 guide pour aller en dedans du brise-lames. 

Lat. 41° 39' 4" N. Long. 72° 30' 2" O. 

BISHOP- AN D-CLEKKS (Phare D. 4) sur la p te N. du banc de ce 
nom; feu tournant de 30" en 30", sur une tour en granit; il est 
élevé de 18 m 1 et visible à 14 milles. Cloche de brouillards. 

Lat. 41° 34' 17" N. Long. 72° 34' 29" O. 

HYANNIS (Fanal C. 4) feu fixe sur la côte au N. 5°0. de l'ext. E. 
et en dedans du brise-lames; il se voit à 8 milles et guide pour 
prendre le port. Lat. 41° 37' 20" N. Long. 72° 38' 9" O. 

NANTUCKET (Fanal D. 3 sur la p ,e Sandy) par 41° 23' 24" N. et 
72° 22' 34" O. Feu fixe élevé de 21» et visible à 14 milles. Il y a 
un bon mouillage à l'abri de la pointe. 

— (Fanal) au côté S. du port, feu fixe> sur la maison du 
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gardien. Ce feu ne sert qu'à passer la barre. Dans le port de J¥or- 
tucket, il existe encore deux balises à feux fixes , sur le Ctiff, 
pour la navigation intérieure. (XIP 30 m ). 

Lat. 41° 16' 24" N. Long. 72° 24' 33" 0. 

BRANT (Feu de la p* D. 4} fixe , et à tribord en entrant dans le 
port Nantuvhet; il est élevé de 13 m 9 avec une portée de 11 milles; 
sert, avec le feu du Cliff, à franchir la barre. 

Lat. 41° 17' 24" N. Long. 72° 25' 21" O. (XIl h 30-). 

SANKATY (Phare D. 2) à l'ext. S. E. de Nantucket, feu à éclats 
Un éclat brillant de 10" se montre à des intervalles de l' et un 
feu fixe pendant 50". La portée est de 20 milles et l'élévation de 
45 m 5 au-dessus de la mer. La tour de 19™ est peinte en bandes 
rouges et blanches. Lat. 41° 16' 59" N. Long. 72 9 17' 44" 0. 

NANTUCKET-SHOAL (flottant C.4) sur l'ext. S. de ce banc par 
25 m de fond. Le bateau est rouge et à 2 mâts surmontés de ballons 
rouges. La nuit deux feux fixes y sont élevés à 13 m 2 ayant une 
portée de 12 milles. Il est muni de cloches et de canons; et porte 
son nom sur ses côtés. Lat. 40° 56' 30" N. Long. 72° H 7 39* 0. 

CROSS-RIP (/loltantC.U) sur le banc Tuckanuck, par 14 m 8au 
N. 0. de Nantucket II. a une cloche de brouillards. A 540™ S. S. 0. 
est une bouée par 3™ 3 d'eau. En amenant le phare de la p te Nan- 
tucket à TE. S. E. et faisant route au 0. S. O., on tombe sur le 
feu flottant et ensuite dans Holmes-Hole. 

Lat. 41° 26' 44" N. Long. 72° 37' 14" O. I 

POGE (Feu du cap D. 4) fixe, sur la p le N.E. de Martha's-Vineyvi, 
à 16 m 6 au-dessus de la mer avec une portée de 13 milles. Lat. 
41° 25' 14" N. Long. 72° 46' 52" O. La tour de 10» 6 est blanche, 
la lanterne noire, et le feu se voit en mer par-dessus les terres 

EDGARTOWN (Feu D. 4) sur la jetée, fixe et élevé de 11" 1 avec 
une portée de 12 milles. Lat. 41° 23' 24" N. Long. 72° 50' 0. 

HOLME-HOLE (Fanal D. 4) sur West-Chop à l'entrée Ouest; feu 
fixe de 12 milles de portée ayant 18 m au-dessus de la mer. 

Lat. 41° 28' 55" N. Long. 72° 55' 59" O. 

Feu rixe à un mille S. 11° O. du précédent, il est élevé de 

17 m . Vus en ligne, ils font parer le banc de V Homme-Dieu. 

SUCCONNESSET (flottant C) mouillé par U ra sur le banc de ce 
nom; le fanal Poge restant S. et celui de Nobscoe O. Il est muni 
d'une cloche de brouillards, et poste 2 ballons rouges dans le jourJ 

Lat. 41° 32' N. Long. 72° 48' 40" O. j 

KILLEPOND (feu flottant) en construction. Il sera également] 
muni d'une cloche de brouillards. 
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NOBSCOC (Fanal D. 4) feu fixe de 24" 4 d'élévation et visible <\ 
13 milles; sert au passage sur les bancs par le chenal N. dans Vi- 
7ieyard-Sound ; le fou Holme-Hole reste 4 milles S. 39° 22' E, ; le 
fanal Gay-Head 13 milles S. 30° 37' 0. f u ■ î 

Lat. 41° 30' 54" N. Long. 72° 59' 8" O. (XI h 44 ffi ). 

TARPAULIN-COVE (Fanal a 4) au côté 0. de Vineyard-Sound, 
bâbord en entrant ; feu fixe de 24 ,u au-dessus de la mer et de 13 
milles de portée, ce qui le dislingue du feu à éclats de Gay-Head, 
qu'on aperçoit à 8 milles S. S. 0. (41° 28' 7" N. et 73° 5' 16" 0.). 

GAY-HEAD (Phare D.l)àlap"de File Marlha's-Vineyard, entrée 
du détroit. Feu tournant à 57 m 6 au-dessus de la mer et visible à 
20 milles; il montre un éclat brillant de 10" en 10". 

Lat. 41° 20' 52"N. Long.73° 10' 12" O. 

Le Old-Mm au S. 11° 15' E. entre les îles Vineyard et Noman's- 
Land. Les Sow-and-Pigs au N. 62° O., 10 milles, très-dangereux. 
A 7 milles N. E. est un banc de 5 m 5 d'eau. (VIP 37 m ). 

CUTTY-HUNK (Phare D. 4) à Text. S.O. de Tîle, feu fixe visible à 
12 milles. On ne saurait confondre ce feu avec Gay-Head qui est 
tournant et qui lui reste au S. 50° E., 7 milles %. On y relève : la 
partie O. du récif Sow-and-Pigs à TO., 2 & milles; la p te Mishom 
N. 6° 0. 6 ^milles; fanal Clark N. 10° E., 12 H milles. 

Lat. 41° 24 r 50" N. Long. 73° 16' 48" O. 

SOW-AND-PIGS (flottante. 4) à 2 feux fixes pour le distinguer 
de celui de Cutty-Hunk; il est à FexL S. O. des roches Sow-and- 
Pigs, près de rentrée Vineyard-Sound. Le phare de Gay-Head lui 
reste au S. 62° E., et celui de Cutty-Hunk au N. 62° E. Ils sont 
élevés de 10 et 8 m et visibles à 9 milles. 

Lat. 41° 22' N. Long. 73» 17' 9" O. 

DLMPLliNG (Fanal T).li)Buzzartfs-Bay. Feu fixe à 12 m 7 au-dessus 
de la mer et d'une portée de 12 milles. Lat. 41° 32' 18" N. Long. 
73° 15' 7" O. On y relève : le feu Clark N. 13° E., 3 * milles; le 
feu Cutty-Hunk S. 11° 4' O. 7 milles. 

CLAHK (Fanal D. 4) sur cette pointe entrée ùeNew-Bedford, feu 
fixe élevé de 17 m 3 et visible à 12 milles (41° 35' 30" N. et 
73° 14' 10" O). 

PALM EH (Fanal D. 4) feu fixe à Text. N. E. de New-Bedfort. 11 est 
élevé de 9 M 7 et visible à 9 milles (41° 37' 36" N. et 73° 14' 0"O.) 

BIRD (Fanal 0. 4) feu tournant de 80" en 80" au côte N de Buz- 
*(ird's-Bay, à PE. de rentrée du port deSippican, par 41° 40' 6' /; N. 
et 73" 2' 52" O. Cet îlot s'élève de l™ 5. Le feu a 10 m 6 au-dessus 
de h mer et une portée de 10 milles, il guide pour aller à 
Waveham. ' ' > • ■ . ■ i.: 

18 
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NED'S-POINT (Fanal D. 4) près de Malapoiset dans PB. de Ifap- 
Bedford; feu fixe élevé de 13 m visible à 11 milles. 

Lat. 41° 39' 0" N. Long. 73° 8' 0" 0. 

WINGS-NECK (Fanal D. 4) à feu fixe élevé de 13 m 3 au fond de 
Buzzard s-Bay ; sur la maison du gardien, et guidant sur San- 
dwich. Lat. 41° 40' 50" N. Long. 72° 59' 26" O. 

Plusieurs bouées sont dans cette baie, mais on les enlève en 
hiver (VIP 55"). 

POINTE-OF-KOGHS en construction. 

RHODE-ISLAND 

BRENTON (flottant a 4) mouillé par 23 mètres à l'entrée E. dé 
Newport. Il a 2 feux fixes élevés de ïb m 5 et de 12 n 2, visibles! 
12 milles. Il est muni d'une cloche. Son nom est écrit sur ses côtés. 

LIME-ROCK (Fanal D. 4) à feu fixe élevé de 9 m et visible à 
11 milles au côté S. de New-port dans le golfe entre le fort Adana 
et Plie Goat. Il sert à éviter les roches. 

BEAVER-TAIL (Phare D. 3) à Pext. S. de Plie Conanicut, entrée 
de Newport par 41°26' 54" N. et 73° 43' 48" 0.; le feu est fixe, éleft 
de 29 mètres et visible à 15 milles. On y relève : Phare Judittâ 
33° 0., 6 milles. Ce phare est muni d'un sifflet de brouillard 
qu'on entend à 2 et 3 milles dans les mauvais temps (VIP 45 e ) 

GOAT (Phare D. 4) à l'ext. N. de celle lie sur le brise-lame, pi 
11° 29' 34" N. et 73° 39' 27" O. ; feu fixe vis-à-vis Newport, élevé d§ 
10 m et visible à 10 milles. On peut l'approcher très-près et le dou- 
bler par le N. pour arriver au port (Vil* 45 m ). 

DUTCH (Fanal D. 4) feu fixe visible à 12 milles sur la côte S. 4? 
cette île dans le chenal qui sépare la terre Washington de l'Ile Ow- 
nkuL Lat. 41° 29' 48" N. Long. 73° 44' 3" O. (VII* 45" 1 ). 

BRISTOL. (Fanal D. 4) feu fixe, au côté Nord de l'entrée de H 
baie Mount-Hope, élevé ae 10 m 6, il se voit à 10 milles. 

Lat. 41° 38' 16" N. Long. 73° 34' 41" 0. 

PRUDENCE (Fanal D. 4) sur Sandy-Point, au côté E. de l'île; fs 
fixe, élevé de 9 m et visible à 10 milles. Il guide dans le canal i 
l'Est et dans la rivière Fall. Lat. 41° 36' 22" N. Long. 73° 38' 3"& 

WARWICK-NECK (Fanal D. 4) au S. de la Péninsule, feu pt\ 
14 milles N. % E. du feu de Pîle Dutch : on le laisse à tribord potf 
aller à Warwick et à Greenwich. Il est élevé de 16 m avec 
portée de 14 milles. (41° 40' N. et 73° 42' 31" O.) 

NAYOT (Fanal D.4) feu fixe d'une grande utilité pour remonter* 
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Providence et à Patuxei; il a 9" X au-desus Le la mer et me por- 
te de 12 milles (41° 43' l^t^WU'O^ 

POPLAR (Fanal D. 4) sur cette p** r feu fixe an» le rentres du 
ort Wickford, visible a 12 milles étant eieve de Lr* 5_ 

Lat. 41° 34' 14 S. Long. 73* W LL' G. 

JUDITH (Phare D-4) sur rextréoiite 5. ie ia ::ite fe 5iimqan*ett 
ar 41° 21' 38 PL et 7T MT ^'O.LiÔHi^ tiMn— f de Lr' 
a 15" ; il est entre et presque en ligne avec cens: de Btfmer-Tial 
. de Tîle jB/oo/i ; sa portée est de IX millgg r eiant ^ieve ie 

BLOCK-ISLAM) (Fanal D. i fei yir* an de rie. a /entrée du 
)und de Long-Island; fl est eieve «ie iî?" 7 et riante a Lx mille*, 
ir tout rhorizoo, excepté entre fEL 3«r ^ et le S"0-pas-- : 
milles pour parer la pointe qui s'étend au S. 

Lat. 41° 13' 27" S. Long. 73T 5* ifc'O- 

CONNECTICUT 

WATCH-HILL (Fanal a 4; très-împortant^ set h «Une \ 
mirée de la passe de l'Ile Fïâher, 3 milles iL IL de IrniOTffi 
i lanterne a 18* 8 an-dessus de la mer ; *m /<» et 
e à 14 milles. LaL 41* 18' LT X. Long. 7V II îl ' O. 
MONTA UK (Phare D. 1) à PexL EL de FLe Lm§ : a de 
le #/oc& 12 milles ; feu fut varié par des édaU de ir e* 3r, 
îvé de 48" 6 et visible à 20 milles. 

LaL. 41° 4' 13^ N. Long. 7ST il' 15 7 O. On j rdere : baal 
r atch-Hill N. 18 milles. Race-Rock (signalée par me fc±e ea 
•). N. 40° O. , 13 milles. 

STONLNGTOX (Fanal D. 4) fen fixe sur la Elevé de 5, sa 
rtée est de 12 milles. Il est à 2 * milles \. 50* 37 O. de celai 
Watch-Hill; 2 milles N. des roches CalmmbtcU. 
Lat. 41° 19' 39" N. Long. 74* W ¥ O. 
ELL-GRASS (flottant C 4) sur ce banc dangereux, â rentrée du 
ng-Island-Sound* Le feu unique est élevé de 9" 4 et visible à 10 
lies. Il porte son nom sur ses côtés et il a une cloche de brouil- 
ds. 

MORGAN (Phare sur la p ,e D. 4) feu fixe élevé de 13-4 et visible 
Li milles ; au côté nord du Fi$her-Sound, prés Mytlic. 
Lat 41° 19' N. Long. 74° 19' 12" O. 

NORTH-DUMPLIfl (Feu fixe rouge D. 4) sur File dans le détroit 
sher. Il est élevé de 21° et visible à 12 milles. 
Lat. 41° 17'N. Long. 74° 21' 9"0. ^^flk. 
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NEW-LONDON (Fanal I). 4) au côlé O.de l'entrée, feu flxè élèii 
de 26" au-dessus de la mer et visiblè à 14 milles ; à 7 milles E'.&L 
du fanal Little-Gull, et 9 milles N. N. O. des Race-Rocks. 

Lat. 41° 19' 8" N. Long. 74° 25' 13" O.). (VIII h 54"). 

Plusieurs dangers sont marqués par des bouées. 

BAUTLETT'S (Feu flottant C. 4). Sur le récif devant New-Lond»t 
11 a 2 feux fixes élevés de 10" 6 et 8* 5, visibles à 10 milles. Sèi 
nom est écrit sur ses côtés. Il a un sifflet et une cloche S* 
brouillards. Lat. 46° 16' 0" N. Long. 74° 27' 39" O. 

Lirn.E-C.ULL (Fanal D. 3) sur la petite île à rentrée du ïm$ 
Island-Sound. Feu fixe à 25 m 4 au-dessus de la mer et visible! 
14 milles ; il est à 30 milles O. 19° S. de celui de Judith. 1 

Lat. 41° 12' 18" N. Long. 74° 26' 14" O. (IX h 36 m ). 

Ce fanal est muni d'une forte clocbe de brouillards. 

GARD1MEKS (Fanal D. 4) sur la pointe N. de cette île ; feu fseto 
6 milles de portée. Il fait parer l'ext. .N. de nie. 

Lat. 41° 8' 18" N. Long. 74° 28' 22" O. 

PLU.M (Fanal D. 4) sur l'ext. O. de l'île; tournant de 3O"cn30';H 
19 w au-dessus de la mer et visible à 12 milles, par 41° 10' 24" 5. 
et 74° 32' 31" O.; il montre le passage entre la p ,e Oysler-Boni 
nie Plum en allant à TE., il sert ;\ doubler la p lc Montock, 
qu'on ne peut pas sortir de la rade entre les îles Fisher et 
Gull. Dans cette route, appelée le Plum-Gutt, on laisse le fanal 
bâbord jusqu'à ce qu'on ait dépassé la falaise qui le porte, 
on court au S. 56 e 15 E. jusqu'à relever le feu Litlle-Gulldxiî 
56° 15' E., point d'où l'on peut diriger vers le cap Judith.Q* 
relève : le fanal Saybrook N. 44° 22' O., 8 milles ; le fanal 
London X. 36° 22' E., 10 milles (LV 38"). 

CED AU (Phare D. 4) à feu fixe, sur cette île près de la p u L 
Long-Island et dans le Parl-Sag. Son élévation est de 10* 
sa portée de 10 milles (44° 2' 26" X. et 74° 35' 27* O.). 

SAYBROOK (Fanal D. 4) sur la p ,e Lynde, côté O. de l'entrée dei 
riv. Connecticut : élevé de 24 m sur la mer, son feu est fixe etvi 
ble à 13 milles. Lat. 41° 16' 13" N. Long. 74° 40' 25" O. 

CONNECTICUT, 3 feux fixes (D. 4) de 3 milles de portée 
l'int r . de cette rivière. I - sur l'île Calvés au côté E. ; 2 e d 
passage Block-Way, 4 milles en amont du précédent; ils 
parer la jetée des pêcheries; 3° Quai de Devil côté O. à 4 
amont (TEss&r ; il fait parer un banc de roches. 
POLXTE COKNF1ELD (Flottant C 4), mouillé par 13- au ce 
Long-hUuid-Bank, feu fixe élevé de 12* et visible à 10 ofll* 
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Son nom est écrit sur ses côtés. Cage carrée rouge en tète du 
mât. Cloche de brouillards. Lat. 41° 13' 30" N. Long. 74° 42' 59" O. 

HORTON (Ph. D. 3) sur cette pointe, à 33 m au- dessus de la mer. 
Sa portée est de 18 milles. Lat. 41° 4' 54" N. Long. 74° 46' 43" O. 

FALKNER (Fanal a 4) sur l'îledevant Guilfort par 41 9 12'42"N. 
et 74° 59' 3" O.; son feu fixe, varié par des éclats de 90" en 90", 
est élevé de 29 m et se voit à 15 milles. A { de mille E. q. N.E. du 
îanal, git le banc Kimberleys de 2™ 7 d'eau. 

NEW-HAVEN (Fanal D.4) sur la p te Five-Mile, tribord en entrant, 
élevé .de 28™ et visible à 15 milles (41° 14' 54" N. et 75° 14' 4" O.) 
On y relève le feu Stratford S. 63° 0. 10 K milles; lç feu Falkner 
E. 17° S. 12 milles (L\ h 16 ,u ). ■ r 

LONG-WARARF feu fixe rouge de l m de hauteur sur la jetée, 
et à 3 milles N. 10° O. du feu de New-Haven. > 

STRATFORD (Fanal D. 3) feu tournant dont les éclats sont de 90" 
en 90" et visible à 12 milles. Il guide pour traverser le sound. 

Cloche de brouillard, tintée à intervalle de 10 secondes, 4 coups 
pendant 30 secondes, repos 30 secondes. 

Lat. 41° 9' 6" N. Long. 75° 26° 15" O. 

MIDDLE-GROUND (flottant C. 4). Ce banc est au S. de la p ,e de 
Stratford; le fanal Eaton s-Nech reste O. 10° S. 13 milles ; à son 
ext. S. est une bouée Manche, et au N. une autre noire, par 
2 m 7 d'eau. Le bateau a 2 feux fixes élevés de 12 ,u et9 m 7,et visibles 
à 10 milles; il porte son nom sur ses côtes. Cloche de brouillard 
et cornet 

BRIDGEPORT (Fanal D. 4) à feu fixe rouge, élevé de7 ra et visible 
à 8 milles. Ce feu est à 2 milles S. 48° O. de la ville. 

Lat. 41° 9' 24" N. Long. 75° 30' 39" O. 1 

BLACK-ROCK (Fanal D. 4) à l'entrée du port sur l'île Fdr- 
Weather, par 41° 8' 30" N. et 75° 32' 53" O.; feu fixe de 15 M 8 d'élé- 
vation et 12 milles de portée (lX h l ,n ). 

On mouille par 4 m 6 et 7 œ 3 à l'abri des vents de l'E, N. E. au 
S. O. entre Bridgeport et le feu. . » • . 

OLD-FIELL-POINT (Fanal D. 4) feu firc à 20 m 3 au-dessus de la 1 
mer, et 11 milles S. 3° O. du fanal Stratford, avec le Middle-Ground 
à mi-chemin ; à 12 milles E. 6° S. du fanal Eatorfs-Neck; 11 milles 
S. 25° 4' E. du fanal Black-Rock, et 19 milles S. 34° 28' O. du feu. 
New-Haven. Il est visible à 13 milles. ' « 

Lat. 40° 58' 36" N. Long. 75° 27' 0" O. 

-NORWALK (Fanal D. 4) sur la p te O. de l'île Sheffield ; son feu 
est tournant de 70" en 70" et visible à 11 milles ; les éclats sont 

18. 
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rouges et blancs, ce qui le distingue de 
A j mille S. 16° O., il y a un banc de roches. 

Lat. 41* 2' 53" N. Long. 75° 45' O. 

EATON'S-NECKS (Fanal D.3) au côté E. de 
ton-Bay ; c'est un feu fixe élevé de 42 ni 9 qui se 
est à 13 milles O. de celui d'Old-Field. 

Lat. 40° 57' 12" N. Long. 75° A3' 3V O. 

LLOYDS-NECK (Fanal D. 4) sur la p T€ S. 
40° 54' 48" N. et 75° 45' 53" O., visible à 
de 14 ra 5, et éclaire 250° de l'horizon. 

CAPTA1N (Fanal de l'Ile D.&) fixe par 4 0-58' 54'' F: *r 
Près la p te Greenwich, élevé de 18 a 8. Il se voit l*r^r 

EXÉCUTION-ROCKS (Fanal D.4) à feu, fixe r<hT- _~ 
milles, étant élevé de 16* 4 par 40° 52 42" N. et rH^S. 
de Sand's-Point. Près de ces roches est une boi 
6 m d'eau, qu'on a soin d'éviter. Ce fanal est mun: 
brouillard, et sa tour de 12 m 8 est blanche. 

SAND'S-POLNT (Fanal D. 4) au côté E. de Cow-Bay, feu tournant 
de30"en30"àl6" au-dessus de la mer et visible à 15 milles, par 
lat. 40° 51' 55" N. et long. 76° 3' 37" O. Ce feu est à 4 î milles 
N. 40° E. du feu Throgs-lSeck (IX h 12 m ). 

THROGS-iVECK (Fanal D. 4) feu fixe sur la partie S. E. de la pres- 
qu'île, à l'E. du Hell-Gate. La tour a 18" de hauteur, le feu 20- 
au-dessus de la mer, se voit à 10 milles. Cloche de brouillards. 

Lat. 40° 48' 17" N. Long. 76° T 20" O. (X h 59»). 



NEW-YORK ET NEW- JERSEY 

P w PONDQUOQUE (Phare D. 1) côté N. de la Baie Shinnecock au 
S. de Long-Island, feu fixe élevé de 48 m 7 et visible à 20 milles. 
Lat. 40° 51' N. Long. 74° 50' 4" O. 

FIRE (Phare D. 1) sur la côte E. de la passe par 40° 37' 54" X. 
et 75° 33' 0" O. Feu tournant, à 36 milles E. 15°N. du phare Sandy 
Hook. Il est élevé de 50 m 9 et visible à 22 milles. Ses éclipses sont 
de 80" en 80". A 1 mille S. s'étend un banc dangereux. 

NEW-YORK. On a placé plusieurs bouées pour guider dans 
cette baie ; on les change selon les circonstances. 

SANDY-HOOK (flottant C. 4). Ce bâtiment est à 6 milles au large 
du feu de Sandy-Hook par 20" 6 d'eau. Il porte deux feux fixes 
visses à 10 milles et a une cloche de brouillards. Son nom est 
^ côtés. 
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NïOOK (Ph. D. 3) feu fixe élevé de 27 m 3, qu'on voit à 15 
27' 39" N. et 76° 20' 0.) (VIl h 50"') Cloche de brouillards, 
-balises éclairées existent aussi, Tune à j de mille N. 11° S. 
JÉ, et l'autre à • de mille N. 50° O. 
g5lNK(Phan D. t). A rentrée do la baie do, New-York sont 
teres à 76 m 0. l'un de l'autre. Le feu N. est fixe et élevé 
5 au-dessus de la mer; celui du S. tournant achève sa 
ftion en 2' 30" et a des éclipses de 30" en 30". On les voit à 
Ce promontoire est souvent la première terre qu'on dé- 
m mer > le Mont-Michel ayant 78 ra d'élévation. 
40" 23' /i2" N. Long. 76° 19' O. 
- (Fanal D. 3) feu fixe auprès de la plage à 3 milles - O. 22° 
;des feux de Navesink, hauteur 18 m , portée 12 milles. 
(Fanal D. 2) au côté N. du mont Chapel et à f mille 0. 11° S. 
îdent; feu fixe, de 68™ d'élévation et de 12 milles de 
Lat. 40° 25' 10" N. Long. 76° 23' 39" O. 
Leur alignement guide dans le canal depuis la pointe du S. O. 
POINTE-COMFORT (Fanal D. 3) auprès de la plage à 1 mille 
de la p te , feu fixe de 12 m au-dessus de l'eau, visible à 12 milles. 
Lat. 40° 26' 36" N. Long. 76° 27' 30" O. 

(Fanal D. 2) fixe à \ de mille O. 22° 30' S. du précédent, 

élevé de 23 m ; il se voit à 14 milles. 

Tenus en ligne, ils font franchir la barre et conduisent jusqu'à 
la p ,e S. O. 

PRINCES-BAY (Fanal D. 3) feu fixe élevé de 32° 2 près la p te S, E. 
de l'île Staten et visible à 16 milles; il est varié par des éclats de 
2' en 2' (40° 30' 24" N. et 76" 32' 39" O.). On y relève la p ,e des 
collines Navesink S. 54° E. et le fanal Sandy-Hook 10 milles S. 
71° E. (VHP 43 m ). 

STATEN (Phare D. 3) sur la plage à l'E. de Staten, feu fixe sur 
une tour à raies horizontales : 2 blanches, 1 rouge ; élevé de 18 m 2, 
il se voit à 14 milles. Lat. 40° 33' 40" N. Long. 76° 25' 35" O. 

(Phare D. 2) auprès de New-Dorpb 1 { mille N. 56° O. du 

précédent. Son élévation est de 57 ,n avec 14 milles de portée. 

Leur alignement, depuis l'extérieur de la barre, conduit jusqu'au 
canal principal. 

TOMKLNS (Fanal D. 4) sur l'île Staten, côté O. des passes, feu 
fixe à 8 { milles N. 12" O. de Sandy-Hook, par 40° 36' 5" N. et 86° 23' 
5" O. 11 est élevé de 27 m et visible à 15 milles. On doit le tenir à 
quelques degrés O. du N., en remontant vers les Narrows. 

ROBBW-REEF (Phare D. 4) feu fixe élevé de 20 m dans la partie 
S. O. de la baie de New-York, par 40° 39' 24" N. et 76° 23' 46" O. Sa 
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portée est de 13 milles. Il empêche de tomber sur ce récif; ifc 
sonne une cloche de brouillards (\Ui h 43 m ). 

BERGEM-POINT (Feu fixe D. lx) élevé de 15* sur les roches au 
large de cette p ,e , entrée de Newark par le Kil van Kuhl; il est 
visible à 12 milles et a une cloche de brouillards (VIlI h 37 m ). ] 1 

PASSAIC (Feu fixe D. lx) dans la baie de Newark, auprès de 
l'entrée de la rivière; portée 12 milles, élévation 15"* et cloche dé 
brouillards. Lat. 40° 41' Ixlx" N. Long. 76° 27' 28" 0. " 1 

CORNER STAKE. Feu fixe (D. lx) en face du port Elisabeth,' 
par 40° 30' Ixlx" N. et 76° 29' 56" O. 

ELBOVV (balise éclairée D. lx) à « mille N. du feu de Passait: 
Il fait parer les bancs de vase. 40° 42' 6" N. et 76° 27' 17" 0. 

SET-OFF-POUNT (balise éclairée D. lx) au côté 0. de l'entrée 
de la rivière. Douteux. 

HDDSON. Je n'ai pas cru nécessaire de décrire les phares du 
fleuve Hudson, dont les navigateurs n'ont jamais connaissance. 

NEW-JERSEY - DELAWARE 

BARNEGAT (Phare 1). 1) à feu tournant de 10" en 10", élevé de 
50™ au-dessus de la mer, au côté S. de la passe ou extrémité N. de 
Long-Beach; il est visible à 22 milles. Tour blanche en bas, rouge 
en haut, lanterne noire. Lat. 39° 45' 49" N. Long. 76° 26' ilx" 0. 

ABSECOM (Phare D. 1) au côté S. du passage; feu fixe élevé de 
50» 7 et visible à 20 milles (39° 22' 0" N. et 76° Ixlx' 30" 0.); il 
guide pour aller prendre la passe, située à 5 % milles dans le S. 0. de 
celle de Little-Egg. Un banc de 5™ lui reste au S. 65° E. à 2 milles. 

MAI (Phare D. 1). Le cap Mai, au N. de la Delaware , est sa- 
blonneux et élevé de 3 ul .0n y voit un phare qui a 46 m 6; le feu est 
tournant et sa portée est de 19 milles; sa révolution se fait en lx'; 
les intervalles entre les périodes de plus vif éclat sont de 30 ", mais 
l'éclipsé n'est complète qu'au delà de 10 milles. 

Lat. 38° 55' 50" N. Long. 77° 17' 25" 0. (VIII h 45"). 

On ne doit entrer dans la Delaware que lorsqu'on possède les 
meilleures cartes modernes, ou des pilotes. 

(Feu flottant C A) mouillé par 22°, à 2 milles dans le S.E.du 

banc des 5 brasses (9 mètres), à 16 milles S. 70° E. du cap Mai. 
Il a 2 feux fixes sur des mâts différents visibles de 7 à 10 milles, et 
une cloche de brouillards. Son nom est sur ses côtés. 

Lat. 38° 51' 30" N. Long. 76° 56' 9" O.). 

HENLOPEN (Phares D. 1). Au cap S. de la Delaware est une 
colline de sable de 27 m avec une tour octogone, au haut de laquelle 
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est le feu principal. Comme cette tour a 27", la lumière est à 54" 8 
au-dessus de la mer. Elle est fixe et visible à 20 milles. 

Lat. 38° 46' 33" N. Long. 77° 25' 39" 0. (VII b 16 w ). 

A J de mille N. 0. du grand phare et près de l'eau , est un petit 
phare (D. 4) à feu fixe, visible à 10 milles, élevé de ÎO". 

Quand on se dirige sur la rade Old-KUn, après avoir amené ces 
deux feux en ligne, on approche le plus petit à une encàblure, \ 
puis on gouverne O. N. 0. jusqu'à relever le grand phare au S. E.; :i 
on y mouille par 7 mètres. 

Près de terre est un bas-fond, la Poule et les Poussins, courant 
f> milles S. E.; on ne doit pas en approcher au-dessous de 18 mè- 
tres, jusqu'à ce que le grand phare reste à PO.; alors on approche 
!e petit phare à la longueur d'une encàblure. 

Un bateau-cloche est près de la roche Fenwick à l'O. du cap. 
lïeulopen , par 18 mètres d'eau. «• .*< 

BREAK-WATER (Fanal D. 4) feu à éclats de 45" en 45" sur le 
brise-lame; on le trouve en contournant le cap Henlopen et son 
petit phare, par 38° 47' 54" jV. et 77° 27' 0"O.; sa portée est de 

10 milles. Il y a une cloche de brouillards. 

BRANDY WINE (Phare D. 3) en fer, installé sur le banc par 12 m 8 
d'eau, feu fixe élevé de 14 mètres et visible à 13 milles. 
Lat. 38° 59' N. Long. 77° 27' 54" 0. \ 
A 5 milles S. est la bouée de Brown-Shoal , très-dangereux. 
MAURICE (Fanal D. 4) feu fixe au côté S. 0. de l'île Hayslack; 

11 est élevé de 13 m 6 et visible à 10 milles. 
Lat. 39° 11' 35" N. Long. 77° 22' 24" O. 

EGG (Fanal D. 4) à la côte N. de la Delaware; feu fixe élevé de 
13-6 et visible de 11 % milles, par 39° 10' 31" N. et 77" 28' 50" O. 

UPPER-MIDDLE (Flottant C. 4) ou Cross-Ledge, au côté O. du 
chenal principal de la Delaware. Son feu est fixe, élevé de 11™ 8 et 
visible de 9 milles. Il est muni d'une cloche, et cette passe est 
balisée. 

Lat. 39° 8' 45" N. Long. 77° 34' 22" 0. On construit une tou 
sur le banc Cross. 

MAIIONS'S-DITCH (Fanal D. 4) feu fixe au côté S. de la baie f 
élevé de 9 m 1 et visible à 10 milles, sur la maison du gardien. 

Lat. 39° 10' 16" N. Long. 77° 43' 52" O. 

GOHANZEY (feu fixe D. 4) au côté O. de la crique, élevé de 13 m 9 
et visible à 11 milles, sur la maison du gardien. 

Lat. 39° 20' 18" N. Long. 77° 41' 27" 0. 

BOMBAY-HOOK (Fanal à feu fixe D. 4) élevé de 13*9 et de 
li milles de portée, par 39° 21' 48" N. et 77° 50' 28" O. 
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REEDY (Fanal D. 2) à feu fixe sur ttle, par 39* W H. et 77*55 
57" O. Élevé de 17- et visible à 12 milks (feu de gai}, docte de 
brouillards. 

CHRISTIAN A. Feu fixe (D. 4j a tribord de la crique, ^ milles de 
New-Castle et conduisant à JVî/fmngfofi ; élevé de \h m 5 et viable 
à 11 milles (Lat. 39* 43' 15" N. Long. 77° Al 7 5" O.). 

MIFFLLN (Feu /Ira D. 4) élevé de 8- et visible à 7 milles sur la 
jetée dans la riv. Delaware. Cloche de brouillards. 

Lat 39° 52' 5" N. Long. 77° 32' 49" O. 

ILE-FEXWICK (Phare D. 3) sur nie, à 20 milles S. du cap He+ 
lopen;fcu fixe varié par des éclats de 2' en 2', à 26" 2 au-dessus de la 
mer et visible à 15 milles. Lat. 38° 27' 9" N. Long. 77* 23' 39" 0. 

ASSATEAGLE (Phare D. 3) sur la p ,e S. E.de Pile, feu fixe élevé de 
24"' 4; il marque les bancs C/uncotea^tœ et il a une portée de 14 milks. 

Lat. 37° 54' 36" N. Long. 77° 41' 13" O. 

HOG (Phare D. 4) à feu fixe, sur la p le S. de Plie Hog dans la 
passe du grand Matchepungo. Il est élevé de 18 M au-dessus de la 
mer et visible à 13 milles. Il fait reconnaître la passe. 

Lat. 37° 23' 18" N. Long. 78° i' 45" O. 

i 
■■ 

BAIE CHES APEAKE 

CAP CHARLES (Phare D. 1). Eeu fixe varié par un éelat blanc 
chaque minute; il est élevé de 49™ sur une tour ronde, blanche, 
de 45 m et visible à 21 milles. 

Lat. 37° T 9" N. Long. 78° 13' 22" O. 

HENRY (Phare D. 2) au cap S. de la Chesapeake ; feu fixe élevé de 
30™ et visible à 18 milles. Le cap Henry est à 12 milles S. ± S. 0. 
du cap Charles. Une maison de pilotes est près du phare. Cloche 
de brouillards. (VIP 40 m .) Lat. 36° 55' 28 ,; N. Long. 78° 20' 21" 0. 

IlOftSE-SHOE (flottant) fixe, élevé de 10 m 7 et visible à 12 milles. 
Ce bateau a 2 mâts et est peint en jaune. 

Par un temps obscur on tinte une grosse cloche dont les batte- 
ments alternent avec le son d'un cornet. 

W1LLOUGHBY (flottante. 4) à deux lumières (pour le distingue: 
du feu de la p te Comfort) et sur le banc Willoughby, par 6" d'eau. 
Au côté N. de la p te et au côté S. du canal des rades Hamptoru 

Lat. 37° 0' 5" N. Long. 78° 34' 59" O. 

On ne doit pas passer au S. de ce feu flottant; on y sonne ane 
cloche au besoin. 

OLD-COMFORT (Fanal de lap" D. 4) à tribord en entrant dans 
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iampton Roads; le feu est fixe, élevé de 14" 5 et visible à 11 
ailles. Lat. 37 B 0' 2 ,; N. Long. 78° 38' 15" O. (Vni h 27"). 

(Fanal D. 4). Un petit feu fixe de 5 milles de portée est 

n S. de cette pointe. 

CRANEY (Ile) feu fixe (D. 4) à Text. du banc de l'île, dans la rivière 
Uisabeth ; il est élevé de 18" et visible à 12 milles. Il est muni 
'une cloche de brouillards et d'un cornet. 

Lat. 36° 53' 20" N. Long. 78° 40' 12" O. 

NAVAL-HOPITAL. Feu fixe (D. 4) sur le quai au sommet de la 
aaison des bains ; portée 6 milles. 

Lat. 36° 50' 50" N. Long. 78° 38' 0" O. 

WHITE-SHOAL. Feu fixe (D. 4) de 9 milles de portée en aval de 
a p te Sandy, au S. du banc et à tribord du canal en remontant 
a rivière. Lat. 37° M 25" N. Long. 78° 50' 0" O. 

POINTE-OF-SHOALS. Feu fixe (D. 4) à tribord en entrant ; sa 
>ortée est de 9 milles ; élevé de 8 m 2. 

Lat. 37° 3' 20" N. Long. 78° W 19" O. 

DEEP-WATER. Feu fixe (D. 4) sur le banc en amont de la p" 
le l'île Mulberry et en aval de la crique Lyon; portée 9 milles. 

Ces trois feux sont sur des colonnes en fer. 

POINTE-JORDAN. Feu fixe (D. 4) de 10 milles de portée, à 
tàbord en remontant la rivière. 

Lat. 37° 18' 30" N. Long. 79° 31' 40" O. 

BAGK-RIVER-POINT (Fanal D. 4) feu tournant de 80" en 80", 
tfevé de 10 n et visible à 10 milles. On y relève : cap Henry, 
16 milles E. 88° S.; fanal Old-Comfort, 5 g milles S. 20° O. 

Lat. 37° 5' 10" N. Long. 78° 36' 3" O. 

YORK-SPIT (Flottant C. 4) auprès de la p te de ce nom, dans 
aChesapeake. Le bateau porte 2 feux fixes; il signale le danger et 
guide dans la baie Mob-Jack, sur la côte O. de la Chesapeake. Son 
élévation est de 12 m et sa portée 9 milles. Il a écrit sur les côtés, 
lork-Spit. Lat. 37° 12' N. Long. 78° 33' 50" O. 

NEW-COMFORT (Fanal D. 4) au côté E. de la baie Mob-Jack, 
feu fixe élevé de 18 m et visible à 13 milles. 

Lat. 37° 18' N. Long. 78° 36' 30" O. 

CHERRYSTONE-INLET. Feu fixe (D. 4) par l m de fond au côté O. 
de l'entrée, côté E. de la baie. Tour sur une colonne en fer, sa 
portée est de 10 milles. (37° 15' 30" N. et 78° 21' 50" O.). 

WOLF-TRAP. (Flottant C 4) sur le banc de ce nom, entre les 
rivières York et Rappahannock. Il a 2 feux fixes de 10 milles de 
Wée et une cloche. Son nom est écrit sur ses côtés. 

LaU 37° 23' 20" N. Long* 78° 30' 9" O. 
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Lat. 37" 33' 25" N. 1^^,74^,30^, f ' T{ pr 
. WIJSpMjlfL fîlottqntf C. 4) sur la p%^u côt£ .N. dp ^îjyèrç 
' cloche et son nom : e$i sup ses fl^ç$., a 

BQWLER'S-IIOCK: f/Zon^wf C. ^ dans fa rivière, de Rappqkan- 
ÏBÏ efel Mufti <Tune clochent son nom est sur ses côtés! r . 



toiïïW à\ ffiuhi'fâne clochent son nom est, sur ses c6\S ! f 

^W^'ô^v.x^Wio'' p. • / 7^/^ vv 7 r> ° 

TO^HÀN^jéK?^' feu à Centrée decatd crkjuë, surfaite 
£a*dj/. Lat. 37" 33' 30" N. Long. 78° wfflp* m h **** 
* h VmQ&V ÉAGljfe (ïKmàl) à fixe. Éti construction! 1 " M 
wj ^VaTT (Fknal T>. "4) tal /Lre au côté E. de iVntréé 4ë flrojfer- 
"mM\ ëîèvé à 14- et visible à 12 milleé; îl est vàrié paf dès éclats. 
é -«toni.; 3>> W 52" N., long: 78^ iy 37*10."» if"»T 

JANE (Flottant G. 4) dahs le TUntfiet-Souhd, faà SènV/îm^Jia 
une cloclie de brouillards ètaon nom sur sés ffâncs. Hautèuf 9", 
'-portéê 16 mille». Lat. 87° 57' 40" Long Jltfi \& 25F C.»* H" 
1". POINWK SVIITt^FHottant C; 4). Un banc de sable s'étend ée'ln 
up* Smith dans la baie c on a placé à son ext. un feu flottant toe, 
invisible delD à 12 milles par S* 5. Son nom est écrit sur ses côtés. 

Lél^iB 0 .flâ' $0" N; Long. 78 o; 20' 40" O. 1 f i 

FOG-POINT (Fanâl 4) à feu fixe, sûr Tlle Smiffr, virt-vis 
3 remboueliure de la Potomac au côlé E. de la Chesapeakei II est 
sur la maison du gardien, élevé de 10 m et visible à 10 millesi 

Lat. 38° 2' 4" N. Long. 76° 28' 0? 0„' J / n, * v;: ),,J- 
inl LQQI^UT Fanal (a 4) à feu fixe m *ôté^>del^M*e de 

^v^reiPotomac» U est visible à 10 ailles et élevé t de.ll"2. 



:r , r J?lNBÏ (Fanal D. 4) feu fixe élevé deif, Ç la Tiye? M? la 
rivière Po^oipaq, 14 milles N. Q. { de squ QiUrçée, Portée 10 milto 

Lat. 38° 8' 10" N. Lptug. 78° £1' 45^' O.i / t )l v «\ \ù] 
( ,,,,$\JkÇKSTQW (FapaJ D. 4) feu fixe sur cette île .à j>iit^> h 

alWfcfl^tà 11 estélçyé del4^çt vfsîl^leJiUmil)^ 2 , lAfl , F > 
H Mb W^iOf^^J^ 4T ; 2ft",Q, yr .;, >,<i 
LOWEK-CEDAK (flottant C. 2} par 8 m (Teaq çnlre M 

- 4 Ç^(/0f ;fct Yo^s en afiiont de 'fyetile-Boltomfyfeu fi(sç f è\e^é l (^i i a ' s 
. (: çt .do 9 «ûiiles à'e portée; il porte son nom de clique cqfé. 
/ o 'j^a'ù ?87 1^' 15?" JV. Long. 79° 15' 40." Q t ' R . vr , ((f m',^ 
Mi^^^PA!V(Fto/a»i C. 2) près la p'%daqs la riy" Pjt<f«> 

y. ^^^^W^ n ^ fi ^R l de , 
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FORT WASHINGTON. Feu fixe (D. 4) sur le quai; portée 6 railles. 

POINTE JONES (Fanal D. 4), feu fixe auprès d'Alexandrie, de 
10 m d'élévation et de 10 milles de portée. 

Lat. 38° 47' 5'' N. Long. 79° 23' 30" O. 

CL A Y (Fanal de l'île D.4) feu fixe élevé dell-et visible à 10 milles, 
sur la maison du gardien,^ l'entrée de la rivière Nantitocke, ext.N. 
de Tangier-Sound. (38° 13' 54" N. et 78° 18' 0"O.) 

HOOPER (Feu flottant) dans le détroit de ce nom et entre les 
îles Hooper et Goldsboroug, à droite de la riv. Honga> baie de Che- 
sapeake, feu fixe de 10 milles de portée, unique. Muni d'unecloche, 
sonnée à courts intervalles. 

COVE (Fanal de la p" D. 4) feu à éclats de 90" en 90"; élevé de 
13" et visible à 11 milles; à l'entrée de la rivière Patuxent; par 
38°23' 6'N. et 78° 43' 15"0. Il ne faut point l'approcher de trop près. 

SHARP (Fanal de l'île D. 4) feu fixe élevé de 12 m et visible à 
10 milles devant l'entrée de la rivière Clwptank. 

Lat. 38° 37' 40" N. Long. 78° 42' 0" O. 

THOMAS (Fanal D. 4) sur la pointe, à 4 milles au S. de l'entrée 
tfAnnapolis, feu fixe, visible à 12 milles. Au S. E. de la pointe est 
un banc qu'il faut être soigneux d'éviter. La maison du gardien 
est entre deux noyers, près le fanal. En entrant à Annapolis, on 
passe trois petites îles, à bâbord au-dessous de la riv. South. 

Lat 38° 54' 25" N. Long. 78° 47' 3" O. (IV h 43».) 

GREENBURY (Fanal D. 4) fixe sur la p ,e f côté N. de l'entrée 
tfAnnapoli*; élevé de 15" 5 et visible à 11 milles. 

Lat 38° 58' 30" N. Long. 78° 49' O. 

SANDY-POINT (Fanal D. 4) sur cette p* au côté O. de la baie ; feu 
fixe varié par des éclats de 90" en 90". Sa portée est de 12 milles 
étant élévé de 15" 5. Lat. 39° 0' 50 ;/ N. Long. 78° 43' 30" O. 

SEVEN-FOOT-KNOOL (Fanal D. 4) à feu fixe, dans la rivière 
Patapsco. Son élévation est de 13 m et sa portée de 11 milles. 

Lat. 39° 9' 16" N-, Long. 78° 44' 14" O. 

NORTH (Fanal D. 4) à 2 feux fixes au côté N. de la riv. Patapsco. 
Sur deux tours différentes placées sur des jetées qui marquent le 
chenal. Ces feux sont élevés de 12 et 10 m , et on les voit à 10 et 11 
milles. Lat. 39° 11' 35" N. Long. 78° 46' 21" O. 

FORT-CARROL (Fanal D.4) dans la riv. Patapsco; son feu fixe 
avertit des roches au pied du fort. Une cloche de brouillards frap- 
pant 10 coups à la minute est près du feu (39° 12' 50" N. 78* 51' O.) 

LAZARET (Fanal D. 4) sur la p te , feu fixe élevé de 10 B 6 et visible 
à 10 milles ; près de Baltimore, sur la rivière Patapsco, côté N. 
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POOL (Fanal de Ttle D. 4) feu fixe à l'entrée de la riv. Gunpmvder, 
élevé de 10* et visible à 10 milles. Il est muni d'une cloche. 

Lat. 39° 17' 20" N. Long. 78° 35' 30 ;/ 0. 

TURKEY (Fanal de la p u D. 4), feu fixe élevé de 19" 1 et visible à 
12 milles , à l'entrée de la rivière £/il%côté 0. (39°26' 56" N. 78* 20U) 

DONOHO (Fanal D. 4) à feu fixe, sur la batterie de ce nom, à 
l'entrée de la Susquehanna. Elevé de ll m sur la maison du gardien, 
on le voit à 10 milles. Lat. 39° 29' 35" N. 78° 24' 30" 0. 

CONCORD (Fanal de lap'eD.4), feu fixe près du Havre-de-Grâce, 
à rentrée de hSusquehanna; il e6t visible à 10 milles et élevé de 12". 

Lat. 39° 32' 24* N. Long. 78° 24' 56" 0. 

CAROLINE DU NORD 

ROANOKE. L'entrée des sounds Albemarie et Pamtico à plu- 
sieurs feux que je signale ici, mais qui ne sont d'aucun usage pour 
la navigation extérieure. 

A l'intérieur, dans les mers Albemarie et Pamtico : 1° sur le banc 
Long-Shoal; 2° à la p te S. 0. du banc Royal-Shoal ; 3° sur le banc 
Nine-Feet-Peach-Hole-Swash ; 4° à l'emb. de la Neuse, sur la p te 
Marsh ; 5° sur le banc Brand-ïsland Shoal ; 6 W sur le banc Wade- 
Point-Shoal; V près l'île Roanoke ; 8° à l'embouchure de la rivière 
Roanoke ; 9° à Harbor-Island ; 10° à la p te Pamtico. 

BODY (Fanal D.3) sur l'île de ce nom, 32 milles N. du cap Hat- 
teras et à 1 M mille S. d'une nouvelle entrée formée en 1847; feu 
varié par des éclats rouges et blancs chaque 90" ; élevé de 19* 7, 
il se voit à 14 milles» Var. 1° 30' en 1864. 

Lat. 35° 47' 20" N. Long. 77° 51' 52" O. 

HATTERAS (Phare D. 1) feu fixe varié par des éclats qui durent 
15" ; on voit : éclat 6", éclipse 9", etc.; son élévation est de 45"6 et 
sa portée de 20 milles, au large des dangers. Les bancs qui l'entou- 
rent s'étendent de 9 à 10 milles S. 15° E. et S. 40° E., avec 2 m 7 
d'eau aux extrémités. Le plus dangereux est à 4 milles du cap; on 
l'appelle le Diamant. Il y a passage entre la côte et ce banc pour 
les petits bâtiments ; cependant le plus sûr est de se tenir en 
dehors par 18, 22 et 27 mètres. Le bas de la tour, jusqu'à 6" de 
hauteur, est gris, le reste est rouge. 

Lat» 35° 15' 12" N. Long» 77° 51' 6" O. (iX\) 

Un feu fixe (D.4) de direction est placé sur la balise do cap 

Hatteras, à J de mille de son extrémité S. , et à 2 \ milles du phare. 

OCRAGOKE (Fanal D. 4) feu fixe «ur la partie Nord VQcrir 
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coke-lnlet 9 h 23 î milles 0.20° S. du phare Hatteras; élevé de22 B 5. 
il se voit à 15 milles sur tout l'horizon. Du milieu de la barre, par 
4 œ d'eau, le fanal est à £ mille 0. 22° N. 
Lat. 35« 6 ' 28" N. Long. 78° 19' 0. (IX\) 

LOOKOUT (Phare du capD.l), feu fixe de 47" au-dessus de la 
mer; tour en briques, peinte en rouge, lanterne noire. La maison 
des gardiens est peinte à bandes horizontales rouges et blanches, 
ayant l'apparence d'un navire. Le feu se voit à 22 milles. 

LaL 34° 37' 20" N. Long. 78° 61' 13" 0. 

Les bancs s'étendent 10 milles S. S. E. ; leur extr. est à 66 
milles S. 36° 34' O. des bancs extr. Allaiteras. A 7 milles S. ; E. 
du phare Lookout est un banc qui assèche ; la mer brise constam- 
ment sur sa partie S. E. Il est imprudent d'approcher à moins de 
12- à FE. et de 18- à FO. 

BEAUFORT (Fanal D. 4) à feu fixe, visible à 12 milles et élevé de 
15- sur une tour rouge, à 183 m derrière le fort Maçon. Le niât de 
pavillon du fort par 34° 41' 43" N. et 79° 0' 41" 0. (VIP 46 m . ) 

(Fanal) sur une balise, élevé de 9- et visible à 10 milles. 

Cette balise est à un quart de mille de la tour qui précède, et 
blanche. 

Ges deux feux et la bouée extérieure, tenus en ligne, font passeï* 
dans le canal, qui change souvent. 

2 balises éclairées sont placées sur les bancs Shackle- 

ford 9 pour faciliter le passage de la barre extérieure. Feuflxeblanc 
sur la balise extérieure ; feu fixe roùge sur l'intérieure. 

. 2 bateaux-feux, ayant chacun un feu fixe vert, sont placés 

aux tournants du canal pour guider les navires qui passent la 
barre intérieure. 

FRYING-PAN (Flottant C. 4) mouillé par 18 mètres, à l'extr, S. 
de ce dangereux écueil. Il porte deux feux fixes (un sur chaque 
mât) à 12- au-dessus de la mer. La coque jaune porte son nom. Le 
phare du cap Fear lui reste 19 milles S. 28° E. (VIP 40-.) 

Lat. 33° 35' 0" N. Long. 80° 10' 9" 0. 

FÉDÉRAL (Fanal de la p te D.4), à tribord du New-Inlet de la riv. 
du cap Fear ; feu fixe à 13- 9 de hauteur, visible à 12 milles. Le 
phare Fear lui reste à 8 ± milles S. 10° O. 

Lat. 33° 58' 30" N. Long. 80° 15' 2" O. 

FEAR (Phare du cap D. 3) sur Bald-Head. Feu fixe visible à 
16 milles, étapt à 32° 5 au-dessus de la mer et 13- 7 au-dessus 
des arbres qui garnissent le monticule entre le fanal et la mer. La 
lanterne en fer a 3- de diamètre et 32- d'élévation. (33° 52' 18" 
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^...^(Fanal D.4) sur l'Ile de ce nom, à 2S railles'?» . 

. feu/Lre, place sur la raaisondu gardien, et'visibleà 11 milles. 

_ &°;§Ô«/'1H. JUODg/i8i'63f.5a"0LHwit;l xusd .|>H) 3A0 

j—j^èMantiC. 4) sur les l>abds 'RfeWlefeè*èi If'fl 

.e\tttle*u est à deux mâts ayant cliactiu un Tén 1 ,—, » 

" .-TBRiB,«f(ii/i**'(i>iû5^Pé5flL , f. M!M^rW|H8îefc 

^iWei&iS milles. Tenu par 1 celui du fort SunileW%ùè'm 
^ent qui fait ptotiaM ^'Ôtf4op>ÎMa^ W 

""vRLESTON (Phare' t). 2) siir^rîïe^ Afôfr^/él.à^rÀi^u^'nû!; 

lb tV9l9 J8S »XS\ U'Jl nos 

b 

iiiuui _le 

ir la barre, devant laqueije, il j ^un^^te^u^o^^mçuillé 

5 f ; ^«, a ^|:;««m, W U XI \n\ cri: KOT/IO 
Uy^N, f de)ix. Fanaui D. ,h\ { h, #q?s» guidait !<fen*<,l* 
batinelf au port de Charleston, * , , |,. flli ., . ajTTai-flaWJ 

•SOT * &^#rH«' 1 S j l flt.ir^ ali ; «rttpù*ttH s>b 
l T--SCMf.E& (fanal D. 4) feu fijce À Uangle poitf duqmi»r,ertéi 
élevé dé Ï7 m 5, ilflst^sible^O.œilJeaf liquide l«&pJtoles 
lonner dans le canal. 



32*45' S^N.J^.gÇia^j^ 
-4TEAU PINKN EY (Fanal D. A) feu fixt 



AO 



#0 rouge. Il éclaire 350 de- 



t jqp .est retmu n #i tjedana des p&sses*/; $\ï\ nia ,ei:on wisi 
^ 6 ; ^6^2Ç<' 1^ ï^g., 82° 44' âW OSmi eWiuH ^ si 
1 ^U^TJf^ (pt»ateK.S)ii tout naHt'd© 8€« enÔ€*f^la^£ 

«*i II se voit à 17 milles. ( "Il /) *hofc -jii'i icq 

^^SQ^aong* MF ifttf 64" tyo Pb "'Im>tO /:M/.0>1 
. (Balise) feu /te (D. 4), sur la^, Nj'tte'ntëfe §0^1!?^ 



Slough: 



loq 



r JÈNE (Ste~) feo /Mta7rt (ai), aficré r sdr ta btïïrddïké fiffi/ra . 
-feu uniquealtest devant les tivl Cotoi>àhà> ^ MbMdn}Û l 'ài 
+ d'une cloche de brouillards. Portée la fi 

si Ja -0 .£ Ufî 0)291 lui u*rao/l q ub .8 dloio 1 ! fiJ 
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N et 80° 1^ 58" (X)Ooy relève le fana* F&^£&milte§±&4i>fe M 
et 1 txL du banc Frymg-Pan 15 imiJes s. 33** $y EL fVIM 

OAJL (Ile). Deux fanau* (IX 4) à fcnx fixes de » milles ie wfiée 
chacun, aervent pour franchir kbarce.de la rive du cap F^/sT^ 
tenant en ligne, jusqu'à ce qu'ooait dépasse le feu 
Leur ^élévation est de 8 et UT sur des Umrs séparées. Cette ife* 
une clnche de brouillards- Lat.33* 5# fcone. ar 21 

PRrCE'S-CREEK (deux Fanaux a feux /Lm Dl vî"î l : #ntrt* 4* h 
crique, élevés de 7» 6 et de lu- 6 et visibles à 9 milles dans ta 
rivière du cap Fdar, au-dessus de SmtLiivuU 

Laf. 33- 56' 4" N. Long. 80- 22" O. " ~ ^ 

son ir°rr s * ) * 

son teu /u* est élevé de 13» et visible à 46 milles ; ùtst raani 
dune cloche de brouillards. Lat.33 o 56'20"N. Long. 80° 19 34*0. 

CAMPBELL (Fanal D. 4) feu /u# sur Taugle S. O de File de ce 
nom; il est élevé de 7 m 6 et visible à 9 milles 

Lat. 34 a 6' 57* îl. Long. 80° 16' 12" O 

ORTON (Feu^ D. 4 ) sur cette p-j au côté O. de la riv.da^ 

rDDc d ' 86 Vdt à 9rmiIIeS - (34 * 3 ' 23 " N ' et 800 18' *> 7 <3 

CPPER-JETTEE (Fanal D. 4) à feux /tes et à 3 mffle^ au-desswis 
de numington; ils guident dans la passe E. de la rivière du cap 
F«w% en passant à 46^ à PO. de la jetée supérieure 

LaL 34° 12' 48^ % Long. 80° î& 27" O. 

CAROLINE DU SUD 

GEORGETOWN (Phare D. 4) tour circulaire blanche avecTâV 
terne noire, sur Me North (côtés M. et E. Ai port à rentrée je 
la baie Winyaw), par 33° 13' 30" N. et 81* 31' 3" O fen toi 
25"au-dessus de la mer et visible à 14 milles, vu du ^ " * fanaJ 
parait dans un bois parce que le port Georgetown est masqué 
par 1 île Sortit. (VIP.) TT^-J 

ROMAN (Moulin du cap) , à 45 milles E. N. E. du fenrf de Cftok 
lestwn* U a Faspect d'uar phare. 

PODiTE-PORT, feu fbx (D. 4) de 9 mâles de portée* su^la- 
pointe par 33° 21' 17" N. et 81*32' 29" O. , i : 

RACOON-CAX i Phare D. 1) sur la partie N. E. de cette ca^jp* 
le cap flomaii; feu tournant de l'en 1', élevé de 45-9; il ôkpewT 
rouge sombre, lanterne noire. Sa portée de 23 milles. i ■ : 

Lat. 33° M 7" N. Long. 81° 42' 21" O. 

La Pointe S. du c&p Roman lui reste an S. O., et le RoMan. 
Ca« O. il* 15' S. '««m** 

v \. ■ 

ELt*. 
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B$^(Fai^ oeûljà W toftle^tëMléfcf&£ 

3ton, feq/îjre, pla<# sar la maisondb gaWjeti^ôtVMSltïiiiéîllest 
ktàf i*giiWiji.M& 8i°53C-53* OM>"d /U9d .{s") 
kw^tFJ*ttantiC^4)i sur te: batM» Rbtflc^tt'èJ kWMl&W 
lek\Le\ bAtêto leàt) & deopc 'mâts 1 & yéftt ëb&Mitf l iin Tëâ 1 wtî \ 
13 m 3 et visibles àdômUlësi Deux 

BATTBRfE v _ ^ m 

xpvtsi triai eu8 foillé$j^etfu j jia£cM^^ ^phQe|)io 
gnement qui fait pàteser dàrfs lé eàtoât^aW^o^/^èità^ga^ ^ 

CHARLESTON (Phare'£. 2}siir l'île; ^^/à.^Tft^u^kl; 

-JifP^nal ÔI a^sur utle balise auprès du pharq. IJ p^t,%yéjde 
it sur la barre, demain laquelle, if j aaip b^ t^u^ogh^ ^œ^illé 
SULLIVAN (deux Fanaux D. l\) à feux /m**,, guidait id^&J* 

FORT-StJMtER (Fanal D. 4) feu /ïaœ à Hangle nordduqmiir^xté* 
ur; élevé de 17 m 5, il est visible à 10 n)ilje§f lipide Apitoies 
ur donner dans le canal. 

Lat. 32' use vx.Hm.fâWifflfoM 

CHATEAU PINKNEY (Fanal D.45 feu fixe rouge. Il éclaire 350 de- 
^jejt^t jf$m aller, dfttofWtç ftebptttpn dans la rade intérieure, 

ai^^n tt e6t^ij^ (J fp dpflan» des passes^/, slfl idïî ,9i:on erneJ 
LaLà^ t (wrçiuW 9ir>d d 

^^^Yj^(phar^©.i2)w tout nai&cto 30« en d0*j^a^.- 
ubMii c ^ QvdaJi-eatiée du 2ouad> de 5aiw^-H^/^i^evè r aëî 
* 8. Il se voit à 17 milles. ( J l W) *M 

LaL.SS^^JQj^Longi 82r/tftf64 , '.<fyo pf. " I/" ■■»') M MOU 

1 (Balise) feu /toc (D. !x), sur la p te N. de l'île, N. SO^ISÎ* 

80 5 0., avec le. 'précédent Tenus en ligne, ils conduisent sons 
bouée extérieure du Slouyh. Var. 3° N. E., 1864. J|gj|Jg^ 

HÉLÈNE (Ste-)feU flottant (C4), ancré sur la barre de ce noi 
i'iHiitei unique*' Il est devant les riv. Combahéi* et Morflf 

uni d'une .cloche de brouillards. Portée 10 milles. J 

# 0 Nv Ia y £ù °18 ^noi cW x 

«vx>^a si J9 ,«0 .a ub tiwi iul a*mo>l q*:> ub .8 aii) 

ANBi il 
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GÉORGIE 

MARTÎtfS-INDUSTRY (Flottant C. 4) à deux feux fixes, et 
à 15 milles E. du phare Tybée. Il signale les dangers à l'entrée fa 
Port-Royal. Cette navigation est dangereuse, et dans les mauvais 
temps on ne doit pas diminuer l'eau au-dessous de 18 mètres. 1! 
a une cloche de brouillards. Visibles à 12 milles, et élevés de 12". 

Lat. 32° 5' 31" N. Long. 82° 55' 22" 0. 

CALIBOGUE SOUND (Flottant C. 4) feu fixe mouillé par 8 m 2; il gît 
dans le N. 12° E. du feu de Tybée et dans le S. 14° 15 7 O. de la pointe 
Braddok ; il conduit dans la riv. Calibogue, et se voit de 10 milles. 
Le Port-Royal est à 15 milles N. 33° 45' E. du phare. 

TYBÉE (Phare de Plie D. 2) feu fixe visible à 15 milles et élevé 
de 32* sur la p tc N. E. de l'Ile; à 14 milles E. S- E. de Savannah. 

Lat. 32° M 21" N. Long. 83° 10' 12" O. 

Un 2« fanal (D. 4) est à \ de mille E. 3°S. Quand on passe la barre, 
on le tient ouvert au N. du phare. Le signal est bas, et on voit un 
des feux au-dessus de Pautre. Son feu est fixe, élevé de 18" et vi- 
sible à 12 milles. Il ne faut jamais entrer sans pilote. 

(Flottant G) feu fixe élevé de 12 m et d'une portée de 10 milles 

devant le banc au N. de l'île Tybée. 

Au large de l'île Tybée sont deux bouées doublées en cuivre : la 
première, para 01 7 N. N. O. du fanal; la seconde, par 7™ 6 au 
N. E. i N., au milieu du chenal, où les grands navires peuvent 
mouiller en sûreté. 

COCKSPUR (Fanal D. 4) feu fixe élevé de 7"6 et visible à 9 milles, 
(Dans la riv. de Savannah.) Ce n'est qu'une balise. 

OYSTER-BEBS (feu fixe rouge D. 4), vis-à-vis l'île Cockspur. Elevé 
de 10* 6, il se voit à 9 milles. Ce n'est qu'une balise. 

FIG (Fanal D.4) à l'ext. E. de l'île dans la riv. te Savannah ; 
fixe visible à 9 milles. C'est une balise munie d'une cloche. 32'5'k 

et 83° 23' 44" O. . 
LA BAIE (Fanal D. 4) à la ville de Savannah; feu fixe rouge élevé 

de 24 m et visible h 9 milles. 

SAPELO (Phare D.4) sur l'ext. S. de l'île (côte N. de Doboy-Inlet) 
et 22 m 20 au-dessus de la mer ; feu varié par des éclats de 40" en 40' 
dont la portée est de 14 milles. 

Lat. 31° 21' 30" N. Long. 83° 37' 4" O. (VIP). 

SAPELO feu fixe (D. 4) de direction en dehors et en face du 
phare, visible à 11 milles et élevé de 15 e1 . Relevez la balise par le 
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feu et courez jusqu'à ce que la balise £. de l'île Wolf reste au 
s. 64' O.; venez alors au N. 58° O. sur des fonds de 7 m 3 pour aller 
mouiller sous le phare de Sapelo. 

TVOLF (2 feux fixes D. 4) à l'exL N.de l'Ile, au S* 22* E.du phare 
Sapelo* 7 de mjlle £. et O., l'un et l'autre sur des balises. On les 
amènera en ligne pour passer sur la barre de l'entrée S. (31° 21' 
3" N. et 83° 36' 37" O.) 

La tour O. (la plus élevée) est blanche avec la lanterne élevée 
de 7™ 6, tandis que la balise E. (la plus basse) est noire et que sa 
lanterne n'a que 4 m 6. La portée est de 9 milles. 

SAINT-SIMON (Fanai D. 3) sur la p tc S. de l'Ile, feu fixe, élevé de 
24 m 4 qui se voit à 14 milles. La tour est blanche. 

LaU 31° 8' 2" N. Long. 83° 43' 33" O. 

Un banc du même nom est à 12 milles E. 22° S. Il ne faut point 
l'approcher à moins de i6 m de fond. 

CUMBERLAND (Fanal D. 3). La p le S. de l'île Cumberland a un 
fanal à feu fixe, à l'entrée du port S.-André, par 30° 58' 34" N. et 
83° 44' 43" O. On le voit à 14 milles, son élévation étant de 21 n, „ 
Pour entrer, il faut l'amener à l'0.11°N. jusqu'à ce que la barre 
soit franchie, puis gouverner O. 33° N. 

FLORIDE 

AMÉLIA (Phare D. 3) à feu tournant élevé de 31- 5 et visible 
à 17 milles: ses éclipses sont de 90" en 90"; sur la côte S. de la 
rivière Sainte-Marie et sur la p te N. de l'île Amélia (VII h 30" 1 ). 

Lat. 30° 40' 23" N. Long. 83° 46' 29" O. 

Feu fixe (D. 4) en face du feu principal, visible à 6 milles. 

Tenu par le grand feu, il donne la direction du canal. 

Balises (D. 4), 2 feux fixes sur la face N. de l'île Amélia 

auprès du grand feu ; élevés de 18 m 2 et 10 m 6, ils se voient à 14 milles. 

Pour donner dans le port Fernandina, amenez le feu d 9 Amélia 
au S. 49° O. ou à l'0. 18° S. par des fonds de 12™ 8; gouvernez 
dessus jusqu'à relever les balises Tune par l'autre à TO. 12° N., 
et faites route dessus jusqu'après avoir doublé la bouée. 

SAINT-JEAN (Phare D. 3) à feu fixe au S. de l'entrée de la rivière, 
par 30° 23' 40" N. et 83° 44' 49" O. Son altitude est 22* 7 et sa 
portée 14 milles (VIII h 4 œ ). 

POINTE-DAME (Flottant fixe D. 4) dans la rivière St-Jean; 
il se voit à 5 milles. Cloche de brouillards. 

SAINT-AUGUSTIN (Fanal D. 4) à l'ext. N. de l'île St-Anastase, 



feu parié par des éclat $ chaque &o% élevé de 20- 6 au-dessus de 
la mer et visible à 14 milles. Ut. 29* 53* 13* ît Lobç. 83-37**'<# 
Trois bouées sont sur la barre pour en faciliter lepassase. Ma* 
fl est d'ordinaire aux pilotes de chercher le* navires." : ^ ^ 

CANAVÉRAL (Phare C) feu tournant de 1' en 1' dé f&itflès 
de portée; la tour a 19* 7 «l'élévation. " - ^ |V : 

Aat. 28* 27'N. Long. 8fr 53' ** O. - " ^-'^ 

Ce cap est environné de dangers et de bancs qu'on évite en se 
tenant au large. 

JUPITER-INLET (Phare D. 1) feu fixe varié par un éclat à 30* 
d'intervalle ; il est élevé de 44" 3 et visible à 20 milles. 
Lat. 26*j55^6ï fl^nt-lS* 25 ' U^>. A ' LIOD 
FLORIDE (Phare D.2) sur la Caye-Bucayn^ devant la p*S.E. 
de la Florvle; feu fixe à 30^ â^-d^s de la mer, visible à 18 
milles (25° 3W 56" N. et 82* 29' 38" O.). Près du cap est un récif 
marqué par une bouée blanche. « t. î î^MLl 

Ç ARYSPORT (Phare D. i) feu tournant de 30» eri SO»^* 1 » 1 
récif à TE. de la C je Largo et auprès du bord du Gvtf-Stfàimr 
Elévation au-dessus de Teau 32- 2, portée 18 milles; / A -h'Mï* 

Lat. 26° 13' 15" N. Long<-82* 32' 53* 0. : m'I 

DRY-BANK {Phare D. 1) feu fixe auprès de Cof/îns-Patchèê W 
de la Gaye Sombrero, élevé de 43-8 sur une tour fouge aanSeèstis 
de la maison du gardien, (24* 37' 36" N. et 83* 26' 52* W 

SAND-GAY (Phare D. 1) feu à éclaté par 24* 27' 
84° 12' 52" 0.; et à 8 milles S. 30° O. Au feu de C*y-We#l { W* 
dant une minute on voit une vive lumière constante, el pecdaMb 
miaule suivante, un éclat brillant deiO" précédé et suivi d'écfiptfa 
partielles de 25", visible à>18«iiites. Il est monté sur piliers, 4vec 
la lanterne blanche. , ;i - i k m/^ 

CAY-WEST (Fanal D. 3) feu de port pte par 25? 13' W>%+> 
84° 32< 53" O., qui se voit de 13 milles. Élévation deMa lanterne 
15"5; il est sur la pointe S. O. de Pile; - « i i y 

On a, placé des bouées dans le SMjhCbannel qui conduit* /m 
port, pour reconnaître la plus profonde eau. • v L î 0 > 

(Fanal D. 4) dans le passage deN. 0. à 6 rtillèa 8^5r<0. 

du feu de Cay* West. Le feu est fixe élevéJdel2- et bàtiisar^lôtis. 

Lat. 24° 37' 4" N. Long. 84* 14' ±0" O. . l i 

Pour donner dans le canal la nuit, relevez le phare au S.20*O*; 
Suivez ce relèvement jusqu'à ce que le Cay • West reste â^fc; 
courez dessus et mouillez aussitôt que le fond donnera 5*? A 

TORTUES (Fanal D. k) wat Bu&h-Coy m Carien^w^U 
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«i^^Monïea^ savait ànt&mntlles^ato «fc8lllitaKP4t»t 
yt. &n peut rapprochez* £.& Ailles iaux'b«é*Di sL« f t6t>^Et^ ytiXê* 
!!4rttkRi#lfcÀlifcau ;mdj«B'lCi4e^iPïà:flmSltai. ïnor ^uod ?JoiT 
Lat. 24° 37'!*ifrBu l^friBô-dS'* 89^01 iq zu£ siismbio'b les fr 

-}lQftQ6BWAp (Jghare^ tfcawta maietodaifctâyeia^flffeé^. 
lu feu Jafferson; feu /tae ^vôrdel A6T 5oiur und Ibaf^oog^b 
la portée est de 20 milles. Ut>WnW'$*lûn$ 8ff«fô(^4). 

m--, in »Jr/À n«Vup ?.r>m;d <I) n .^nish ^ ^ovvn^ tes q«n s3 

GOLFE DU MEXIQUE " I 

y r f '«id;>!.- , f-oi t-.î .i. At-ABAttA f "-^ ; ^ n '-^ fil * b 

j. ....,<, ui> ^V'i'i 4 o >.;; f ; : y -m. °î; -ci:) .^lîiai 
TAMPA (Fanal D. 4) sur la caye Egmond. Son Wu'eét /fccfe^éfeVé" 

taqfltt «^(tesua.derJawery et visiblé à Ifcmfltes.iWJôW R. 

e^ABOft^ J^to27T- 36' A!* & Long. 85° ÔOTGt h M: J ! '1= *i 
CED AR -KAY (FaaaVB. h /Vu fixe varié pm dte-écUtfê de*** fen f * - 

but Text. E. du monticule^de la a&y&Sw>Horée. <fl est élè'véJ 1 de 

23* ffwtyftAtôtltilles^ Éviter up jrécifîà.*2 millês Si*J.fl-'//Kl 

SAïNT-MAfiC (Fanei D./A) feu /i2»iâ 1& de reritrte^p^b 
ouvrait dan? lajbaieîd'AjW^te ; il estr élevé dô ;22T *b vMÔterîà 
IZLjujllefc , i»t«ftt° ■{N.tloag..«6 0 >30(iA7^fK o 1<: "12 B ^8 

ILE DOG (Fanai D. û)i feu fountafit avec des éolipëes^ l^iètt l^ftb 
reijUide l'Ile thq: «en élévation eat de 44f i et feaportéë '^l^trriHeëpr 

bak^ W^ Ki Longy 86° £8(i46* Ot , ^ ^H^icq 

SAINT-GEORGES (Fanal D. 3) feu fixe sur le ■&ï> i a#flë 1 SirfftM ! 
Georges f À 3 nnillesçi de pqssé; qfci tf à <q*ë JftO^id^otfVe^- 
ta»i«tûT 21d^U(de hatte.m6rui(29° aôV^ n ; €«(87^8^ 8^^.^ 
Sa portée de 15 milles et son! élévation de<Mfaii ^ J> ' 3 lf ï ^ 

8AIN03*aLA&^Phfiwe'R feu A» dé 9& m 

élevé. de 29 01 et visible àia milles^ i ; •> ••: 1 - ^ u oq jioq 

^89°/ùl^ H'f Nï. ion© B7 ? H^24^Q. • . < J = > ij — 

PENS^CQLAiï^iarBfail) 4ï-entrëe<dU'pbrt'; feu'fflflfwbfcfc 
en 1' sur une tour couleur de brique à^ô^B aiu-flessus dè^fe ihe^, 
Ulumière est proôykte pariun âppnréil^lâdibplrt^ue ^°|lréii^r 
ordrt m&v&l à 21 Ailles;- Lat. 3p 0 Sl A 6W.'Eong] ^ST'^iy 5 

ïtete/toiâ-.iaa* S. du phare, sul» une balisé «B^à8WP 

la /]>arrei em lena nt &> pharev^ eo %ne avec 'la Mlî8éP^ > 
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M.-RAE 2 feux fixes sur des balises à 190 01 0. 29° N. et E. 29°S, 
On les tient l'un par l'autre pour éviter le banc Caycas. 

BARANCAS 2 feux fixes, 155 ,D N. 12° E. et S. 12° 0. sur des 
balises ; on les tient en ligne pour éviter le Middle-Ground. 

MOBILE, un bateau à cloche est mouillé par 14"\ demi-mille hors 
la barre; cette cloche sonne par les mouvements de la mer. Plu- 
sieurs bouées se trouvent à l'entrée du chenal. On laisse les rouges 
à tribord en entrant. 

Enfin, quatre balises éclairées, de 6 m d'élévation, sont placées, 
savoir : deux sur l'île Sable et deux sur la p te Mobile ; 1° sur la p* 
S. de Tîle de Sable, qu'on aligne sur son phare pour traverser la 
barre extérieure; 2° sur la p ,e E. de la même île, à feu fixe* 
éclats rouges; 3° sur la p te Mobile, baKse extérieure, à feu fut 
à éclats rouges, et 4° sur la même p l % balise intérieure, à feu fixe. 

SABLE (Phare D. 1) feu fixe sur l'île, 3 milles S. S. 0. de la 
p lc Mobile. Il a 46 m au-dessus de la mer, sur une tour en briques 
avec corniche en granit, formant parapet, et lanterne en cuivre. 
Il est aperçu à 19 milles. Lat. 30° 11' 18" N. Long. 90° 22' 24*0. 

MOBILE (Pointe D. 4) feu de port fixe. Elevé de 17», il s'aperçoit 
à 13 milles. Lat. 30° 13' 46" N. Long. 90° 20' 37" O. 

Au S. 12° O. du fanal on trouve 6 mètres d'eau sur la barre; 
l'ext. E. de l'île Dauphine reste alors au N. 24° 0., et l'île Sable, à 
fleur d'eau, paraît au centre de l'île Dauphine. On ne doit sous 
aucun prétexte entrer sans pilote. 

CHOCTAW (fanal de la p te D. 4) feu fixe un peu au S. de la ville, 
marquant la passe (lat. 30° 40' 12" N., et long. 90° 21' 30" 0.). Il 
est élevé de 13 m et visible à 11 milles. 

Balises sur la barre de la rivière Dog ; elles portent deux feux 

fixes de 3 milles de portée, qui guident pour donner dans la passe 
du canal. 

MISSISSIPI ET LOUISIANE 

ILE RONDE (Fanal D. 4) élevé de 15° 5 et à feu fixe visible 
à 12 milles. Il ne sert qu'à l'intérieur du sound du Mississippi. 

Lat. 30° 17' 30" N. Long. 96° 54' 10" O. 

PASCAGOULA feu fixe(D. 4) à l'entrée E. de cette rivière, visible 
à 10 milles. Lat. 30° 21' 5" N. Long. 91° 13' 20" O. 

SHIP-ISLAND (Fanal D.4) au côté O. de cette île, feu fixe élevé 
de 16 m et visible à 13 milles (30° 12' 55" N. et 91° 17' 10" 0.). 

B1LOXI (Fanal D. 4) feu fixe visible à 13 milles, à l'entrée 0. 
de la baie de ce nom (30° 23' 46" N. et 91° 13' 34" O.) 
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CAT [feu fixeV. 4) sur l'ext. O.de Tlle; élevé de 11*8 à l'entrée 
es lacs Borgne et Pontchartrain, et visible à 12 milles. 
Lat. 30° 14' 0" N. Long. 91° 29' 7" O. 

CHRISTIAN (Fanal D. 4) feu fixe élevé de 12 m 6 sur le lac Borgne, 
u N. O. du précédent. Ces deux feux indiquent les passes Chris- 
ian et Mary-Ann. Le fanal Christian est sur le continent, à envi- 
on 6 % milles N. O. du fanal Cal. On le voit à 12 milles. 

Lat. 30° 18' 55" N. Long. 91° 34' 9" O. 

MERRIL-SHELL (Fanal D. 4) sur le banc, feu fixe élevé de 17 m 7 
t visible à 11 milles. Lat. 30° 14' 17" N. Long. 91° 34' 4" O. 

SALNT-JOSEPH un feu est en construction sur cette île. 

PLEASANTON (Fanal D. 4) feu fixe, élevé de 18 m et visible à 
.3 milles; dans TE. du lac Pontchartrain. 

Lat. 30" 10' N. Long. 91° 50' 9" O. 

IUGOLETS, feu fixe (D. 4) de 10 milles de portée, à l'entrée E. 
lu lac Pontchartrain, par 30° 9' 22" N. Long. 91° 58' 16" O. 

BON-FUCA (Phare D. 4) à feu fixe, visible à 12 milles. Il est 
ur la maison du gardien. 30° 15' 6" N. et 92°ll'10"O. 

PONCHARTRAIN (Phare D. 4) à feu tournant de 90" en 90"; élevé 
le 10" et visible à 10 milles. Il est à l'ext. du chemin de fer. 

Lat. 30* 1' 6" N. Long. 92° 22' 52" O. 

BAYOU SAINT-^JEAN (feu fixe P. 4) élevé de 11° et visible à 
0 milles; sert à l'entrée du lac Pontchartrain, à 5 milles N. de la 
Nouvelle-Orléans. (30° 2' 0" O., et 92° 24' 9" O.) 

NEW-CANAL (Fanal D. 4) feu fixe élevé de 10 m 1 et visible à 10 
ailles, à l'entrée du canal Neuf; lac Pontchartrain. 

Lat. 30° 1' 43" N. Long. 92° 26' O. 

PASS-MANCHAC (Fanal D. 4) à feu fixe, élevé de 13* et visible 

10 milles, entre les lacs Ponchartrain et Maurepas. 

Lat. 30° 17' 50" N. Long. 92° 32' 49" O. 

TCHEFUNCTI (Fanal D. 4) feu fixe près de Madkonville. Il est 
levé de ll m 5 et visible à 11 milles.Lat. 30° 23' 0 " N.Long.92° 26' 9" O. 

CHANDELEUR (Phare D. 4) sur l'ext. N. de l'île ; feu fixe élevé 
le 15- 1 et visible à 13 milles. (30° 3' 8" N. et 91° 11' 40" O.) 

Dans un coup de vent d'E. on trouvera un bon abri en mouillant 
>ar 7 B 3 de fond, sous le vent du feu. Du mouillage on aperçoit 
e feu de l'île Ship à 7 milles N. 37° O. environ. 

MISSISSIPI (Phare CD. 3) sur l'île Gordon, près de la p" S. de la 
>asse S. ; son feu est tournant avec éclipses de 1' 30" en M 30" 
isible à 13 milles. On le laisse à bâbord en entrant. La tour est 
^ise et placée au centre de la maison du gardien. 

Lat. 28° 59' 42" N. Long. 91° 27' 48" O. 



236 



GOLFE DU MEXIQUE — TEXAS 



(/feu fixe D> 4) à la jonction des passes pour guider les remor- 
queurs dans le fleuve; sur l'Ile Deer, maison du gardien/ 

-*-r~ Balise sur 111e Franck, à la passe N. E. Elle sert d'amer 
pendant le jour. 

. PASSE S. O. (Phare CD. 3) au côté O. et près l'entrée de la passe ; 
feu fixe élevé de 21 m 9 et visible à 14 milles, depuis le N. 53*E. 
jusqu'au N. 37° O. par le S. La tour est blanche. 
Lat 2&° 58< 30" N. Long. 91° 41' 9" O. 

PASSE A LOUTRE (FanaiCR 3) sur nieMddk-GrotMdmtôtèK. 
de l'entrée de cette passe; feu fixe à éclats de 45 v en 45*\éfevéde 
23 B1 3 et visible à 15 milles. Il éclaire 270° de l'horizon. 

Lat. 29° 8' 36" N. Long, 91° 21' 39" O. 

TIACB ALLIER (Fanal D.4) sur l'île, côté O. de la baie; feu fixe 
élevé de 18 m 2 sur uue tour blanche et visible à 13 milles. 

Lat. 29° 4' 8" N. Long. 92° 36' 39" O. 

SH1P-SHOAL (Phare D. 2) feu fixe varié par des éclats de 30" en 
30f ; il est élevé de 33 mètres et visible à 16 milles. 

Lat 28° 55' 6" N. Long. 93° 16' 5" O. 

ATCHAFALAYA (Fanal D. 4) à l'entrée de la baie d'Atchafalaya, 
sur le récif S. O. : feu fixe rouge; il est élevé de 12 n 2 au-dessus 
de la mer et visible à 12 milles. Lat. 29° 25' N. Long. 93° 50' O. 
On y relève Belle-Ile au N. O.. la p te de Fer à l'E. 6° S.; la Cage- 
Shell à l'O. 4* S. 

CAYE-SHELL (Phare D. 3) à l'exL S. de Marsh-hland; feu /Si? 
élevé de 21 m 5 et visible à 13. tailles. On y relève le phare du banc 
Ship à 53 milles E. 27° S. Lat. 29" 24' N. Long. 94° 9> 9"0. 

SABINE (Phare D. 3) sur la p" BranU côté E. de lapasse Sabine; 
feu fixe varié par des éclats de 90" en 90"; il est élevé de 25» h 
et visible à 16 milles. Lat. 29° 43' 55" N. Long. 96° 10' 43" O. 

\t ' . o u < TEXAS 

;i i ... ji .i| i i r • . . . • m 

GALVESTON. Feux fixes (D. 4) sur 2 balises placées dans la di- 
rection du canal par où on entre dans le port, sur la pointe Péli- 
can, élevés de 10 n 6 ; on les voit à 6 milles. 

Lat. 29° 20' 58" N. Long. 97° 4' 18" O. 

2 feux fixes sur 2 balises dans la ville. On les voit de 

K> milles. On les met l'un par l'autre en suivant la direction des 
précédents. 

BOLIVAR (Phare D. 3) feu fixe au côté N. de l'entrée de Calveston 
par 29° 22' 2" N. et 97° 6' 9" O. Il reste dans le N* 41° O. ie la 
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vve^rkiH milles de distance. La tour eo fer el rouge, porte Je feu 
50° 7, d'élévation, et le rend visible à 16 milles. 

i&^UnFeu fixe (D; 4) près l'Ile Birà* visible à 6 milles. Ce feu 
r ia pointe Bolivar conduit sur la barre. 
l'Ai se rendant à GalvesLon, on ne doit pas diminuer Peau au- 
ssour de 12". En attendant le pilote on peut mouiller par cette 
)fondeur, en relevant le phare Rol'war au N. S6 a O M avec le soin 
ne passe porter à TO.de ce relèvement encourant des bordées. 
lîAtjP-IViOCHVv^HOAL^Feu fixe (D. 4> en dedans de la baie^eûtre 
&#tf#c8#iet la ip f m AoMan Sert h éviter 4e banc. »r » .< » ' »b 
^at. ^Atf'S'iNi.Loag. 97° 10' 42" O. " . . • : - 
\ED-FISH-BAR. Feu /te! (D. 4), servant à marquer lé banc 
MPPfilU-BÀRl Feu fixe (D.4), servant à titivéïsèi^ IcClô^er- 
. Ces-trois feux sont élevés de 10 m 6 et visibles 7i 10 rriilles;' > 
IATAGORDA (Phare D. 3) feu tournant siwla p ,e 'E. de hfc, à 
trëeixiehlà baifc, >par 28° 20' û9 /, ^:tet98 0 à8 ,| 3^iO: I Ly feu 
^ne en 1' 3(K' de femps^ést élevé de 29 m au-dessus dd la 
et visible à 16 milles ; la tour peinte 1 eh bandes blanches, 
■es et rouges, est une excellente remarque. En allant à la baie 
agord.t, on doit attendre le pilote par 12 ro 8 d'eau, rolovant le 
ne tfk?Q~>80ï uL' i * m 1 i »'î • ».!• 

-^(Ftfnal DL ! Zi> hSiiutia, dans là bdie Mntagorda, feu /7.r<? de 

illes de portée. (28° 24' 7" N. et 98° 43' 45" O.) 

ual &w>¥ù&' rouge (Dc4) sur l'ext. • S. dd ! récif ttalf-Moon , 

illes dé portée? cornet de brouillards. 

it. 28° 32' 55" N. Long. 98° 35' 49" O 

(Fânal D. h) dans la passe Swash, devant le c&p Allyator; 
Xxe élevé de ll m 5. Il indique l'entrée intérieure du canal. ' 

^ANSAS J ( Phare" D- 1 k) sur nie Low ; feu fixe élevé d* ig-'î 
âible à 13 milles. Lat. 27° 53' 23'' N. Long. W 16' 38" O. 
>ur donner dans la passe, reknrez le feu N. 4T O.; mais il faut 
rver que la barre change souvent et qu'il est ntessairc d'avoir 

iAZOS (Fanal IX 3> feu fixe «urla yhabeUê, par 2ft* 4' M* fc 
i »° 31' 14" O. La tour est blanche, mai» le Mrfterét la tonuvtm 
noirs; il est visible à IfrmiUea, et en le réle**nl 0. 18" on 
Tôpprocber jusqu'à 44T de fawd. 

ie balise (D.4) à feo fixe est à la p H d* file /v*/r* prmt 
uer rentrée do fMtêt Santiago ( >:> feu a 10 n»lle»f 

un éclnflllUgr * jHkÙUc. i26° (5< 0 ^ W 32' 9" O. , 
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COTE FERME 

TAMPïCO (Phare) sur la p ,e N. de rentrée. Feu fixe visible à 
15 milles. Il signale la barre de Tampico. 

Lat. 22° 16' 43" N. Long. 100° T 10" O. 

VEKA-CRUZ (Phare), feu tournant à l'angle N. O. dn château 
Saint-Jean-d'Ulloa. La lanterne a 24" au-dessus de la mer. La lu- 
mière est réfléchie par 21 lampes. Le plus grand éclat dure 6' et 
le moindre 40". Par un temps clair on peut le voir à 15 milles. 
Ce phare est peint en bandes verticales rouges et blanches 

Lat. 19" 12' N. Long. 98° 28' 2" O. 

GOATZACOALCOS (Phare) fixe en construction : en attendant, 
on allume un petit feu; il est à 24 milles de Minatiltan. 

CARMEN (Fanal) au village indien Rancho de Carballo, en face 
de la p te O. de l'Ile Carmen; feu fixe de 25™ d'élévation, visible à 
9 milles. Lat. 18° 37' 49" N. Long. 94° 15' 12" O. 

Pour donner dans la passe entre l'ileet la terre, il faut relever 
le feu ou la tour au S. 5° O.; par 13 mètres de fond, on le perd 
de vue. 

CAMPKCHE (Phare ) sur la tour de l'église San José. Il est 
fixe à 29 m au-dessus de l'eau, et visible à 14 milles. 

Lat. 19° 60' 40' ; N. Long. 92" 53' 39" 

SISAL (Phare) feu fixe élevé de 17" sur le fort et visible à 10 
milles. Il est très-utile à la navigation des côtes de Campêcheja 
Laguna, Tabasco et la Vera-Cruz, en faisant éviter les dangers de 
Sisal. En venant de l'E., on se dirige sur le feu, encourantàlU 
du fort, pour mouiller par 6 m d'eau sous le vent. 

Lat. 21° 10' 6" N. Long. 92° 23' 11" O. 

TUUNEFF-CAY (Phare D. 4) à la p tc N. O. ou Mangcr-Ca^v 
17° 36' 0" N. et 90° 6' 9" O. Il a trois feux fixes, le supérieur à 
28 m 5 et les deux autres à 22 m 8 au-dessus de la mer, tous trois 
visibles à 13 milles. 

ENGL1SH-CAY (Phare D. 4) à trois feux fixes, le supérieur à28"5 
et les deux autres 22 m 5 d'élévation, par 17° 19' 30" N. et 
90° 24' 4" O. Leur portée est de 3 milles.. 

_ Feu fixe sur le fort George. 

CAYE-BOKEL (feu fixe D. 4). 

HALF-MOON-CAY (I«\malC. 2) feu /toe, à 26» au-dessus deiamer; 
très-utile pour ceux qui vont à Belize, car il arrive souvent que 
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le courant porte beaucoup au S. Ce feu se voit h 18 milles (lX h ). 
On y trouve toujours des pilotes par Belize. 

Lat. 17° 12' 15" N. Long. 89° 52' 39" O. 

OMOA (Fanal) feu fixe visible à 9 milles à l'angle S. O. du châ- 
teau San-Fernando; il est élevé de 12* et très-mal entretenu. 

Lat. 15° 47' 10" N. Long. 90° 23' 57" O. (A cessé d'être éclairé 
en 1854.) 

MANZANILLA (Fanal D.4) sur la pointe N. de l'Ile Navy, Colon 
ou Aspinwall; feu fixe rouge élevé de 18 m , visible à 12 milles, par 
9° 23' 47" N. et 82° 13' 9"0. Les navires qui entrent dans le port 
doivent donner à ceUe pointe demi-mille de tour, en gouvernant 
au S, 29° O. 

Ce feu est sur un échafaudage en bois et entrenu par la compa- 
gnie du chemin de fer. 

MARACAIBO (Phare) en construction (V h 15 m ). 

SANTA-MARTA (Phare) en construction sur la p ,e Batin. 

RIO-HAGHA (Fanal) sur la tour de l'église de la ville de Rio- 
Hacha; feu fixe élevé de 21 m et visible sur tout l'horizon de 6 à 7 
milles. Il faut le relever au S. 6° 15' O. et se diriger dessus jusque 
par des fonds de 4 m 9 et mouiller. 

Lat. 11° 33' 47" N. Long. 75° 19' 19" O. 

GRAND CURAÇAO feu fixe sur le fort Rif, baie de Santa-Anna. 

CURAÇAO (Phare C. 3) à feu fixe rouge, sur le Petit-Curaçao, 
parll°58'8"N. et 77° 4' 9"O.Ce feu est élevé del8 M 8 au-dessus de 
la mer et visible à 10 milles; de sorte que dans la mâture on peut 
voir en même temps le feu de Buen-Ayre, lorsqu'on se trouve à 
peu près à mi-chenal. 

BUEN-AYRE (Phare C. 3) feu fixe sur la tf'Lacre ou p te S. de l'île, 
par 12° 2' 12" N. et 70° 42' 27" O. On le voit à 12 milles. La tour 
de Buen-Ayre est à bandes verticales rouges, le feu a 23 m d'élé- 
vation au-dessus de la mer. 

PORTO-CABELLO (Phare) sur la p le Brava. Feu tournant de 
40" en 40", montrant alternativement des éclats rouges et blancs, 
visibles à 14 milles. Il est élevé de 24 m sur une tour carrée. 

Lat 10° 30' N. Long. 70° 22' 35" O. 

LOS ROQUES (Phare) en proposition sur Cayo-Grande. 

TRINITÉ (Fanal D.4) sur la jetée du Port-Espagne, par 10° 38' 
40"N. et 63 o 5l'9"0. Il se voit à 15 milles, étant élevé de lô-sur 
une tour hexagonale, entre le S. 35° O. et le N. 43° O. par l'O. 
ORÉNOQUE (Phare) en construction sur la p ,c Barima. 
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ILES ANTILLES 

ILES BAHAMA 

ILES TURQUES (Phare) à feu fixe, varié par dis éclats de 30" en 30", 
à 360» de Pextr. N. de nie par 21° 31' N. et 73° 28' 4"0. La tour 
est en fer et blanche, de 18 m . Le feu est élevé de 32" 15 au-dessus 
de la mer; les éclats ont lieu de 30" en 30", et sont visibles à 
16 milles dans les temps favorables. En approchant Pîle par le S., 
le feu est caché par les terres, entre le N. 2° 0. et N.8° E.; parle 
Salt-Cay entre le N. 14 e E. et le N. 28° 30' E. ; et par un autre 
groupe de cayes à TE., entre le N. 23° 0. et le N. 11° 0. 

ABACO (Phare) feu tournant à un tiers de mille de la roche 
percée (p te S. E. de Pîle Abaco), par 25° 51' 11" N. et 79° 30' 54" 0. 
Il est à 48°* 6 au-dessus de la mer, et la tour a 24™ 38 déten- 
teur. Sa révolution se fait de 1' enl'; il se voit du N. 48* E. 
à PO. 19° N. par PO. et le S., à 16 milles. Il y a bon fond par 
16 et 18 m , en amenant le feu à PE. 10° N., } mille de la côte (VIIP). 
Var. 3° 10' E., 1863.) 

— ~ Feu fixe sur la caye Petite Guana, h { de mille dans l'in- 
térieur. Élévation 37 m , porlée 14 milles. 

Lat. 26° 35' 30" N. Long v 79° 18' 39" 0. 

NASSAU (lie de la Providence) phare (C. 2) à feu fixe par 25* 5' 
37" N. et 79° 42' 31" 0., sur Pext. 0. de- Pîle Hog. Il est élevé 
de 20* et visible à 10 milles entre le N. 48° E. et le N. 42*0. par 
le N. On rencontre le pilote dans son voisinage (VHP lô"). 

Une balise est sur le rocher Toney, en dedans de la barre. 

GRAND STIRRUP (Phare D. 3) à 3âO m de Pext. E. de la caye, 
partie N. E. du grand banc de Bahama. Feu fixe de 13 à 15 milles 
de portée, éclairant 280° entre le S. 45° 0. et le S. 34° E. par le N. 
et PE. Élevé de 21 m 3. Lat. 25° 49' 40" N. Long. 80° 14' 9" 0. 

GRAND-ISAAC (Phare C. 1) sur la p ,c N. 0. de Pîle; feu tournant 
de 30" en 30" sur une tour peinte en bandes rouges et blanches 
horizontales. La lumière est élevée de 48™ au-dessus de la mer et 
visible à 16 milles. Lat. 26° 2' N. Long. 81° 26 14" O. 

GUNCAY (Phare) feu tournant à 228 m 6 de Pext. de la caye 
(banc de corail très-étroit au bord du grand ban6 de Baham); 
25° 34' 30" N. et 81° 39' 0" O. La base a 21 01 au-dessus de la 
mer et la tour 24 n 20. Le feu tourne de M 30" en 1' 30" et se Toit 
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sur tout l'horizon, excepté du S. 17° O. au S. 5° E., où il est in- 
tercepté à la dislance de 8 milles par les îles Bcmini. 

A 5 milles, oi\ ne doit point l'amener au } S. du S. E., caria 
chaîne des cayes r décrit une courbe à l'Ô.; eV comme elles sont à 
moins d'un mille du bord extérieur du banc, on n'aurait pas le 
temps de sonder. Ce feu est visible à 42 milles. Les capitaines se 
plaignent beaucoup de son vicieux entretien. Ce phare est anglais. 

SALT-CAY (Phare) h feu fixe à i'ext. N. O. de la cave, -sur le 
Boulet- Ramé, par 23° 56' 28" N. et 82° 47' 37" O. La tour a 17- 
et le feu est à 29 m au-dessus de la mer. Il est visible sur tout 
l'horizon, excepté le S. 50° O., où, à la distance de 9 milles, il est 
intercepté par le Water-Caye. Du fanal, l'extr. S. O. du Boulet- 
Ramé est à 5 rfhlles S. 28° T O. Ce feu est visible à 14 milles. 

LOO-CAY (Signal). Tour blanche de 8 m 2 qui a l'aspect d'un 
fanal, surmontée d'une boule visible à 8 milles : elle esta 23 mil- 
les du feu de Cay-West. 

ANGU1LA. Feu à éclats sur la partie S. E. du banc de la caye 
de Sel, côté N. du canal Saint-Nicolas. (Proposé.) 

CAYE-LOBOS (Phare D. 1) sur la caye, feu fixe sur une tour en 
îer. La lumière est à 44™ au-dessus de la tfft* et visible sur tout 
l'horizon à 16 milles. Lat. 22° 22' 50" N. Long. 79° 55' 19" O. 

ILE DE CUBA 

• t * . ». 

• S AN-ANTONIO (Phare CD. 2) sur le cap ou p te N. O. de Cuba, par 
21° 51' 30" N. et 87° 18' 13" O. C'est un feu tournant, dioptrique, 
dont les éclipses se succèdent de 30" en 30 ". Le foyer de l'appareil 
à 33 m au-dessus de l'eau, et sa portée est de 20 milles, suivant 
l'état de la mer (lX h 33 ra ). ». / .! 

JUSTIAS (Phare D. 2) fixe à éclats, sur la caye, élevé de 3flr et 
d'une portée de 16 milles. (22°43'20"I\. el 86°26'39"0.)(Proposé.) 

GOBERNADORA (Phare D. 2) tournant sur cette poinle, visible à 
15 milles. Lat. 23° 0' 0" N. Long. 85° 33' 19" O. (Proposé.) 

HAVANE (Phare CD. 1). Au S. du château Mono; feu tournant, à 
lentilles et réflecteurs, avec des éclats de 30" en 30", qu'on voit 
à 21 milles. Il a 44 m 4 d'élévation (VH h ). (Var. 5° 45' E., 18G3.) 

Lat. 23° 9' 20" N. Long. 84° 42' 13" O. 

SANTA-CRUZ (Kanal) à l'entrée du port; feu fixe de 7 à 8 mil- 
les de portée. (23° 9' 0" N. et 84° 20' O). 

GUANOS (Phare D. 3) sur la pointe, tournant de 1' en M par 
23° 9' 0" N. et 84° 2' 9" O. (Proppsé.) 

CAYE PIEDRAS (Phare CD. A), au côté N. sur le point le plus 

20. 
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élevé <ie la cave, ,i l'entrée 0. du vieux canal de Bahama; feu 
/ùr<\ v ai ie de '30 en 30 par des éclats rouges» Son élévation est 

de 2n m 3 na portée de 15 milles?. 

Lat. 23° u 2i ' x. Long. *r 27 37" o. 

DIANA Fanai) sur !a eayp: feu /ta? élevé de 13 m T avec une por- 
tée de 7 milles, f 1 fait trouver la baie de Cardenas. (Var. E., 1863.) 

Lat. 23° «)' 56" N. Long 83° 27' O 7 ' O. 

CRIZ DEL PADRE Phare D. '1) sur les récifs, à \ de mille de h 
caye : c'est un feu fixe de ii» 10 de haut, sur une tour blanche 
et d'une portée de 10 milles. 

Lat. 23° 17' 7" N. Long. 33° 14' 21" O. 

BAHTA DE CADIX fPliare D. 1). Feu fixe varié, par un éclat 
blanc chaque minute. Il est élevé de 53™ 20 sur une tour conique, 
blanche et visible à 24 milles. 

Lat. 23" 12' 24'' N. Long. 82° 49' 27" O. 

CAYE PAREDON 'Phare D. i) sur la p tc \ O.; feu fixe varié par 
des éclats de r en T; précédés et suivis de courtes éclipses 
non totales. Élevé de 48 m 7 et visible de 14 à 20 milles. 

Lat. 22° 2Ô 7 3iK N. Long. 80° 27 21'' O. 

N L'EVITAS f Phare D. l.) f sur la Maternillos, par 21° 3^45" S. 
et 79° 30 / 19" O. : il est à feu tournant, avec des éclipses de i' en 1', 
élevé de 54 m au-dessus de la mer et visible à 23 milles. Éclat 
15 à 16"; édipne 45 «i 46 '. 

(Fanal D. 4), feu de port fixe élevé de 15*, visible à 9 milles; 

il est sur la pointe des pilotes, à l'entrée du port de Nuevitas. 

Lat. 2T 37' 30" \. Long. 79* 25 39" O. 

LLCRECIA (Phare D.) fixe sur cette pointe, visible à 6 milles, 
par 214' 24" N- et 77° 58 32 7 O. (Provisoire.) 

MAJSY (Phare D. 2) sur l'exL E. de Tile Cuba. Feu fixe qui se voit 
h 17 milles sur une tour ronde, blanche» à 39 m au-dessus de la 
mer. Lat. 20* 15' 10" N. Long. 76° 30' 46" O. 

SANTIAGO de Cuba (Phare D. 4) feu tournant sur le bastion S.O. 
du château Morro, à 500 mètres de Temb. du canal formé par les 
pointes Morro et Scapa. Les éclipses ont lieu de 2' en 2'. Élevé 
de 69 m , sa portée est de 15 milles. C'est un point de reconnais- 
sance important. (Var. 4°15'E., 1863.) 

Lat. 19" 67' 42" N. Long. 78° 22' 15" O. 

CRLZ (Fanal D. 2) sur le cap de Cruz; îeufixe élevé de 35* 8; 
visible h 15 milles. 

Lat. 19° 48' 24" N. Long. 80" 3' 47" O. 

CiKNPUEGOS ou Xagua (Fanal D. 3) côte & de Cuba. Ce phare 
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atadioptriquc est sur la p tc Colorados, à la tour Villanueva. La p lt 
"olorados forme la partie E. de l'entrée de la baie Cienfuegos ou 
tagua ; par 22° 1' 0" N. et 82 M 56' 7" O. 
Son feu est varié par des éclats, élevé de 2U m 8 au-dessus de la 
ner et visible à 10 milles en moyenne. Le mot Villanueva est peint 
ur la tour. 

Un banc de corail très-dangereux est à 30 milles S. \ S. 0. de 
Acnfuego8; il est circulaire et n'a que 3* d'eau sur sa partie N. E . 
Test le placer de Jagua. 

CAYE P1EDRAS du Sud (Fanal D. û) pce, visible à 7 milles et 
levé de 9 mètres. Il sert à éviter les roches qui gisent à une bonne 
listance dans le Sud, et guide dans le canal qui passe au N. de la 
:aye. Lat. 21° 57' 53" N. Long. 83° 33' W E. 

BATABANO (Fanal C. îx) fixe de 3 milles de portée. C'est une 
lanterne sur un màt. (22 u 41' 25" N. 84' 38' 9" 0.) 

PEPE (Phare) tournant sur ce cap , au S. O. de File Pinos, 
visible à 16 milles et élevé de 33 m 7. (Proposé.) 

ILES ÉPARSES 

MORANT (Pointe), Jamaïque; phare à feu tournant dont la ré- 
volution est de 1'. La tour est blanche et atteint 35 m . Le feu se voit 
à 15 milles par un beau temps. On y relève VallaKè-Hill à l'O., et 
lescayes Morant, 33 milles S. 23° 7 E. 

Lat. 1?° 56' 0" N. Long. 78° 31' U9" O. (VIIl h 20"). 

En naviguant le long de la côte jusqu'à Plum-Point, il faut s'en 
tenir au moins à 9 milles. 

PLUM-POINT (Fanal). Ce feu est pce, dans le voisinage de l'en- 
trée du Port-Royal. La tour est peinte en blanc et placée à 59 m N. 
de Text. S. de la pointe. Le feu est élevé de 23 ,n au-dessus de la 
mer et se voit à 12 milles. Entre le N. 60° O. et N. 10° E., la 
lumière paraît rouge ; mais entre le N. 10° E. et le S. 40° E. par 
TE. elle parait blanche (V h UG a ). 

Lat. 17° 55' 45" N. Long. 79° 7' 24" O. 

On y relève le Middle-Ground, rocher de 3 m d'eau, à £ de mille 
S. 28° O.; et le West-Patch de 2 m 7 d'eau à 116 ,n du précédent, 
qui laissent entre eux un chenal étroit de 16 m de fond. 

Une balise de 16™ est sur les palissades entre les pointes du grand 
et du petit Plum; en la relevant à l'O. 17° N. ou sur l'église de 
Kingston, on pare tous les dangers. 

AUGUSTA (Fanal) feu fixe rouge et blanc sur le fort par 
17° 57' N. et 79° 13' 9"0., c'est une simple lampe qu'on doit 
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relever dans le N. 16° E. pour donner dans le canal du S., pour 
parer la bouée portugaise dans l'O. et le banc de 5" 5 dans YE. 
Le feu paraît blanc au S. et à l'O.; rouge de l'E. 

SANTO-DOM INGO (Fanal C.) feu fixe installé sur la batterie 
S.-José au fort, par 18° 28' à" N. et 72° 12' 39" O. La tour a une 
coupole blanche et le feu est visible à 9 milles de l'O. à l E. 

Quand on vient de TE., il y a lieu de se défier d'un récif qui 
s'étend au S. O. de la p te Torrecillo, sur lequel la mer ne brise 

pas toujours. ^ . 

LAMENT1N (Fanal) sur cette p ,e , baie du Port-aurPrince ; il 
est élevé de 15 m 6 et visible à 9 milles. Lat. 18° 33' 35" N. Long. 

74° 51' 32" O. 

Sur l'îlot du Fort, en construction . 

Feu fixe de 6 à 8 milles de portée sur la p te Balandras. 

PORTO-R1CO (Phare D. 2) sur le Morro San-Juan, à feu tournant, 
de 2' en 2', visible à 20 milles, étant élevé de 52*. Les éclats ont 
lieu de 8" en 8" avec des éclipses de 112" (VIQ h 30».) 

Lat. 18° 29' N. Long. 68° 27' 26" O. 

Ce phare est de la plus grande utilité pour reconnaître rentrée 
de cet excellent port, dont le chenal est balisé, attendu que les au- 
tres parties de la côte présentent de nombreux dangers. On doit 
attaquer le phare au vent. 

SAINTE-CHOIX (Fanal) de 4 milles de portée, sur le fort Fre~ 
dmcW«d.(ir42'40"N.et6ri2'49"O.) 

Feu fixe sur le fort Louisa-Augusta, port de Chnstianstad, 

par 17° 45' 25" N. et 67° 1' 39" O. 

SAINT-THOMAS (Fanal) à la batt. Mohlenfeld, sur la p te S. E. 
du port, à 13- de la mer ; l'élévation du feu est de 30 m et sa portée 
de 12 milles, sur l'horizon compris entre le S* 40° E. et le S. 50°O. 
en passant par le S. ; son feu est fixe. 

Lat. 18° 19' 22" N. Long. 67° 15' 32" O. (VIII* 20"). 

L'angle E. du fanal, tenu par le côté S. O. du Small-Kitcheti (la 
petite cuisine) au N., ou bien ce feu relevé au N. 11° 15' O., con- 
duit à une encàblure des triangles. Le Small Kitchen en question 
n'étant qu'à 20 m N. de la tour du phare, est visible la nuit, parla 
réflexion de sa lumière. 

Le quai royal porte 2 feux fixes à l m 5 de distance dans ane 

même ligne verticale. 

Deux autres feux fixes gisent au N. 10° O. des précédents; 

ils sont dans la vallée, sous le mont du nord. 

En les tenaut les uns par les autres, on va dans le port en parant 
tous les dangers. 
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SOMBRERO. Un phare est proposé pour celte île. 
SAÏNT-CHRISTOPHE (Fanal) à feu fixe et rouge, élevé de 11? 
il visible à 12 milles, sur la berge à la basse terre. « 1 

Lat 17° 18' N. Long. 65° 3' 9" O. 

MONTSERRAT (Fanal) à feu fixe et doulrie, sur la berge, à Plp 
mouth, par 16° û3' N. et 64° 32' 24" O. N'est allumé que lorsqu'on 
Utend les vapeurs et ne se voit qu'à une faible distance» ■ . ■ . i 

SÀ1NT-EUSTACHE (Fanal) à feu tournant de M en l' f placé au 
centre de l'île, par 17° 30' N. et 65° 24' 2Zi" O. 

ANTIGOA (Fanal) à feu triangulaire, au mât de pavillon du fort 
Berkeley du port anglais, par 17° 0' -o" N. et 64° 6" O. Le feu 
supérieur est rouge. N'est que temporaire et pour les besoins des 
vapeurs ou des navires qu'on attend. - , . _ 

GUADELOUPE (Phare D. 3) feu fixe à 184 m de l'ext. E. de la 
Terre-de-Bas, l'un des îlots de la Petite-Terre; par 16- 10' 29" N. 
et 63° 25' 16" O. Le feu à 33 w au-dessus de la mer et se voit à 15 
milles. Il domine le sol de 23 n * (VIII h UQ m ). La roche Baleine du 
Sud gît au S. 19° O., 890 m du phare. 

Feu fixe blanc et rouge sur le môle (Basse-Terre) ; blanc 

dans FO. et le N., rouge dans le S. 

Les navires qui attaqueront le phare par l'E. trouveront de 22 et 
33 B d'eau, en prenant par le N. ou par le S., à 2 milles de disr 
Uujoe. Éviter de passer en dedans de ces limites, 

(Fanaux) le premier sur l'îlot à Mouron ; le deuxième su* 

le quai S. de la ville. Tenus en ligne, ils guident dans la passe. 

POINTE- A-PITRE (Fanal) sur la p le du Gozier, au côté E. de l'en- 
trée de la baie de Pointe-à- Pitre, par 16° lû' 7"M. et 63° 48' 54" O. 
C'est un feu fixe, éclairant l'horizon du N. 30° E au N; 30° O. en 
passant par le S. Il est élevé de 17 m et visible à 7 milles. 

Ce feu sert à diriger le long des côtes de Saint -François 
et de Sainte-Anne, lorsqu'on a reconnu le feu de la Terre-de- 
Bas. La portée de ce dernier étant de 15 milles et sa distance au 
feu du Gozier étant de 23 milles E. { S. E., ceux qui viendront 
du N. ou du S. et qui seront placés dans l'E. de la Terre-de~Ba&, 
apercevront en courant O. le nouveau feu, après avoir perdu le pré- 
cédent de vue. - : 

MOULE (Fanal du) feu déport fixe, éclairant tout l'horizon de la 
mer en passant par le nord, qui est sa façade principale. Sa portée 
est de 7 milles. Ce fanal est à 10 ,tt environ de distance du mât de 
signaux du port du Moule. En venant du large on devra le relever 
au S. a O. et se tenir sous petites voiles dans cette direction, pour 
être prêt à recevoir le pilote au point du jour. 
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DOMINIQUE (Fanal) à feu fixe, allumé au mât de pavillon du 
fort Young (15 u 18' N. et 63° 45° 24" 0.). 

MARTINIQUE (Phare 0.2) sur la presqu'île de Caravelle, till 
de l'île ; le feu est fixe élevé de 125 œ et visible à 24 milles. 

Lat. 14° 46' 22'' N. Long. 63° 10' 37" O. 

(Fanal) sur le fort Saint-Louis, par 14° 36' T N. et 6? 

24' 24" 0. Le feu est fixe ronge élevé de 40 m et visible de 6 millfisj 
dans la direction de l'entrée de la baie. (Var. 1° 30' N. en 

SAINT-PIERRE. Trois feux , dont deux sont sur l'extrémité 
de la p ,c qui forme la rade, facilitent l'atterrissage aux na\ir 
venant du large. Le plus élevé est blanc, l'autre de trois coi 
orange du côté qui fait face au N., bleu à PO. et vert au S. le f, 
placé sur le second colTre en partant de la tète du plateau, estde* 
Une aux steamers et n'est allumé que pour leur passage. 

NÈGRES (Phare sur la p tc des) à feu fixe, élevé de I9 m au-desd 
de la mer, par 14° 35' 58" N. et 63° 23' 16" 0. Sa portée est 
11 milles. Il éclaire l'horizon du S. 50° E. au N. 50° O. par le 
et sert avec le feu du fort Saint-Louis à faire parer le Gros M 

FORT DE FRANCE. Feux qui seront allumés du 23 au 30 
chaque mois , pour guider les paquebots qui peuvent entrer i 
nuit au carénage. 

i ° Feu fixe sur le coffre balise blanc, mouillé par 7 m sur le ta 
du Gro8-Ilet. 

2° Feu fixe sur le coffre rouge à l'extrémité O. du banc de 
p tc du fort Saint-Louis, mouillé sur l'accore extérieur du 1 
6 mètres. 

3° Feu fixe rouge sur le coffre mouillé sur l'accore extérieur 
l'extrémité E. du banc de la p le du fort Saint-Louis , par 8 ra . 

4° Feu fixe sur le coffre d'amarrage des paquebots dans le es 
rénage ; il est blanc et mouillé par 6". 

SAINTE-LUCIE (Fanal à feu fixe rouge sur la batterie Ttyifl 
au port Caslries, par 14° 0' 0" N. et 65° 25' 24" O. (VI* 26'). 

Fixe sur le quai, allumé pour les vapeurs qui portent ï 

dépêches. 1 

B AUBADE (Phare) sur la p<« S. par 13° T 45" N. et 6i w 53'M'I 
Son élévation est de 44 m au-dessus de la mer, dans une touf 
27 œ à bandes rouges et blanches. Le feu est tournant de l'«| 
après 11" d'éclipsé , la lumière augmente graduellement 
23" jusqu'à son maximum d'intensité; et au bout de 24" 
lipse encore avec le même effet. Portée, 17 milles. Il tf« 
que lorsqu'on le relève à PO, du S. 57° O. , en le 
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couvert du cap Seawell, on évite les rochers Cobblers, à l'E. 
Tile, que l'on tient à distance à cause des courants qui y portent. 

(Fanal) sur la pointe Needham, à feu fixe. Il parait rouge 

ns le N. de TE. et visible à 3 milles, et blanc dans le S, de l'E., 
ïc 8 milles de portée. Courir sur le feu rouge et venir au vent 
ur mouiller quand on voit le feu blanc. 
5AINT-VINGENT (Fanal) sur le fort Charlotte , feu fixe élevé de 
"et visible à 6 milles. (13° 13' 0" N. et 63° 35' 9" 0.). Allumé 
ur le courrier. 

rAMGO (Phare) à l'entrée de la baie Scarborough, sur la p te 
colct, par 11° 10' 0" N. et 63° 4' 10" O. Son feu est fixe, élevé 
39* et visible à 12 milles, entre l'E. 22° N. et le S. 58° O. 
• le S.; la roche Minster reste à 1 mille ~ dans l'E. 14° S. du 
ire. 



AMÉRIQUE DU SUD 

GUYANES 

IEMERARI (Fanal) feu tournant de l' en l' sur une tour peinte 
bandes blanches et rouges, sur la p le Cocobano, par 6° 49' 
N. et 60° 31' 39" O. Son élévation e§£ de 31 ra et sa portée de 
milles. La même tour est surmontéew'un échafaudage télé- 
phique. (IV h 30 m ). Var.2° E. 1863. 

(Flottant) ancré près la barre, par 6 m 3 d'eau. Sa lumière 

blanche : le feu de la p tc Cocobano lui reste à 12 milles S. 39° 45' 
3n y trouve toujours des pilotes. A minuit juste, le fanal est 
mé pour en changer les lampes, ce qui prend 15' de temps, 
dant lequel une lanterne est hissée à la tête du mât Sa portée 
de 12 milles. Le jour, on hisse une large flamme bleue à boule 
ge. Lat. 6° 59' 25" N. Long. 60° 25' 19" O. 
5ERBICE (Flottant) mouillé auprès de la pointe E. par 5 m d'eau 
basse mer. Le feu est fixe et se voit à 15 milles. Quand on le 
ive au S. 25' O. par 7 m 3, on est dans le canal qui mène au port, 
jour il porte un pavillon blanc à boule rouge. Un bateau-pilote 
ise constamment en dehors de la barre. 
,at. 6° 19' 18" N. Long. 39° 42' 39" O. 
iURINAM (Flottant) mouillé par /r^jji^N. 45° O. à 3 milles ± 
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de la bouée de la p te Bratn; feu fixe rouge visible à 7 millet, ta 
ballon rouge est en tète du mât; le mot Surinam est peint sor»s 
côtés. 

3 bouées en fer, munies de mâts de pavillons et deglite 

en cuivre, indiquent rentrée de la rivière de ce nom. 

On construit un phare sur la p !c Bram 30';. 

GAYE.YNE (Phare) qui éclaire 180° dans le N., sur le gUctt du 
fort Ceperou et à 12 m au-dessus, visible à 10 milles. 

Lat. U" 56 29" N. Long. 5/i° 34' 45" O. - ■ 

Ce feu et le suivant, relevés au N. 33° E. font passer sur la roche 
Y Aimable, s'en tenir à PO. 

(Fanal) feu fixe vert placé à l'angle de la caserne d'infan- 
terie, au S. 33° E. du précédent et ayant 21 m au-dessus do niveau 
des hautes mers. Sa portée est de 8 milles. Le foyer du réflecteur 
est dirigé vers Mot de \ Enfant-Perdu. Le feu est caché quand ou 
dépasse vers 1 E. la direction N. 43° E. de l'angle de la caserue. 

Lat. lx° 56' 12" N. Long. bk° Zlï 0" O (Ill b Ub m ). 

Feu fixe rouge, sur l'extrémité de la jetée du port, dont 

il signale l'entrée. 

ILES DU SALUT (Phare C) près de l'ext O. de Vile Roy ak;k\ï 
fixe visible à 18 milles et élevé de 61 m sur le toit de l'hôpital. 

Lat. 5° 17' 0" N. Long 54° 53' 0" O. 

Une roche avec 3 m 50 d'eau gît au N. 20° O., à 1900 mètres. 

ENFAM'-PERDU, un feu fixe de 6à 7 milles de portée est sur ce 
rocher, à 6 milles N. de Cayenne. Lat. 5° 2' 40" N. Long. 54°36T0. 

BRÉSIL 

Four demander un pilote, on doit arborer au mât de misaine, un pavillon foagî 
dont le milion a un rectangle blanc. — Les directions *ont du monde. Labooasfie 
varie â l'O et à l'E de quelques degrés seulement, sur les côtes du Brésil; la wkw 
du mouvement séculaire n'est point déterminée. 

4 

PARA (Phare) sur la p ,e Atalaia. Son feu est tournant. U 
révolution entière de l'appareil est de 2'. On voit d'abord une lu- 
mière brillante pendant 70", ensuite une éclipse de 16", puis un 
éclat de 12" de durée, qui augmente et diminue graduellement; 
et finalement une éclipse de 22". Ces phases se succèdent donc 
dans des intervalles de T de temps. 

Lat. 0° 34' 3" S. Long. Û9° 38' O. ( IX*). 

ITACOLOiVli (Phare) sur la partie la plus élevée de la falaise à 
550 m E. du mont Ilacolomi. Le feu a M m au-dessus de la mer; il 
est tournant, présentant alternativement, à des intervalles de 90". 
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une lumière blanche et une rouge , séparées par des éclipses de 
môme durée que la lumière. La portée est de 15 milles. 
Lat 2° 10' 0"S. Long. 46° W 9" O. 

A 2 milles E. N. E. est un rocher dangereux qui couvre dans les 
hautes mers, laissant un passage pour les petits bâtiments. 

MARANHAM (Fanal) à feu fixe établi sur le fort Saint-Marcos , 
pour signaler le banc dangereux de Do Mcdo, qui reste entre le 
S. 15° O. et le S. 27° 30' O., et dont la partie Sud, avec 3" 6 d'eau, 
est à 8 milles \ au N. 20° 30' E. Sa portée est de 10 milles. 

Lat. 2° 31' 30" S. Long. 46° 34' 9" O. 

(Fanal) à feu fixe contre la muraille du fort San- Antonio, de 

telle sorte que, quand il se découvre par l'angle du fort, on se trouve 
dans l'alignement de lapasse, très-difficile à fréquenter (VIt b ). 

ALGANTARA. Feu fixe, à 2 milles de la p te Talinga, baie de 
San-Marcos. Il guide pour aller mouiller devant la ville. 

SAflTA-ANNA (Phare) par 2° 18' S. et 45° 51' O. sur l'île Santa- 
Anna. C'est une tour carrée à trois étages et avec les angles dans 
la direction des points cardinaux ; son feu est tournant. Les éclipses 
ont lieu de 30" en 30", et durent 10". On l'aperçoit à 15 milles, 
sa hauteur étant de 27 œ 4. 

CEARA (Fanal) feu fixe sur la p lc Mocoripe, côté E. de la baie , 
par 3° 41' 0" S. et 40° 47' 50" O.; ayant 10 ,tt au-dessus du niveau 
de la mer et visible à 10 milles. (lV h 22 m ). 

CONZALO (Flottant) fixe devant l'entrée de cette rivière. 

RIOGRANDE-DEL-NORTE (Phare C. 3) feu fixe élevé de 13" et 
visible à 12 milles. La tour est ronde, et placée sur le fort Santos- 
Reis-Magos, construit sur le récif du S. 

Lat. 5° 45' S. Long. 37° 31' 24" O. 

FERNAMBOUC (Phare) feu tournant sur le récif formant la p te de 
l'entrée du port, à 46 m du fort Picao, par 8° 3' 42" S. et 37° 9' 
37" O. Ce phare est composé de trois feux, dont deux blancs et un 
rouge, qui se montrent alternativement et font une révolution com- 
plète en 3'. Portée 22 milles. Il est établi sur un massif en pierre 
au-dessus duquel s'élève une tour octogone blanche , qui sert de 
point de reconnaissance le jour (VI b 26 m ). 

Une bouée blanche est à 2 milles E. S. E. de la p te Olinda. 

MARCA, feu fixe sur ce cap. (Pas de renseignements.) 

MACEIO (Phare) auprès de la Ponla-Verde, côté O. du mont à 
1 mille du mouillage. Feu intermittent de 2' en 2'. Montrant un feu 
naturel 70", éclipse 16"; feu très-brillant 12", éclipse 22", etc ; la 
tour qui est au N. 8° E. delà pointe la plus avancée du récif guide 
pour aller mouiller au port Jaragua. Lat. 9°40' 0"S. Long.38°0'0"O. 

il 
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COTINGUIBA (Fanal) sur la barre de la rivière, feu fixe blanc, 
rouge, vert, visible de 6 à 9 milles, rouge vers TE., Mancau S.E., 
et vert au S. Lat. 11° 1' S. Long. 39° 20' O. 

On ne devra pas laisser courir sur moins de 9 B i de fond tant 
qu'on verra le feu blanc ou le feu verf, et on pourra mouiller 
ayant le feu rouge en vue par l m 3, sable (in et vase. 

S AN- ANTON 10 (Phare) à l'entrée de Bahia, feu tournant ;ies 
éclats sont produits par deux faces blanches et une rouge qui se 
succèdent de 80" en 80", le mouvement de rotation complet sV 
pérant en 4'. La tour est ronde et élevée de 42 œ 1 ; le feu se voilà 
18 milles.Lat. 13° 0' 54" S. Long. 40° 49' 40" O. 

A 2 % milles E. 7° S. du fanal, est une p w de terre surmontée 
d'un mât de signaux (IIP 56"). 

SAN-PAOLO (Phare D. 1) feu à éclats de l'en 1'. La durée de 
l'éclat est de 15", visible à 20 milles par un temps favorable, el 
l'éclipsé est de 45", mais à moins de 12 milles elle n'est plus totale 
et l'on aperçoit une faible lumière dans les intervalles; sur le 
promontoire par 13° 22' 35" S. et 41° 12' 22" O. La tour du phare 
est blanche et le feu sur le morro s'élève à 78 01 . Cette tour se voit 
à 30 milles le jour. Le phare de Bahia lui reste à 30 milles N. 46°E. 

S u BARBARA (îles Abrolhos) Phare (D.l) à feu tournant de l'en!'. 
Il est élevé de 57 m 45 et visible à 17 milles. Var. 5° 0. 1864. 

Lat. 17° 57' 42" S. Long. 40° 59' O. 

FRIO (Phare du cap C. 1) feu tournant sur Focinho do Cabo mon- 
trant une lumière fixe pendant M 25" suivie de 5" d'obscurité; il 
est élevé de 143 m et visible à 25 milles. 

Lat. 23° M 10" S. Long. 44° 17' 31" O. 

RIO-JANEIRO (Fanal) à feu fixe, sur le fort Santa-Cruz qui dé- 
fend l'entrée; il est élevé de 15™ 20 au-dessus de la mer et se 
voit à 6 milles (IP 45*). 

RAZA (Phare) par 23° 3' 9" S. et 45° 26' 15" O. On peut l'aper- 
cevoir à 14 milles; le feu est tournant et achève sa révolution en 
2' 1 5", présentant alternativement un éclat blanc et un éclat rouge. 
Quand on est parvenu au N. E. de l'île Raza, à 2 milles environ, 
on aperçoit le petit feu fixe du fort Santa-Cruz, sur lequel on peut 
gouverner, pour aller chercher l'entrée de la rade de Rio; mais 
le calme qui règne ordinairement pendant la nuit oblige souvent 
à mouiller dans l'espace compris entre File Pay et l'île Tmnk : 
dans ce cas, il vaut mieux se tenir plus rapproché de la côté E. 
que de la côteO., à cause de la houle qui porte de ce dernier 
côté. Le lendemain, on entre avec la brise du large, qui manque 
rarement (II* 26"). 
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Feu fixe rouge sur la pointe Calhabouco. 

SANTOS (Phare) à feu fixe sur l'île Mœla, près du port. Sa hau- 
teur est de 30 ,n et sa portée de 12 milles. Tour blanche. 

Lat. 24° 1' 56" S. Long. 48" 34' 18" O. 

NALFUAG ADOS (Phare sur la p tc C2) barre sud de S x * -Catherine; 
c'est un feu tournant de 30" en 30" ; son élévation est de 45 mè- 
tres et sa portée de 18 milles. 23 signaux avec boules et pavillons 
bleus, sur le mat de pavillon N. E. 

Lat. 27° 49' S. Long. 50° 53' O. 

R10-GRANDE (Fanal) feu tournant, dont la révolution est de 
2', et les éclats de 70"; visible à 14 milles, sur une tour ronde 
et rouge, à l'entrée du port, par 32° T 15" S. et 54° 25' O. Trois 
éclats très-vifs, trois plus faibles, et trois éclipses de 50", avec 
intervalle de l' entre chaque éclipse. 

De Rio-Grande à Porto- Alègre, il y a 5 petits feux : 1 sur une 
petite île artificielle; 1 sur la pointe Bojurâ ; 1 à Capaoda Marca; 
1 pointe Christovâo Pereira ; 1 île Barba Negra. 

LA PLATA 

i 

FLORES (Phare de l'Ile) feu tournant et à éclipses sur la partie la 
plus élevée de l'île, à 31 m 6 au-dessus de la mer, et par 34° 56' 55" S. 
et 58° 12' 45" O. Celte partie est à 11 milles N. 6° O. de la 
p te N. du banc des Anglais. Le feu se voit à 12 milles. Il est très- 
mal entretenu. 

MALDONADO (Phare D.) sur la p ,e E. par 34° 58' 15" S. et 
57° 14' 45" O. Le feu est fixe, élevé de 46 ra au-dessus de la mer 
et visible à 20 milles. Var. 8° 45' E. (1864). 

BANC ANGLAIS (Flottant), mouillé par 12" 8, h l'extrémité 
nord du banc, par 35° 6' 0" S. et 58° 10' 55" O. ; feu fixe, visible 
de 8 à 10 milles. Une cloche de brouillards, mouillée à i'E. du 
banc, est mise en mouvement par la lame. 

MONTEVIDEO (Phare Cl) à feu tournant, sur le Cerro, 148 m 
au-dessus de la mer; l'éclat est de 15", avec des intervalles de 3'. 
La portée est d'environ 25 milles. A plus de 5 ou 6 milles, il n'est 
plus visible que pendant les éclats. 

Lat. 34° 53' 15" S. Long. 58° 33' 20" O. (XII h ). 

Le cadran de la cathédrale, tour du Sud, est éclairé au 

gaz et sert de Phare. 

BANC ORTIZ {flottant) mouillé par 6 m 1 à 9 milles au S. 34" O. 
de la p ,e S. E. du banc Ortiz, et 8 milles N. 53° E. de la p te Indio. 
La grande lanterne est hissée au mât de l'avant, et son feu est 
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visible de 9 milles dans lo beau temps. Un pavillon h h 
rouges et blan kes en diagonale est hissé lorsqu'il y a des pîlot 

à bord. 

BANC CHICO (Flottant), mouillé par 9 m h 13 milles N. J§' E. 
'flë l i p ,a Atnlala. Fou fixe de 8 à 10 milles de portée. H çîde 
pour traverser les bancs et pour aller au mouillage. Ne pastty 

y compter après un coup de vent. 

Lat. 34" 47' S. Long. 59" 46' 19" O. 

BUENOS- \YIU:s (Flottant), mouillé par 4 m 6 à 3^ milles E.ii' 
de la ville: a 40 milles dans PO. 16° N. du feu du banc G 
Il est visible de 4 a 7 milles. Gouverner dessus pour attendre k 
-mouillage. Lat. 34° 34' 30" S. Long. 60° 35' 50" 0. 

Feu fisc sur le sommet de la Douane, par 34°36'78 * 

et 60° 41' 14" O. On le voit de 6 à 7 milles. 

COLOWA (Fanal) tournant de 3' en 3' à l'angle S. 0. de U; 
platv dans la ville, par 34° 28' 14" S. et 60° 10' 26" O ; visîl 
10 a 20 milles. °l >nuf ot | 

FALKLAND (Phare C. 1) h feu /rxesur le cap Pembroke, élevé 
S3 m 4 et visible h 14 milles, du N. 18° O. au S. 72 e O. par 
caché dans FO. par un écran vers les ports William et Si 
par 51° 40' 42" S. ei 60° 1' 56 "O. En outrant au port William,* 
le laisse à bâbord, pour éviter les roches Seal, sur les] 
porte la marée; niais, ordinairement, les pilotes vont cherch 

la mer les navires qui veulent y relâcher (V h 15 01 ). 

f \.Û) \.s i\ tvfi • ' Mi -/T711 
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COTE OCCIDENTALE D'AMÉRIQUE 

. • f f 1# i 

CHILI, PÉROU, ÉGUATEUR 

SAN CARLOS DE ANGUD (Phare D.4) sur la Pointe Corw« 9 
Huapilacuy, feu fixe varié par un éclat de 2' en 2' ; il est* 
de 59 m 7 et visible à 12 milles. ' : 

Lat. 41° 46' 45" S. Long. 76° 15' 54" O. , r " 

CONCEPTION sur File Quinquina h Talcahuano, par 3ff # 
♦ 75° 26' 9" O. (Proposé. ) 'iîr 
LPARAISO (Phare D.4) sur le morne Play a A ficha, 
le la baie de Valparaiso, par 33° 1' 10" S. et 7û # L' fflTO^ 
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fefyps* fixe, à éclats de 1' en 1' précédés et suivis de courtes 
éçljpses, ^levé de 95™ et visible à 20 milles. 

HUASCO, par 28° 28' 0" S. et 73° 39' 9" 0. (Proposé.) 
: CALDERA par 27° 3' S. et 73° 16' O. (Proposé ) 

ISLAY (Pérou). Fanal à feu fixe, allumé lorsqu'un navire s'y 
présente. La maison de garde sert de vigie pour empêcher de 
tomber sous le vent ; elle est blanche et a un pavillon à FE. 11° 
15' de l'ancrage, 1 mille de distance. On l'aperçoit très-bien en 
venant du S» ou de TE., aussi loin que la p" Tambo. (Douteux). 

CALLAO (Phare) sur la p le N. de l'île San-Lorenzo, feu fixe vi- 
sible de 12 à 15 milles. (12° 4' 0" S. et 79° 39' 39" 0.) On ne le 
voit pas du N. 37° 0. à PO. 20' N.; on donne dans le canal du 
Boqueron en le tenant visible en dehors de ce dernier relèvement. 

GUAYAQML (Phare) feu fixe sur l'Ile Santa-Clara, par 3° 10' S. 
et 82° 46' 24" O. Il est élevé de 7 m et visible de 5 à 8 milles sur tout 
l'horizon, moins du N. 5° 30' O. au N. 11° 15' E. On y relève la 
bouée noire du banc Payana, 10 milles E. 19° 40' S., et la bouée 
S. et blanche du banc Arenas, 25 milles N. 56° 15' E. En remon- 
tant, on laisse les bouées blanches à bâbord et les noires à tri- 
bord. (Mal entretenu.) 



COSTA-RICA, MEXIQUE ET CALIFORNIE 

PUNTA-ARENAS. Feu fixe (D.3) sur une p te basse, dans le golfe 
de Nicoya, par 9° 59' 55" N. et 87° 9' 30" O. Il est élevé de 20 m et 
visible à 10 milles. On mouille en le relevant au N. 28° O. ou au 
N. N. O. par 10™. 

ACAJUTLA, dans le Guatimala ; on vient d'y construire un môle 
qu'on dit surmonté d'un fanal, qui rend ce port très-fréquenté. 

ACAPULCO (Fanal) feu fixe par 16° 50' 15" N. et 102° 12' 9" O. 
Allumé lorsqu'un bâtiment est en vue (XI b 26 m ). 

SAN-DIEGO (Phare D. 3) sur la p te Loma ; feu fixe élevé de 138 ra 
et visible à 20 milles (32° 40' 13" N. et 119° 32' 30" O.). 

Passez à ^ mille de la p" Loma en l'arrondissant, jusqu'à ce 
que la p te Ballast reste par la partie E. de la Playa. Suivez la 
route par le travers de la p te Ballast, passez-en par 7* 3 et gou- 
vernez sur la Playa, devant laquelle on mouille. 

SAN-PEDKO, sur la p te Firmin. (En construction.) 

HUENEME, sur la pointe. (En construction.) 

SANTA-BARBARA (Phare D. 4) sur la p ,e , à 2 milles dans le S, 



254 OCÉÀIf PACIFIQUE — CALIFORNIE. 



58 tf 0. du débarcadère ; feu fixe élevé de 54 m et visible à 12 milles, 
éclairant 180° du côté du large. (54° 23' 35" N. et 122° 2' 14" 0.) 

CONCEPTION (Phare D. 1) sur la p" de ce nom ; feu tournant 
de 30" en 30", élevé de 76 œ et visible à 25 milles. Cloche de 
brouillards. Lat. 34° 26' 46" N. Long. 122° 45' 57" 0. 

MONTEREY (Fanal D. 3) à feu fixe sur la p ,e Pinos, par 36° 
38' N. et 124° 15' 9" O. C'est un bâtiment en granit surmonté 
d'une tour; le feu est élevé de 27 m 6 et visible à 13 milles. Il est 
muni d'une cloche de brouillards. 

SANTA- CRUZ (Phare D. 4) sur la p te Anno-Nueva. (En construc- 
tion.) 

FARALLON (Phare D. 1) feu tournant de 1' en 1'; élevé de 109°, 
il se voit à 26 milles. On voit la lumière entre les éclats, lors- 
qu'on s'en rapproche. Lat. 37° 41' 55" N. Long. 125° 19' 27" 0. 

11 est sur le pic le plus élevé de l'îlot S. à 30 milles S. 75° 0. de 
la pointe du fort. 

SAN-FRANCISCO (Fanal D. 4) feu fixe sur Fort-Point au côté S. 
de l'entrée du port San-Francisco. Il est élevé de 15 m 8 et visible à 

12 milles. (37° 48' 30" N. et 124° 47' 44"0.) 

(Fanal D. 2) feu fixe sur la p tc Bonita, au côté N. de la même 

entrée. Son élévation est de 93™ et sa portée de 24 milles. Cloche 
de brouillards avec mécanique qui tinte 6 coups par minute, à 
7 milles î au S. 64° 0. de la pointe Bonita. 

Lat. 37° 49' 10" N. Long. 124° 51' 0" 0. 

(Fanal) sur la p t6 Lobos, feu fixe varié par des éclats et 

cloche de brouillards. (En construction.) 

ALCATRAZ (Fanal D.3) à feu fixe, sur l'île à l'intérieur du port; 
il est élevé de 50 m et visible à 14 milles; vu par celui de la pointe 
du fort, il conduit dans le port. 

Lat. 37° 49' 30" N. Long. 124° 44' 30" O. 

REYES (Phare) sur cette pointe, à 33 milles N. 28° O. de la p" 
Bonita ; feu à éclats de 15" en 15" (En construction.) 

Lat. 37° 59' 37" N. Long. 125° 20' 25" O. 

MENDOCINO, sur le cap. (En construction.) 

HUMBOLDT (Fanal D. 4) sur les Norlh-Sands, au côté N. de l'en- 
trée. Feu fixe élevé de 16 m et visible à 12 milles. Tour blanche à 
{ de mille du passage, et mi-distance entre la baie et la plage. 
Cloche avec mécanique. Lat. 40° 46' 4" N. Long. 126° 31' 30" 0. 

CRESCENT-CITY (Phare D. 4) sur la petite île qui touche la p te 
S. O. du port. Feu fixe, varié par des éclats de 90" en 90"; il est 
élevé de 24 m sur la maison du gardien et se voit à 14 milles. 

Lat. 41° 44' 34" N. Long. 126° 31' 31" O. 
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UMPQUAH (Phare D.3) sur les South-Sand, à l'entrée de la rivière, 
feu fixe élevé de 30 m sur une tour blanche à lanterne rouge ; on le 
voit de 16 milles. Cloche de brouillards avec mécanique, 

Lat. 43° 40' 20" N. Long. 126° 31' 14" O. 

HANCOCK (Phare D. 1) feu fixe; à l'embouchure de la rivière 
Columbia, sur le cap Desapointcment ; il est élevé do 70 m et visible 
sur tout l'horizon h 22 milles ; il a une cloche de brouillards. Il 
conduit au mouillage ùWstoria et dans la baie Baker. 

Lat 46° 16' 35" N. Long. 126° 22' 9" O. 

CAP FLATTERY (Phare D.l) à feu fixe, sur l'île Tatouch, à % mille 
N. 23° O. du cap, entrée du détroit de Jean de Fuca. Le feu est 
élevé de 49 m et visible à 20 milles. Cloche de brouillards avec 
mécanique. Lat. 48° 23' 15" N. Long. 127° 4' O. 

NEW-DUNGENESS (Fanal D. 3) sur l'ext. X de la pointe ; feu fixe 
élevé de 30" et visible à 14 milles (48° 11'45"N. et 125° 27' 39" O.). 

ILE BLUNT (Phare D. 4), feu tournant de 30" en 30"el visible à 
16 milles. La tour est blanche et élevée de 28 ,L . (Lat.48° 19' 11" N. 
Long. 125° 10' 55" O.) 

WHIDBAY (Phare D. 4) sur le cap Admiralty; le feu est fixe et 
visible de 17 milles ; son élévation est de 3Q m 9 sur la maison des 
gardiens. Lat. 48 e 9' 22" N. Long. 125° 17' O. 

RACE (Phare D. 2) sur ces rochers, extrémité S.E. de l'Ile Van- 
couvert ; c'est un feu à éclats de 10" en 10", visible de 18 railles; 
sa hauteur est de 36 ra 6. Sur une tour à bandes blanches et noires 
horizontales. Lat. 48° 17' 30" N. Long. 125° 52' 24" O. 

FISGUARD (Fanal 0.4) feu fixe blanc, rouge et vert sur le sommet 
de l'Ile; il est élevé de 21» 2 et visible à 10 milles. Il paraît blanc 
du N. 19 W 15'E. au N. 38° O., rouge entre le N. 38° O., et le 
S. 16° 35' O. et vert du N. 41° E. au N. 19° 15' E., et éclaire un 
arc de 220°. Lat. 48° 25' 38" N. Long. 125° 47' 19" O. 

CAP KAVAIHAE (Ile Oneeheow). (En construction.) 

TAHITI (Fanal) sur la p ,c Vénus. Feu fixe de 5 à 6 milles de 
portée. Lat. 17° 30' N. et 151° 49' 17" O. Lorsqu'on se trouve 
à l'E. de l'île et qu'on relève la dernière haute terre la plus N. au 
N. 82° C, du compas, le phare devient visible par-dessus les 
arbres de la p" basse de Papenoo. Quand on est à 10. de l'île, le 
feu s'aperçoit en relevant la p ,e Vénus au N. 58° E. 

HONORURU (Ile Wahou). Plusieurs bouées et des balises indi- 
quent le chenal de la rade extérieure à la rade intérieure; on y 
trouve toujours des pilotes, sans lesquels on ne doit jamais tenter 
le passage (U h 58™). 
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KAYRAKAKOUA (Phare) en construction sur la pointe où Coot 
fut tué. : - • 

SITKA (Phare) h New-Archangel sur la maison du gouverne- 
ment, feu fixe élevé de 24 m ; très-visibte de la mer, mais n'est 
allumé que lorsqu'un navire tire un coup de canon. 

Lat. 57° 2' 54" N. Long. 137 e 37' 39" 0. 



MER DES INDES 

■ 

COTE SUD D'AFRIQUE 

BAIE DE LA TABLE. Voir à la page 184. 

CAP DE BONNE - ESPÉRANCE (Phare G. 1) feu tournant: il 
montre toutes les minutes une lumière plus vive pendant 12", son 
élévation e.U de 248*, et sa portée de 36 milles. Un pic qui gUàun 
mille environ de la tour, le cache du large entre le S. 7° 10' E. et 
le S. 35° E. La tour en fer, de 9 m 1 d'élévation , est blanche. 

Lat. 34 e 21' 12" S. Long. 16° 9' 20" E. 

ROMAN-ROCK (Phare C. 3) feu tournant; il montre un éclat de 12* 
chaque 30". Son élévation est de 16™ 4 et sa portée de 12 milles. 
Il est à ^ de mille N. 26° 30' E. du rocher Arche-de-Noé. 

Lat. 34° 10' 45" S. Long. 16° 7' 21" E. 

Le rocher Castor ; avec 4" 5 d'eau, gît à 2 £ encâblures dans 
le N. dn phare, il porte une balise avec pavillon où est écrit le 
mot Rock. 

LAS-AGULIIAS (Phare D. 1 ) : feu fixe, dont la portée 
est de 18 milles, étant élevé de 39" au-dessus de la mer. 
Lat. 34° 49' 45" S. Long. 17° 40' 28" E. Il est visible entre l'E. 29* 
N. et le N. 85° O, par TO. et le S. La p te extrême du récif Nor- 
thumberland lui reste E. 17° 30 7 N. 4 * milles. La tour de 
24 mètres est à zones rouges et blanches. 

En venant de l'E., si Ton voit le feu dans le S. de l'O. 13* S., 
on doit se diriger au S. de manière à le relever au S. 29° E. avant 
de l'approcher de 6 ou 7 milles. 

CAP S'-BLAIZE (Phare D. 3) sur la falaise, baie Mossel; il est 
élevé de 73 m ; le feu est fixe rouge et visible de 10 à 12 milles entre 
le S. 50° O. et le N. 50° E. par le S. 

Lat 34°11' 10* S. Long. 19° 49' 22* E. 
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RÉCIF (Phare) sur le cap de ce nom, feu tournant, dont les 
clats de M en 1' ont une portée de 15 milles. Ce phare est peint 
n quatre bandes ou zones horizontales alternativement rouges et 
>lanche$ f par 34° M 40" S. et 23° 22' 0" E. Le feu est élevé de 28*» 
u-dessus de la mer et éclaire l'horizon du N. 28° 0. à l'O. 28° S. 
tassant par le S. A petite distance, le feu a l'apparence d'un feu 
ixe à éclats. 

En passant devant le cap Récif, on ne doit pas en approcher à 
noins de 4 milles en venant de 10. et à moins de 2 milles en ve- 
mnt du S., afin d'éviter les roches sur lesquelles les courants 
wrtent. ^ 

ÉLISABETH (Phare du porl D. 4); c'est un feu fixe blanc et rouge, 
ilevé de 68 m 40 et visible à 12 railles. Blanc du large entre 
e N. 75° O. et le S. 15° O. ; rouge entre le N. 75* 0. et le N. 86° O. 
it entre le S. 15° 0. et le S. 26° O. 

ILES B1RD (Phare) sur la plus E. des îles Bird, au large de la 
y te Woody. La tour est carrée et à bandes horizontales noires et 
olanches, de 13™ 6. Elle porte deux feux fixes à 5 m 4 d'intervalles, 
visibles à 10 milles. Le plus élevé a 21 m 3 au-dessus de la haute 
tuer. Tenus à l'aplomb, mais l'un au-dessus de l'autre, ils signalent 
la roche Doddington, en dedans de laquelle on ne doit jamais se 
hasarder. Lat. 33' 50' 27" S. Long. 23° 57' 4" E. Var. 29° 50" 0. 
en 1863 (III h 30"). 

BUFFALO (Fanal D.4) sur un récif au côté S. de la rivière. Le feu 
est fixe, élevé de 13" 1 6 sur une tour peinte en bandes rouges et 
blanches, et visible à 11 milles. (33° 0' 40" S. et 25° 38' 30" E.) 

NATAL (Fanal). Le port est en construction, et un fanal à feu 
fixe, sera sous peu en activité, à l'ext. de la jetée du cap Natal. 

SAINT-GEORGES, en construction, sur l'île à l'entrée de Mo- 
zambique. 

MA10TTE. Feu fixe sur la jetée par 12° 46'43"S. et 42° 59' 30" E. 
(Douteux). 

LA RÉUNION ET MAURICE 

SAINT-DENIS (Fanaux) ; deux feux fixes sont sur un màt 
de pavillon, au bord intérieur du Barachois, avec un inter- 
valle de 3 m 47 ; mais à 5 milles de distance, ils se confondent : 
l'élévation moyenne est de 26™ et la portée de 8 railles. La posi- 
tion des réflecteurs tendant à projeter la lumière dans une direc- 
tion perpendiculaire de la côte, elle est moins vive lorsqu'elle est 
vue de l'E. ou de l'O. Lat. 20° 51' 30" S. Long. 53° 10' E. (0 h 22*). 

y* 
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Lorsqu'on montre on pavillon bleu ao mât du Barachois, c'est 
pour défendre d'envoyer des embarcations à terre, la mer y étant 
trop mauvaise. Le même pavillon, hissé au mât du pavillon de la 
place et appuyé de coups de canon, est un ordre aux navires de j 
mettre sous voiles. La nuit , deux feux, au banc-à-$aUe (le ma- 
gasin) appareillez; trois feux et un coup de canon, appareillez 
sur-le-champ. 

BEL-AIR (Phare sur la pointe D. 2) quartier Sainte-Suzanne; 
son feu est fixe et sa portée de 18 milles, étant élevé de 44". 
Lat 20° 53' 11" S. Long. 53» i& 12" E. 

SAINT-PAUL (Fanal). Feu fixe élevé de 22- et de 7 milles de 
portée, placé sur le mât du port. 

Lat. 20- 59' 45* S. Long. 52- 59' 10" E. Var.10* 45' 0. 1863. 

Dans la mousson du S. E., on prend le mouillage dans la rade de 
Saint-Paul, en tenant ce feu 0.; N. O. par 25* de fond; et pen- 
dant l'hivernage, on mouille par 30" dans le N. O. \ > T . 

MAURICE (Ph. D. 1) à feu tournant, sur l'île Fiat; élevé de 111" 
et visible à 25 milles ; les éclats sont de r en 1', et ont une durée 
de 20" avec 40" d'éclipsé. Lat. 19° 52' 36" S. Long. 55° 18' 0' E. 

. (Phare) à feu fixe sur la p ,c Canonnier; élevé de 11" 5 et 

visible à 10 milles. En le voyant au N. du N. 39° E.. le feu devient 
rouge, ce qui avertit qu'on est trop rapproché de la terre. 

PORT-LOUIS (Fanal) sur le fort Cumberland, île Tonnelier, 
côté E. de l'entrée du port. Feu fixe et vert, par 20° 9' 30" S. et 
55° 10' 3"E. On mouille en relevant le feu au S. 51° E., après avoir 
passé très-près du feu rouge et l'avoir amené au S. 11° 0. 

(Fanal) sur la tour du MorteUo, à l'embouchure de la 

grande rivière. C'est un feu de port fixe et rouge. On mouille très- 
près en le relevant au S. 11° O. Lat. 20°11'0"S. Long. ÔS^^l^E. 

FOUQUETS (Phare D. 1) sur cette île, à demi-mille au N. de 
l'entrée Sud du Grand-Port. Le feu est fixe, visible à 16 milles, et 
élevé de 32° 8. Lat. 20° 24' 20" S. Long. 55° 27' 0" E. 

On peut approcher à 2 milles du Phare en le relevant au 
N. 2° E., à l'O. 21° S. par le N., et attendre le pilote lorsqu'on 
l'aura demandé. 

COTE SUD D'ARABIE — MER ROUGE 

ADEN (Flottant) mouillé par 7 m 2 d'eau au côté S. du canal du 
port intérieur, à l'O. de la presqu'île, par 12°47' 0"N. et 42° 41' 6"L 
Sa portée est de 10 milles. Le bateau est rouge et porte une boule 
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•ouge à son grand mât. Il lire le canon el brûle un feu bleu toutes 
es fois qu'il entre un navire dans la baie. (Var. 4° 0. 1863. ) 

PÉRIM (Phare D. 1) Feu tournant de 4'en4'à 900 m au s. O. de la 

N. E. de l'Ile, entrée de la Mer-Rouge. Son élévation est de 73* 2, 
it sa portée de 22 milles. Lat. 12° 40' 20" N. Long. 41° 5' 1" E. 

D/EDALUS (Phare D. 2) un feu fixe de 14 milles de portée et de 
I8 n 30 d'élévation, sur une tour en fer et à jour, est placé sur ce 
ocher. Lat. 24° 55' 30" N. Long. 33° 30' 51" E. 

USHRUFFEE (Phare D. 1) feu tournant de M en 1', sur ce récif, 
létroit de Jubal; son élévation est de 38* et sa portée de 18 milles, 

Lat. 27° 47' 33" N. Long. 31° 22' 9" E. 

ZAFARANA (Phare D.l) sur cette pointe golfe de Suez à 52 milles 
îu S. de la ville. Le feu est fixe et visible à 14 milles, sa hauteur 
Je 25* 23. Lat. 29° 6' 20" N. Long. 30° 23' 50" E. 

SUEZ (Flottant) mouillé devant la p te Gad-ul-Murkub, au côté 
E. du port, par 29° 54' 50" N. et 30° 13' E. Le feu est fixe et 
visible à 6 milles. 

COTE DU MALABAR 

KURRACHEE (Phare) à feu fixe de 17 milles de portée , élevé 
de 36 m 5 sur le fort de la p tc Manora, à l'entrée O. de l'Indus. A 
2 l A milles E. du fanal sont sept îles ; l'entrée du port, en fran- 
chissant la barre qui n'a que 6 W 4 d'eau aux syzygies, est entre 
ces lies et le fanal (X u 15 m ). 

Lat. 24° 47' 21" N. Long. 64° 36' 50" E. (Var. 11° 56' E. en 1854). 

MANDA VEE (Fanal) sur le bastion S. O. du fort, entrée du 
golfe de Kutch ; feu fixe de 10 milles de portée et élevé de 24 m . 

Lat. 22° 50' 20" N. Long. 67° 0' 40" E. 

PERIM (Fanal) sur l'île de ce nom, feu fixe élevé de 20" et vi- 
sible à 12 milles entre les relèvements du S. E. au N. par PO. 

Lat. 21° 35' 0" N. Long. 69° 59' 32" E. 

GOGAH. Feu fixe de petite portée par 21° 40' 30" N. et 69° 56' 
21" E. (G. de Cambaye). 

KOON-BUNDER (Fanal) sur la rive O. de la rivière Subermutty / 
le feu est fixe, élevé de 14™ 6 sur un mât et visible à 10 milles. 

Lat. 22° 17' N., Long. 69° 58' 11" E. Allumé du 1 er septembre 
au 15 juin. 

DEOJUGAN ou Tankaria (Fanal) feu fixe sur la rive N. de la 
rivière Dhardur élevé de 15 n 2 et visible à 10 milles, par 21° 65' 0"Né 
et 70° 10' 20" E. 

DANDÉE. Feu fixe* Par 21° 19' 42"N. et 70*15' 0"E. 
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^'l'APTfcEi Fanal) bot la Swaiiow. embouchure Jfc* de lari- 
k ! tiefe auprès de VtHur~Totnb r feu /ue^levê de 18* îe* vi>iWeèlO 
milles. Lat. 21* V 30" *. Long. 7e 3 27 W E. Cm mouiite du* la 
Ittdff de Sttrnto par 12 à U mètres « referont Vêmj-TumkenUt 
3* et E^ et à entrée de ia Fa*^-/kr*ri? eou 

TE. 11° S. et TE. 22« S. 

f BOftl I^Y (Phare) àjeo tottrymaf de 2< ea2% éteté de sur 

<'#llot Qld-Wakœn a ta p u 'a/m, Avec une portée de ^7 milles. 
Lat. 18° 53' 42" N. Long. W 27' 40" E. Cesl le reodez-Tousès 

Apitoies* €dtte tour est toujours blanche, -r -- J }i* 

«fi 11» obaftiratoire est a côté du phare* où on règle te* chrono- 
mètres : on y signale aus*i I* temps moyén de Bombay, avec 
un l^allmet ^heores da soir par un coup de canon. / n 

! iSHA^QK (Flottant) placé près te rocher a rentrée da port Sa 
lu naître fire est .unique et 5a portée de 6 milles. it 

1 LatL 18* fc^ 30/ N. Long. 7<T 30' e" 

COLABA (Flottant extérieur) dans le chenal, par 12^ è8, à 
^milles 1 dans le & 23° 0. de la p u CoUtba el \ de milteLS. 3à°0. 
de Ja bouée , de la passe. Relevez le feu du N. 11° E* an À i* L 
pour passer daus fE. du feu flottant à * de mille. 

Les deux navires sont ronges, ayant un ballon à lai tête détours 
- matl^Cehiiext brûle des feux bleus à chaque heure dei&Duit, 
fet Une 4orobe est allumée aux X heures, * 

La marée se fait sentir du S. O-. le retrait du & 
f ttOCHR-DOLPHIM. Feu fixe blanc et vert sot la roche à pr&de 

2 milles N. 4*15^E. te Slumon; vert au S. et k TE,, torau 
*N. -masqué dans IX). Étant à 200* do feu de Shannon, gouvernez 
-tlC^E.ç ipasaez à môme distance du feu Dpiphin pour donner 

danalfcport; Lat. 18 p 54' 18" N. Long. 70° 29' 0" E. 

GOA (Phare) à feu tournant sur la tour Facto* de la forteresse 
Afjuadaïh i mille de la plage, par 15° 29' 26" N. et 71° W E. 
Sa fcwléé est de 12 milles et sa rétoiation s'exécute en 15' aiec 
des éclipsfes^e V. En venant du lar^e on peut se diriger sur le feu, 
mais sans diminuer le fond à moins de 14 mètres :*sur ce fond on 
porte air& jusqu'à relever le feu à TE. 22° 40' N., et à ce montent 
on fait TE, 11° 15' N. pour entrer. On mouilfce à H mille du feu, 
entetèlevàrrt au N. 22" 30' 0. par 7*3. u 

OYSTER {Phfare D. 1) sur ce rocher, baie ^as%»r, fa pe 
élevé de 48 m 8 sur une tour de 12 m 2 et visiblé à^20 railtesi ,i 
<J L*tt itf*49'#5' M Long. 71° 42" 36' E. : .*j 

Venant du N. on devra refcorfnailre le ca^RûmaiygouremarLSur 
le phare en écartant le banc de roches qui^èst &&pfo]i/fkt à 
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moins de^ à 4 milles, on verra l'habitation du mont Konay, mettre 
le cap dessus quand elle sera E. S. E. et mouiller par 7 n »3 à 7" ï 9 
près d'une bouée blanche qui signale le mouillage. 

, ,. F eu fixe rouge, sur la côte de la baie. De nuit en appro- 
chant du feu Oyster on verra le feu rouge à l'E. S. E., courir dessus 
et mouiller par 9™ de fond. 

GOOMTA. Feu fixe sur une colonne placée sur un morne à 
rentrée de la crique, par 14° 25' 0" N. et 72° 2' 20" E. Il est 
visible à 12 milles et élevé de 54 mètres. 

MANGALORE (Fanal) feu fixe dont la portée est de 14 milles; il 
est élevé de 76" au-dessus de la mer et visible sur tout l'horizon. 

Lat. 12° 51' 30" N. Long. 72° 29' 16" E. 

CANMNORE (Fanal) à feu fixe, sur le mât de pavillon du fort : 
sa portée est de 12 milles, mais il n'est visible que du S* 33* E. à 
l'O. 11° 15' N. ou 135° par l'O. On l'éteint pendant la mousson 
du S. O. (du 20 mai au 10 août.) Lat. 11° 51'20"N. Long.73°l'31"E. 

TELLICHERY (Fanaux). Deux feux fixes sur le mât de pavillon ; 
le 1 er à A3* et l'inférieur 32" au-dessus de la mer, ce qui distingue 
celle position de Cannanore et de Calicut : portée 12 milles, sur 
l'horizon compris entre le N. O. £0. au S. E. { S., par le S. 

Lat. il* 44' 54" N. Long. 73° 8' 21" E. 

GALICUT (Fanal) à feu fixe sur une colonne blanche de 34* au- 
dessus de la mer ; se voit à 12 milles du S. 45° E. au N. 23° O. 
par l'O. Lat. 11* 15' 10" N. Long. 73° 25' 26" E. 

Le banc de Calicut lui reste à 1 j mille N. N. E.; le meilleur 
raouiilage par 9 B d'eau reste au O. jusqu'au O. S. O. 

On trouve 6" 4 d'eau à l'accore O. du banc de Calicut; mais les 
navires qui passent le port et ne diminuent pas l'eau au-dessous 
de 9 m (5 brasses anglaises) n'ont rien à craindre. Ce feu est éteint 
du 20 mai au 10 août. 

COCH1N (Fanal) à feu fixe, au mât de pavillon, 33" 8 au-des- 
sus de la mer ; il se voit à 12 milles. On mouille en dehors de la 
barre par 10 m fond de vase, en relevant le feu à l'E. N. E. 

Lat. 9° 58' N. Long. 73° 53' 46" E. (l h 46"). 

Pour entrer en rivière, on tient la plus N. des trois églises 
à'Ànjicmmal par la p te Vypecn. 

ALIPEE (Phare D. 2)Feu tournant de minute en minute, dont les 
éclats se voient à 18 milles ; son élévation est de 39" 8. 

Lat. 9° 30' 0" N. Long. 74° 0' 6" E. 

On mouille en rade par ll m à 8" 2, fond de vase molle en re- 
levant le feu entre le N. E. et TE. N. E. 
• MUSIGOY, sur File (Proposé). 

2» 
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CEYLAN 

COLOMBO (Fanal) dans la tour de l'Horloge ; son feu fixe est 
très-utile pour approcher. Il est à 40 w au-dessus de la mer et âf 
voit à 16 milles. LaL 6° 55' 52" N. Long. 77° 28' 31" E. • 

DONDRA-HEAD (Fanal), en construction. 1 

POINTE DE GALLE (Phare) sur le bastion S. dans une lour cir- 
culaire blanche de 30 m . Sa portée est de 12 railles. 

Lat. 6* 1' 25" N. Long. 77° 52' 0" E. (Var. 0° 31' N. E.). 

BASS-ROCK (Flottant C.) mouillé en dedans du récif, la roche 
du milieu restant au S. 17° 30' 0. h \ de mille. Le feu est à 
de 90" en 90" élevé de 12 m et visible à 10 milles. 

Lat. 6° 23' 30" N. Long. 79° 22' 51" E. 

FOUL (Phare D. 2) sur cette pointe, feu à éclats de 30" en 30% 
visible à 18 milles et élevé de 31™. A plus de 7 milles, les éclipses 
sont totales et le feu a l'apparence d'un feu tournant, mais à 
moins de 7 milles on voit toujours une lumière fixe. 

Lal. 8° 32' 10" N. Long. 78° 58' 41" E. 

RONDE (Fanaux D. 4) sur celte lie, feu fixe blanc de 10 milles 
de portée, visible entre le S. 0. et TE. 17° S. pour faire parer le 
rocher Chapel et les récifs de la pointe Foui. 

Lat. 8° 32' 10" N. Long. 78° 58' 41" E. 

COTE DE COROM ANDEL 

TUTICORIN (Fanal) à feu fixe sur l'obélisque de Me Hart % (fer 
vanl la ville, par 8° 47' 17" N. et 75° 50' 46" E. Il est visible à 12 
milles On peut mouiller en le relevant du 0. N.O, auO, \ S»0 M 
l à 2 milles de la côte, sur des fonds de 10 h 12 mètres. 
. PAUV1BEN-PASS (Fanal) à 1 mille E. de la passe, sur Ttle Bar 
misseram; son feu fixe a une portée de 12 milles. Il sert à la n* 
vigalion du détroit qui communique entre les golfes de Manar d 
de Palk. Lat. 9° 17' 30" N. Long. 76° 55' 16" E. 

NEGAPATAM (Fanal) à pu fixe de 12 milles de portée, sur 
le mât de pavillon du bastion. Il est élevé de 30", on l'amène ï 
26 m dans la mousson du N. E. Visible par des fonds de 18 à SB 0 , 
entre le N. 23° 0. et le S. 23° O par TE. i 

Lat. 10* 46' 0" N. Long. 77° 30' 0" E. .< < -^jù; 

KARICAL (Fanal) feu fixe sur le mât do pavillon fin ttl plfcflmi 
200 mètres de Terab. de la rivière Araelar; élovld«j«ÔÎ^*u- 
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dessus de la mer t-t visible à 8 milles. (10*55' 0" N. et 77* 29'27*E.). 
Mouillez par 10 et 12* en relevant le feu à 10. 5° N. dans la 
mousson N. E*, et h PO. 6* S. dans celle du S. 0. 

POKDICHÊttY (Phare) sur la place, ieu fixe élevé de 40-, qui 
se voit de 15 milles. Lat 11° 55' 40" N. Long. 77* 29' 0" E. On en 
tire un grand secours pour gagner la fade. Pendant la mousson 
du N. E., depuis le mois d'octobre jusqu'à celui de mars, on doit 
mouiller par 14 et 17°\ le feu restant de l'O. 11° N. à l'E. 22* N. 
Pendant la mousson contraire, on peut approcher et mouiller par 
12 et 14 m , ayant le feu entre PO. et PO. 11° 15' N. (Var. 0« 46' E. 
en 1849.) 

MADRAS (Phare) au N. du fort Saint-Georges, feu élevé de 
40™ et visible à 24 milles ; h éclats qui ont lieu de 2' en 2'. Il 
éclaire 200° du côté du large; il ne faut jamais le relever au S. 
du S. 28° 0. pour parer les bancs PulicaL 

Lat. 13° 5' 10" N. Long. 77° 56' 20" E. 

Un ballon, sur l'intendance militaire, marque l'heure pour les 
navires de la rade; il est élevé 5™ avant I*, et sa chute a lieu h 1% 
temps moyen pour l'observatoire de Madras, avec lequel il com- 
munique par un fil électrique. 

PULiCAT (Fanal C) fou fixe ronge é'evé de 17'" sur un mftt de 
navillon, avec 6 ou 7 milles de portée (13° 25' N. et 77° 59' 31" E ). 

Ce feu fait parer les bancs avant que Ton aperçoive le feu dé 
Madras; dans les cas le feu de Madras ne doit pas être relevé 
dans le S. du S. 28° 0.; quand on verra le feu de Pulicat à PO. 
5'30' N., on sera au N. des bancs. 

ARMEGON (Panai) à feu fixe, placé dans le village de Voona, 
dont la porlée est dj 15 milles. H éclaire 180° du côté du large. 

Lat. 13° 52' 50" N. Long. 77° 51' 46" E. (IX* 20-). 

DIVY (Phare de la p'*C2) teufixe par 15°58 55"N.et78*49'2l"E. 
Il est à 11 % milles S. 6° E. du mal du pavillon de )fasulipatnm % et 
à 2 milles N. 0. de l'extrémité de la p te Divy, qui se dirige dans 
le S. E. Sa porlée est de 12 milles. 

En contournant colle pointe, le jour, on ne doit point diminuer 
l'eau au-dessous de 11 mètres, jusqu'à ce qu'on soit parvônu à 
son nord. Entre la p ,e Dvy et la fausse p'« Divy, on ne doit ap- 
procher la nuit qu'avec beaucoup de précaution. 

MASILIP \TA\1 (Panai C. 3) dans le fort, fxe ronge. 

Lat. 16° 9' 6" N. Long. 78° 48' 3" E. * 

GODAVVERï (Phare) à feu fixe, sur Plie Hope, qui se confond 
avec la p w Codawery. Sa position est avantageuse, puisque la p u 
Godawery est à la partie S. de la baie Coringul, et en détermine 



Jl'eulyée. On aperçoit le feu à 15 milles entre le S. et &î- 22^0. 
ou 13$° par tt} f 41 faut veiller aux sondes quand on aUenr&jftr 
un temps de brume. Lat 16° 4^ 8" N. Long. 79°$8 ; jl6^à l: L - 

COGANADA. Feu /ire au côté QL de rentrée ; il guktejKHir 
prendre le mouillage. LaLiô- 56' 0" N. Long. 79TS3>87? ; J5. a j 

SANTIPILLY (Fanal) à /èii /ure sur une colline du GMiqra,jgjjH- 
vis les roches Santipilly. Son élévation est de 46 m au-dessus du 
niveau de la mer. En temps ordinaire, on le voit à 14 milles, ,(lu 
popt d'un grand navire. LaL 18° 3' 30" N. Long* 81° ifi^^ 

Le passage entre la côte peut être pratiqué par tous les n^vire^ 
spjar^ur est de 4 milles et sa, profondeur de 9 à t^U^vi 



; ÇALMIRAS (Phare) sjur la fausse poia/e, à feu fixe, élev^de 36" 
et visible a 18 milles lorsquôn est élevé de 3", On ne doit pas 
àp]prochër la pointe à moins de 15" 1 d'eau.. ~. " ', jV*AoA 

Lat. 20° 20' 0" N. Long. 84° 24' M" E. (Var. 2*N. E. 18634" 
- PÏLOT-MDGE (Fanal) mouillé par 39« à Pemboufe-de 
VHtifjly;eU h petitô distance N. E. de la bouée de Piki-I0Qt. 
ïtetodant la mousson du S. 0. (15 mars au 15 septembrtj^on 
brûle un feu de Bengale bleu toutes les heures et un marron 
chaque denii-heure. On lire un coup de canon quand tin rterrWest 
en vue. Les pilotes stationnent auprès de labonée età SOmiîtes; 
danpite N» 69* ûô' E. do feu de la fausse poitité.^ 11 Bif flîiSM 

HOOGLY (Feux flottante). Celui du Eùstern-Channtl+Lightm 
mouillé à l'entrée du chenal E. de THooglyi par 12* 8 dè fe»âet 
à 32 millets? & «au N. 63° 26' E. de la bouée de PUéf&mgâ II 
montre un feu blanc à la tète de son mât, et, pour le distinguer 
dtt {suivant* il brûle un feu bleu de demi-heure; ï etiuit inàrron 
de quart en quart-d'heure. Lat. 21° 3' 30" N. et 85° 65' 0" £: 

Le second feu flottant est à 24 milles If. if .Ou-du- précé- 
dent et mouillé par & 4 d'eau sur le banc des pilbtei^SottîH^tf est 
fixe ; en outre, il brûle des feux bleus et des marrons aux demi- 
heures ; enfin on tire le canon en apercevant un nâvftrel^u il) 

Lat. 21° 27' N. Long. 85° 47' E. 

La station des pilotes est dans le N. E. dç qe dernier Jeiu 

MlJ¥&H ^ 32 railles 'du bateau-feu 

79 feu fixe 4e 6 milles de portée. Pendant le jou/ U.^un 
pavillon rouge au grand mât; la nuit on brûle ^ne Aisée * 
jyfnnit et 4 b du matin, du 15 mars au 15 octobre, (provisoire). 
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"è&Uûbri (fanal) tfr'Ia'p^'IftfdfefMV, lît©* iit-âëàvd"'ëëHk 
baésé-mer; la tour à 26- «^dessus delà liàute'mer; «m' toit «il 
en cu^té'feU/éclaij-aht ^O-de rhbrfeon, coV«&té i èn^ï& i ta«'- 

iMièfU^r^detr^Arts chaqùe.^. 1 ' 6 "A • / - (,/ /:A3to 
Un télégraphe électrique' c6mmtfn5qùe l les arrtyéëS l'Caljdàlfe. 
lati^ 38' Û6" N. Long. 85° W E: 1 fJJMlTiîAa 




KOCyrtlttftÉÀrt (Pfiire) au côté 0/ dë l'île dè èë nom' jftftff* 
52' 37" N. et 89° 50' 6" E. Son feu est fixe, élevé de 36 ,a et visible 
à 19 milles. Il serî A ^aNtoHi* de 1 fi céfë^&Aa mer est toujours 
très-forte. 




0 02 0£ iùd 

de 



, BOfiOîSGO (île de ro.) sur le sommet de U te^e» foj d 
^(EQ ^oiUtruclioD.) Lut. 2fH 1' 0* N. Long. .90; ^2^;;| 3Vr 
PIN'ANQ : les balises de la rpas^e S. permettent ..d^aitwn&eJ 



.1 

««.- ru-iuiu-iM ^.Mises de la : pas|je S. permeU^^t^ft^ 
paouni^ge sans pilote,; ,; ,.,. :< j ^ ^.v^Y »b um nu ehhd 
TEftWBLES (Phare) en construction près, de la p tf ^fe»)^>pmio 
. è ^^22'0".N. Long.po°fà'^E. *,jc.fo, « 9 J .9«v no 
NEGRAIS (Phare D. 2) sur le récif /ètt i(ntmant^haipte 

minute; son élévation de 44" 8 le fait apercevoir h 20 milles. 
is Mi 46° W 0" N. Long. 91°5ù' <T E« jn . n smias'î* àllmoai 
î RANGOON (Flottant) mouillé: pat 6 W û à lVntrée. «le la rivière ; 
tu fixe élevé de l/i"3 et < visible» à 8 filiUes. Ut. 16° 19< mi&on. 
MMiiflWEù De8 h du soir à 4 h du matinion brûle uirfeu^Mëu 
toutes les heures. - r. - r. cil' j&1 .9in*»riH'tfirjp m Jiwip sfi 

.:-4*-^ Siur daipointe Éléphant. ^PrôpoBéiJ uVi L no :»^ oJ 

. ^AAiHfilIST, Petit feu /are smhoette poiïit&i, par W^m* Nl^trt 

ILE DOUBLE. Sur la p* N. de FUe. (Proposé,) ^ ;«mi9d 

. DÉTROITS DE MALACCA fef DÇ SINGAfP^ 

MALACCA {feu flottant), sur le banc de 2'^ brasses (5^3) et 
séus îé-mont Parcellar, à l'entrée 0. du détroit de Malac&l et** 
etiVi»n ÔÔ-N. de la bouée. Son feu est unique, /îx«et visible, de ib 
à 12 milles sur tout l'horizon, par Éat. 2" o3' 0" N. Long^9é*A0'0*' E. 
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En relèvant le mont Parcellar S. 81° 40' E., on pare le banc dans 
le Sud. On le pare dans le N., en le relevant à TE. 8° S. 

Les navires venant de TE. et de 10. ne doivent point approcher 
le feu flollanl à moins d'un mille, pour éviter les bancs ; mais 
dans le N. et le S., il y a de 16 à 20* 1 d'eau, à moins de L t mille. 

On brûle un moine à l'ext. de la vergue de misaine à 10 k du 
soir et 2 h du malin, et un feu bleu à 8 h , à minuit et à A k du matin; 
pendant le jour, on hisse un pavillon rouge avec une ancre 
blanche. 

(Phare) feu fixe sur le mont S l -Pau1, avec un mât de pa- 
villon place à côté; ils sont d'un grand secours pour reconnaître 
le mouillage et éviter le récif de Pajang et les îîes Waler. Sa portée 
est de 12 milles. La t. 2° 11' 0" N. Long. 99° 57' 3" E. 

RICHADO (Phare D. 2) sur le cap; feu fixe élevé de 136" sur 
une tour blanche de 23 m 7 et visible du N. 57° O. ou au S. 57" E. 
par le S. et l'O. de 20 à 25 milles de dislance. (Var. 1°35' E. en 1865) 

BAFFLES (Panai) sur Tîie Coney, entrée O. du détroit de Sm- 
gâpoorx feu fixe visible à 12 milles. 11 éclaire 233 degrés de l'ho- 
rizon depuis Yîle Saint-Jean à TE. { N. E. jusqu'au banc Sultan 
au N. 0. par le S. Lat. 1° 8' 15" N. Long. 101° 24' 30" E. 

SINGAPOOn (Fana!) à feu fixe, sur la colline du gouvernement; 
son élévation est de 68" et sa portée de 15 milles, visible de l'Ile 
Saint-Jean au banc Jahore. Lat. 1° 16' 14" N. Long. 101° 31' 6"E. 
- PEDIlA-BRANGA. ou Horsburg (Phare) sur la roche à l'en- 
trée E. du détroit, par 1° 20' 20" N. et 102° 4' 53" E. On y 
relève la p'* Barbucet à 12 milles O. Son feu est tournant et les 
éclats sont de M en 1'. L'éclipsé a lieu graduellement quand on le 
voit c'i distance, mais de près on ne perd jamais la lumière de vue; 
le fçu est élevé de 28 m 8 sur la mer : il se voit à 15 milîe3. Ce 
phare est une colonne de granit, et la lanterne est recouverte 
d'un dôme sphérique blanc. Plusieurs roches dangereuses sont 
^utour. tant a fleur d'eau que découvertes. 

JAVA ET ILES VOISINES 

SONDE (Détroit de la). Phare à 2 milles X S. O. d'Anjer, sur la 
plage de la 1? Pointe. La tour est en pierre, par 6° 4' 50" S. et 
103° 36' 20" E. Son feu est fixe, élevé de 28 m 6 et visible à 
16 mi les. 

ANJER (Fanaux) a feux fixes établis à l'ext. des deux jetées du 
port ; ce sont des feut de port élevés de 10 w 6 et visibles de 3 à 
4 milles. Un fanal a feu fae y est en construction. 
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MENSCHENETER (Phare) h éclate sur l'Ile par 67° 57' 20" S. et 
10' 41" E. (En construction.) 

MtDDELBURGH (Fanal D. 4) sur la pointe S. de Plie, fixe rouge, 
de 6 milles de portée, par 5° 58' 50" S. et 104° 21' 1" E. (En cons- 
truction.) 

EDA M (Phare D. 2) feu fixe sur File et d'une portée de 20 milles. 
Lat. 5° 57' 30" é. Long. 104° 21' 1". (En construction.) 

BATAVIA (Fanal D. 4) sur la tête de la jetée O., feu fixe visible 
à 13 milles et élevé de 16*. Lat. 6° 5'4 7 S. Long. 104° 27' 31" E. 

Tenez le feu entre le S. 8° E. et le S. 9° O., si vous venez du N. 
pour aller au mouillage. Si vous venez de l'O., après avoir passé 
Narang-Kuiper, gouvernez au S. E. sur le mouillage jusqu'à ce que 
le feu reste au S. Var. 0° 45' E. 1865. 

WATCUEU (Phare) tournant sur l'île, dont la portée sera de 
22 milles. Lat. 5° 12' 15" S. Long. 104° 8' 11" E. (Proposé.) 

KATANG, ou île Ouest du groupe de Carimon Java. (Proposé.) 

JARAPA, sur la pointe Jalie, par 6° 24' S. et 108° 22' 16" E. 
'Proposé.) 

SAM ARANG, feu fixe, de port, par 6° 57' 45" S. et 108° 4' 1" E. 
(Proposé.) 

TABOEAN, dét. de Baly, par 8° M 25" S. et 112' 5' 5" E. (Pro- 
posé.) 

BANJOEWANGIE, par 8° 12' 20" S. et 112* 0' 1" E. f feu de port. 

(Proposé.; 

TOBOE-ALÏ, feu fixe dans le fort, par 3° 1' 0" S. et 104 a 8' 0" E,. 
fera parer les bancs a l'entrée du canal Stanton. (Proposé.) 

PULO-DAHUN (Flottant) à 4 milles f au S. de l'Ile par 2*55'0" S. 
et 103° 5r 0" E. Il guidera pour donner dans les deux entrées du 
canal Stanton. (Proposé.) 

ROMANO (Phare) en construction sur une des îles. 

TANDJONG KALEAN (Phare D. 2) feu fixe à l'O. de Mintok, île 
Bança; il est élevé de 5S a et visible à 20 milles. On le voit *n ve- 
nant du Nord lorsqu'on est à 3 ou 4 milles en dehors du rocher 
Frédérik-Hendrick. Lat. 2° 4' 37" S. Long. 102° 48' 21" E. 

MINTOK, feu fixe sur l'ext. de la jetée du port, par 2° 5' 30" S. 

et 102° 51' 0" E. 

FREDRIK-HENDRICK flottant. (En préparation.) 

TIMOR (Fanal provisoire) à l'entrée O. du port de Dîlly, que 
Ton place à l'extrémité du récif du milieu quand on veut prali : 
quer cette passe. 
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Il est élevé 
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^MA^ASéAR (Phàrey feri fcr<< te 14- T tfélèvktftitf ^^JtâHb 
de portée; il est placé sur le glacis devant le fdrt 1 ftpHëtm* Ï 
guide pour aller mouiller en radé. Il éclaire éntfe tes. et le § : 

' M: uvfr$&'é.ihù£: îîrerwwj .tMxiio-o/rjaAm 

.iu..',ji.i" «ili'l 'ifc A ub J9.noq 

PORT ALPHONSE (Fanal C. 4) dans la baie Calandorng, lie 
Balabac /eu /Ire élevl KM W vftfcleëà^Qftilles. 

\,(Fa$al) feu ftyq sur l%$ Mact<u>; pour guider sur le port; 
— w.^vé de 15 m et visible à 4 milles- n< s ~\ «Uv j9 -g^^ 
La^ i0° p^iN^JLpng. 42ir 42' 0>" Ê v ~ [' A wçi'OJl j£u 
^ RO\ipLON ( (Fapal) sur la p fe Sabang f " entréÇ;^£ 4fti»# n 

Quatre balises, sur lesquelles on allum$ ; d^^toqes tyM 
signalent les extrémités des récifs qui giseiit en dedans' %m 

;C5K|\Ê6it)élï (Phare) sur le sommet dç rtle; firu ! à Ympwte 
i v én 1', élevé de 195** au-dessus dë ! la mely et àyarâ unB'pttl| 
de 20 milles. Lat. 14° 23' 5" N. Long. ïirï&'&R^ 1 '}™** 

jl 6ri V rélève :1a lotir dé là cathédrale de Manille :âWft'Wl» 
i^éaugtfy fi. E. ;le milieu du banc^bïiNiëMW#É.i 
la tour de l'église de Mariveles N. 55° 0. 0 0c l ' 

CABALLO^fPaloj fanal kfè* ft*e tyfi îh&rtfië WéMtiïsèè^ 
Corrégidor. Son élévation est de 127 m , mais sa portée ft^t^^ 
9 milles. Lorsqu'on entrant par la grande passe on vient à perd* 
ce feu de vue, dn tfa plus pour sé diriger autour* du Imic Sè$# 
Nicolas que; le phare Corrégidor, jusqu'à ce quton wibttanteDO' 
rizon de celui de MadBtoii'jh^iinoi^B'w -.miuiir, / nO — .osoraio^ 
-BpAKflWEXt (Fpaal) sur jette pqinte» au Nord.de fyvifaMpt 
élevé de^"* et visible à ^ filles. , n y^nv^i Q D Icnso &L m: 

MANILLE {pjiare} feu /tee à l'extrénpit^d^ ktfttfe*t* ' 
ej* ? ej}traitf t par 1A° 36' ^ et 118° 37 , i5 /, E. jÇefeu,: 
on se dirige pour entrer* est bien entretenu et visjtye £ 
La tour, ronde et blanche, est une bonne remarque jejni, 






. 11 es! élevé de 8* 4. Lat. 13° 8' 40" N. 
Lérs^X^ sur le bout du môle, au fi. É, drf 
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r>l4»M$ 7^ïu,q% 120° 45' 8" fi. ... „ ; : ., î{6 1IJ0q 2m 
M ALAGUI NG-GILOG. Feu tye* au & È. d* gegr^idù 
port, et au JN. E. de l'île Sibuyan. 

BOC\ ENGANO. E euJiJX£ irç ,Hpe p! e à 1*0. S. O. du canal qui 
passe au S. de la p«« Mcoto. 1 ' ^ TJI 

.r;3iiCOTES DE OHIUÇ^ia u$\ ofid.Jûa 

SAINT-JACQUES (Phare Dll) sorte mà^efcm fe tflutf C<& tyjL à 
7©6^ âèWp^'S. Lëfeu est fixë élevé de '137* sur iiité tôuraàn- 
che de 8» et visible à 28 milles. ' * H °f r ^ J29 II 
La 1. 10° 19' 40" N. Long. 104° 44*21" E. Var/l° ft5*ïS. 4{l6fe* 
-*fcÀN-£lOft (Flottant D.) sur le ïéçîf iîe la p'\' il'èMWtë 
10 m et visible à 10 milles. Lat. 10° 3è ; fr. Lon*. 10£° 8f 5* 
- :i ^tl^ë6î^RE' Phare en projet sur cette ^ f^'U. 

t ty&TÔy ( Fanaux) le premier fixe rouge, sur U roclie^ q^^st 
au-dessous dç Dutch-F o%. Le deuxième fcf roiige â;i ex^it^ 
de Ta barrière, vis-à-vis le fort. , , . , , } { : * Qg | 

Ils g^dept les bâtiments à vapeur au mouillage, pënflantta ifwt. 
1 SWATQW. Sur File Double. Feu fuçe par 3(3° 30' f "l^jiïtt 

23'3ô"ô. ; t ;; 7 .... vl ;\ :r ^J^^i 

IU5 TARTAN. Sur ni^du N. O. par 24° 24^ W N. MÛÀ9ttA!P. 
Efi construction. , & LlJ - _ r-t .» aoUcHé croa .lobigimoD 
v PHATAS (Phare) sur ce danger; trèsmtite pourç lar.aaYJg&foa 
te Hong Koiuj. Par 20° 42' 3" M, et 1^4° 23' Wo«. miv 9b ueî 90 

L1SITAH, par 23r 32' 50 v N. et 117° 45 tfJListiDdp côte >dé 
Formose. — On y allume occasionnelleméûtoit fëu fiùei nom 

T tAMOGK. Oh a proposé un frtnàl siip «ètte Ite -^u/Wntff$a- 
tion du canal de Formose, mais il rt'est pas eticové ètmt& $vri* 
PESCADOKES /eu /Lr* sur Tertréràfté- Cf. de Pîlë ! F^^^ar 
23° 33' 3" N., 117° 4' 50" Ë. Allumé pat circoristahbe: A n/EXl 



iiionzun. Liai, oo 10 i>. Long. iw;zb o/ j^, ? 7 

^AS-YEt? (Fanal) /îre roupie à Pentrée de 'jia^îfe^ y^y^l 
élevé de &6 m 8 sur une tour en bancfes rouges ei blanches, éi 
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du banc du nord. Feu fixe sur un bateau rouget un roàtJûr- 
monté d'un ballon rouge. Lal. 31° 8' N. Long. 119* 38' 21" E» 

Une bouée à bandes verticales noires et blanches au milieu de 
la passe du large par 8 ,M ; trois bouées noires sur les accoresda 
banc S., trois bouées rouges sur les accores du banc N. 

On tire un coup de canon si un navire court sur un danger. 

KIL-TOAM Deux kuxfues blancs el rouges sur la touraucùlé 
S. de rentrée de la rivière. Le feu rourje fait parer la p ,e dange- 
reuse qui s'étend (lovant la balise qui est dans le N. 63° 0. du 
feu flottant à U milles 1/3. 

(Flottant) fixe au passage Langshan mouillé par 9\ Le 

bateau a deux mats ronges surmontés de ballons. On tire le canoo 
quand un navire court quelque danger el on lui signale la route* 

JAPON — KAMTSCHATKA 

TASKÉ feu fixe au côté N. de rentrée de ce port. 
Lat. 33° 23' N. Long. 127° 11' E. 

SETO-lCIll ou mer intérieure. Feu fixe sur la p ie S. deOto- 
Mura par 3Zi H 13' 0" ]\. et 130° 32 21" E. C'est un feu de bois. 

Feux fixes sur Fuku-Uria, — Mi-Hara 9 — Akasi. - 

Awagi-Sima. 

CAP IDZU ou IRO-O-SAKI (Fanal) fixe de 10 à 14 milles de 
po tée. Lat. 34° 35' 0" N. Long. 136" 32' O" E. 

YEDO (Phare). Un feu de 20 milles de portée a été érigé sur l'Ile 
Susakiau côlé E. de rentrée de la baie de Yedo, par 34° 59' 30' V 
et 137° 26' 0" E. (On ne sait s'il est allumé). 

— Feu fixe sur Joko-Siina, pointe ou st, visible à 12 milles. 
A distance on voit deux feux verticaux; c'est un feu de bois qui 
s'obscurcit lorsqu'on l'alimente. Lat.35°9' 0"l\.Long. VÔTiTQ't 

Feux fixes sur la côte E. 

Lat. 37° 20' 0" N. Long. 138° /|3' 51" E. 

KLOSTEtt-CAMP (Phare C. 3) sur cette p 16 , baie de district; 
il est fixe, élevé de 76 m , el visible à 18 milles. 

Lat. 51 u 26' N. Long. \ 38" 32' E. 

ILE SAGNALIGN (Phare C. 3) entre les caps Duo et Hadjijtt 
fixe élevé de 113'" 5, visible entre le S. 48° 0. el le N. 14° E., *b 
distance de 22 miiles. Lal 50° 50' 0" N. Long. 139° 66' 26" E. 

AVATCIIA (Feux de la haie) 1° Rakof, sur le bord escr.rpé de 
la baie d'Avatcha, a droite de l'entrée de la mer. Il est élevé de 
115 m 51. Feu de bois allumé occasion nellemenl, visible à 22 milles.* 

Lat. 52" 67' 32" fï. Long. 156° 23' 26" E. . ^ 
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T Baboushkin, sur un cap à gauche dans la baie. Il est élevé de 
*9 m 6 et visible à 19 milles. Lat. 52°5A / 45" N. Long. 156°22' 28"E. 

3* Sur le mont Dalni à droite de rentrée. Il est élevé de 136™, 
risible h 24 milles de TE. 11° N. au N. 53 0. par le S. 

Lat. 51° 52' 51" N. Long. 156° 26' 53" E. (NL h 16 ra ). 

Ces trois feux ne sont allumés que lorsqu'on attend un bâti- 
ment. Il n'y a point de pilote; mais un télégraphe qui commu- 
nique à Pétropauloski. 

MKOLAEVSK feu fixe de 7 milles de portée; il est sur la 
pointe O. de la batterie Constuutine, située sur l'île de ce nom 
(Fleuve Amour). Lat. 53° 7' 15" N. Long. 138° 21' 38" E. 

SITKA (Fanal) à feu fixe, côte O. d'Amérique; il est élevé sur 
la maison du gouverneur, placée elle-même sur un roc du port 
intérieur, h 24' tt d'élévation. Son feu est très-visible de la mer, 
mais n'est allumé que lorsqu'on tire le canon. (XIl k 21). 

Lat. 57° 2' 54" O. Long. 137° 37' 40" O. 



AUSTRALIE 

COTE ORIENTALE 

TORRES (Détroit). On conslruit actuellement plusieurs balises 
sur les bancs et les îlots de ce détroit (IX to 36 m ). 

RAINE (Ile) à l'entrée E. du détroit de Torres. Une balise en 
pierres de 25 m de hauteur et de 8 m de diamètre, à bandes rouges 
el blanches, y a été élevée pour servir à la navigation de ce dé- 
troit dangereux. Elle est visible h 9 milles. 

Lat. 41° 13' S. Long. 111° 45' 46" E. 

Plusieurs dépôts de vivres à l'usage des naufragés ont été placés 
sur des îlots du détroit. 

MOUETON (Phare C. 1) sur l'extrémité N. E. de l'î'e Mcrcton, 
feu tournant, montrant chaque minute un éclat de 15" suivi d'une 
éclipse de 45". Son é'évat on au-dessus de la mer est de 116 m 9 
et sa portée de 26 milles. Lat. 27° 2' 17" S. Long. 151° 8' 27" E. 

(Fanal) fixe banc un peu h TE. du Ydlmv Patch, il est 

visible de 7 ou 8 milles entre le N. 13° E. el l'O. par le N. Relevé 
par h phare de Moreton, il fait passer dans le canal du milieu 
par 4 m 8 el à 2 encàblures au N. de la bouée intérieure de ce canal. 
En venant du N. on sera dans l'O. du banc de Hat' binson et des 
rochers flinders. tant ane ce feu sera visible. En venaut du S. on 



devra apercevoir le fou de Yellow-PaUh un PS^f^^ênBawwR 
tourné la pointe N. Uc Mo.eton. (V.ar, 10" E.) Jnjfi aj 

Feu tl.ieblanc et rou<je sur la p" Comboijaro, a 5 1,2 mille; 

de la p"' N.; il parait rouge a l'E. jusqu'au .N. 2.V E. : il est niv- 
qué entre le N. 24" E. et le N. 02" o. Il est blanc depuis le 
:S2"0. jusqu'à l'O. 12" S. de la p" Coiuboyyrc}. Jftffafe 
bancs de 1% tant qu'on voit la luniici ;é rokçfe. ~ . . 

feu lire sur la p" ^«^"11 élevé de 5 mètn 

et visible entre le S. 17" E. et l'E. 8" X.; masqué (le l'E. 8° X », 
I\. 4.0" E. dans la Ligne 'les bancs S. O.; visible du N. MTE au 
Y ÎS? E. entre les bancs S. O. et Middle : caché de nouveau «h 
le N. 25" E. et le Y 17" E. ou dans la direction des bancs Midu: 




est fixe roiifie. ,u q , ,\ 'S ûLk>X)' ! , , 

Balise de l'O. à MO mètres \. 78" O. du préf f^e I 




est fixe. 

STEPIIENS (Phare C. 2) feu tournant donlla lu 
ment rongé cl Matcht atteint son éclat le plus v 
11 est élevé de 38» 30 et visible à 17 milles.. ; , , 
Lat. 32" W 37" S. Long. l/i9° 52' 51' E. . - 

En contournant la ^ |f faut en passe/ 9 | £&ille 

NEWCASTLE ou port Ifiwiter (Phare C. 2) sur JSobby-Heai 
rentrée du port; feu fixe de 30 milles de portée, visible entre 
N. 26" E. et le S. 06° O. Lai. 32° 55' 20 S. Long. lZi9* 28' " 

On y fait les signaux suivants : pavillon blanc avec cartv 
pour éloigner les navires; pavillon blanc avec carré rouge pou 
faire attendre le pilote ; pavillon rouge avec carré bléifo anjg^f 
que le pilote a quille la jelée. 

PO NT- JACKSON PhareC. 1) feu à éclipses; sa révolution entière 
s'accomplit en 1' 30": mais à la distance' de 5 à 8 milles la lu- 
mière ne disparaît jamais entièrement, ^plusgran^l^ djwde 
,10 à 15" ; il est élevé de 10'f au dessus de la mer : sa tour, no: 
mée Tour Macquarie, a été bâtie en 1817. Par un beau temps; 
peut facilement l'apercevoir à 21 milles ; il fait reconnaître Pentr 
du havre, toujours difficile à apercevoir au Iot^. 

Lat. 33° 51' 14" S. Long. 1Û8° 59' 38" E. (VHP 6 ro ). 

*^Mim sur le banc 
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Pourceaux), par 6- 7 de basse mer, et à J toncàblufe de Wk. 
N. O. du banc. Il montre deux lumières fixes à 1» 8 Tune au-dessus 
de raolre et à 7* 9 au-dessus de la mer; elles sont visibles- à 6 
milles. Le feu sert à faire reconnaître les canaux et k pcfrerIJé bârlc 
du iqilieù de la baie. Lai. 33° 50' 6" S. Long. 148° 58' 51" E. 
PORT-JACKSON (Ph. C 1) sur \e South- H eàd btérietf ï *J , ôitr4e 




çu de porl /îxe rouge sur la tour du fort Denison, île Pinchgût. 
Jt^^jçp^ -B A Y . Un obélisque sur le cap Bpnks, à tribord en, en- 
j(raflL fcit reconnaître cette position à une grande dislance 9 



_ - - - - , de 68» 

sur une tour blanche et visible, le feu blanc à 19 milles et les fetrx 
rouge et vert à 14 milles, entre le. S. 38" 15' 0. et le N. 10*15* E., 
p*r ro, et le N. Lat. 35<\9' 16" S. Long. 148° 27' $9" E. v ' * u<? 
TWOFOLD-BAY (Fanal <ï 4) sur la p ,e Look-out, au port ftfen,- 



ILE GABO (Phare Dli) à 5 M milles S. O. dit cap Howe, au cehrre 
de nie Cflbo; par lat. 37° 35' S. et HT 3.V 51" E. Feu fixe, sa 
portée est de 17 milles et son élévation de 52 M 3. Il est masqué 
par les terres entre le S. 11° E et le S. 11° O. quand on est à 
2 milles au large. ^ ^ * hl>'r*& 

KF f NT (PhareC.1) sur nie Deal par 39*28' 58" S. et 14$°1'^. 
5cm élévation est de 288 m . Le feu est tournant; les trois groupés 
de lampes catoplrhjties font leur révolution en 5'; ofiVant 50" de 
lumière et 50" d'obscurité. La portée est de 36 milles sur ibut 
l'horizon. Il est souvent obscurci et caché par les brouillards. 

?'j ' détroit de ^'\ Au ; 

S\\ AN (Phare de nie D.l) à Pext. N. E. de Van-Diémen, guidant 
dans le détroit de Banks. Son feu est tournant et de 18 milles de 



rtée; on voit constamment un feu faible, puis un éclat de 2" 5 
"toutes les minutes, qui s'aperçoit de nie de Coose, à 30 milles de 
distance. Il y a un bon mouillage sur la côte E. de nie Swan, par 
les vents dU Lat. 40" 44' S. Long. 145° 48' 51" E. 
GOOSE (Phare D.l) à feu fixe visible à 20 milles, sur la p lft S. de 
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Plie Chappcl; le feu à 41 m au-dessus de la mer. Le mouillage com- 
pris entre les îles Badgercl Goose est protégé contre les venlsd'E* 
et d'O., et l'appareillage en est toujours facile. 

La colonne de ce phare a sa partie inférieure blanche et la su- 
périeure rouge. (40° 18' 41" S. et 145° 28' 0" E.) 

DAL1UMPLE (PhareC.) sur Low-llead, à l'entrée E. dfr la rivière 
Thamar; ce feu est tournant et ses éclipses de 1' 40" en 1' 40" sont 
visibles ù 15 milles. La lanterne a 42 m au-dessus de la nier; le feu 
resle à TE. 5" S. du récif de VHébé; N. 81° E. de West-flah 
N. 22° 30' du moulin de Georges Town ; S. 51° 30' O.delilotiîar- 
rcn-JoieCy et S. 59° O. de Five-M>le-Bruff> 

Lat. 41° 3' 25" S. Long. 144" 28' 10" E. (X h 51"). 

IIOBAKTOWN (Fanal C.)sur Plie Iron-Pot ïi l'entrée de la D<ran7 
côté droit. Cest un feu fixe, élevé de 21 m , visible à 14 milles et 
placé à l'cxt. d'une longue ligne de récifs; au M. 56° O. dû cap 
RaouL et N. 5° O. du cap. Frédéric-Henry. 

Lat. 43° 3' S. Long. 145° 6' 0" E (Var. 9° 54' ?" E.), 

HOBAKTOWN, Feu fixe rouge, sur l'extrémité du môle de h 
cçle Sat'ivan; il sert pour les vapeurs. 

BÏUJNY (Phare C. 1). Son sommet a 103™ au-dessus de la mer 
et sa tour blanche de 13 m 35 est une bonne remarque de jour. Son 
feu est tournant en 5', mais les éclispes ont lieu de 50" en 50 r J 
Portée 22 milles. Il sert à donner dans le canal et pour parer lei 
récifs qui sont au S. et à l'O. de la parties, de l'île. ! 

Lat. 43° 29' 0" S. Long. 144° 47' 50" E. | 

HUNTEK (Phare) projeté, à l'entrée O. du détroit de Bass. 1 

OTVVAY (Phare Cl.) feu tournant el à éc ! als, sur ce cap, pal 
Lat. 38° 61' S. Long. 141 Q 13' 50° E. Sa révolution s'accomplit I 
peu près en 1' de temps, et dans cei intervalle le feu n'est visftlj 
que pendant quelques secondes, la période d'ohscurifé durant 50" 
son élévation est de 90 m el sa portée de 24 milles par un lemp 
clair. On doit se défier d'un récif à 3/4 mille S. E. 

WJCKHAM (Phare Cd. 1) sur ce cap, à l'extrémité N. de W 
King. Le feu est fixe de 85 m d'élévation et visible à 24 milles. 0 
le voit du large entre le N. 36° E. et l'O. 30°50"N. par TE. 

Lat. 39° 35' S. Long. 141° 36' 50" E. 

ALBERT (Ph. D. 4) sur l'ile La Trobt à droite de l'entrée Conter 
Feu fixe varié par un éclat rouge de 3' en 3'. Son élévation est d 
12 M et sa portée de 9 milles, entre l'O. 1° 45' S. el le N. 65°15'd 
A 6 milles el au delà on verra toujours, pendant 1' 40", une 1& 
miêre fixe, éclipse instantanée 34", éclat 12". 

Lat. 38° 46' S. Long. 144° 10' 51" E. - 



Digitized by Google 



MER DES ÎNDES — AUSTRALIE. 



275 



VILSON (Phare a 1) sur la p ,ft S. de la presqu'île, par 39° 9' S. 
il 144° 3' 0" E. Le feu est fixe, élevé de 104 m et visible à 24 milles 
Ju S. 31° 0. à TE. 13° N.; caché dans plusieurs relèvements par 
les îJes. 

CAP SCHANSK (Phare) sur le cap, entre les ports Phillip et 
Western. Le feu est fixe, varié par des éclats de 2' en 2'; lumière 
fixe, 1', éclipse 25 \ éclat 10"; éclipse, lumière fixe, elc. Son élé- 
vation est de 99 m 7 au-dessus de la mer, et sa portée de 23 milles. 

Lat. 38° 30' S. Long. 142° 34 E. 

POKT-PIHLLIP. Feu de port (G.) sur la p' e Lon&dale, au 
côté O. de l'entrée du port Phillip. 11 est fixe vert et rouge y 
vert entre le N. 25° 30' O. et le N. 42° 0., on est en dehors des 
dangers ; rouge du N. 42° O. à TO. 14° N, , on est en dedans des 
mômes dangers. On les voit à 4 et 7 mil es. 

POKT PHILLIP (Phares D. 2) sur la pointe Shnrtlnnd- Bluff deux 
milles^ l'intérieur de la passe. Le supérieur ou intérieur est ftre 
et sa porlée est de 17 milles, élanl élevé de 39 m 5. Il est visible 
au large entre FO. 2° 55' S. et le S. 8° 20' O., mais rapproché, de la 
p ,e Lonsdalo on ne le voit qu'entre le S. C>4°35' O. et le S. 8°20'O. 
En dedans des caps du Port-Phillip } il éclaire au large depuis le 
S. 64° 35' E. par le S. et TE. 

Le feu inférieur fixe rouge et blanc, élevé de 27°4 et visible : 
le blanc à 14 milles; le ronge a 10 milles. Il paraît blanc au S. 
entre le S. 04° 35' O. et le S. 33° 20' O.; rouge du S. 53° 20' O. 
au S. 30°50'O.; cl blanc depuis le S. 30" 50' O. jusqu'à TE. 
19° 35' a par le S. Lal. 38° 10' 20" S. Long. 142° 19' 16" E. 

- (Flottant) mouillé par 4 n, 5 à l'entrée S. exlr. S. O. de 

Sna'i-Spit, feu fixe blunc el rouge. Blanc entre l'O 14° 10' S. et le 
S. 58" 50' O., rouge du S. 58° 50' O. au S. 44° 50' O., indique l'en- 
trée S. du canal de YO. entre la bouée noire n° 1 à bâbord et la 
bouée blanche avec perche du banc Noyai-George à tribord; puis 
blanc du S. 44° 50' O. au S. 8° 25' E. et rouge du S. du 8° 25' E. 
au N. 11° E. par TE. 

QUEENSGL1FF fixe vert sur l'extrémité de la jetée, portée 
lx milles. 

Flottant (C.) par 5 W 5 à l'ext.N. E. du canal de l'O.; bateau 

rouge portant 2 fux fixes à 7 m 5 l'un de l'autre ; élevés de 15" et 
visibles à 10 milles A bord on signale la pioibndeur de l'eau, et 
avec la brume on sonne un gong chaque 10 minutes. 

GKELONG (Flottant) mouillé par 3 ro 6 en face de la roche flirt 
à bâbord du canal du Port-Coris. La lumière est fixe élevée de 8 Œ 2 
et visible à 7 milles. Bateau rouge à 1 raàt avec ballon rouge en 
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tête. Des ballons et des pavillons signalent le tirant d'eau sur U 

L ■ rou Ard sur hou! de la jetée des baleâu\*feSiHHeiir. 

3 railles "de portée. s ^ ,,JîJ .«^»rn 8 fi li^i si J9 aallim cl i 

1 Sur l'ext. de la tète du mole fixe et 3 milles de portée. 

MKLPiOnw: (flottant) par 9*1 à demi-mille nu S. 9° E. delà 
tour qui M sur la Cellibfand. C'est un feu tournant de 30 v en 
30" sur un bateau rouge, portant un ballon rouge ; son élévation 
est de m Sa portée 10 mille.. ÏÏ™^™,. 
. ta?. 37* 53' 0" S. Long. 35' 6" K. ''SMODbxrtn* 
UELBOUKNE (Feu fixe rouge) sur la jetée Sandridge, visible 

2 milles. '"" n l ' ! l; 9rai2ÎV ft 19(11 bI 
(Feu fixe vert) sur Text. de la jetée du chemin de fer 

Sandridge, visible à 2 uylleç. '"Y™ 1 * ^°*°?T . 
lii 1 1 ÏW rougé sur Mt/ (h^lfàsé-laitte V Wlltein£1% 

3 milles de portée. ! i.*lP«f5Ç3»^ 
(Feu /fcra ronflé sur Text. de la vfeilJë^èfeMô Wpams, 

visible à 2 milles de distance. 



SCHNAPPER «ife rouge, feu de port M^fte i$Jitf, â jfteit 

de la jetée, visible à 4 milles. : " f Ma 7 

<1 .iN JiXIIfflBPT 
COTE SUD D'AUSTRALIE I8 o a8i]5 

li0V MIDDLE-ISLAND (Fanal î). 4) dans ta^a», feu fixe élevé d 
23 B 6 et visible à 13 milles. Lat. 38° 26' S. Loug. 140° 12' ^ 
(Fanal) fixe rouge près de la laisse des hautes mers. On 
au mouillage en tenant les tours Tune par l'autre N. 6° 30' E. 
2U] P< MT-FAIRY (Fanal I). 4) sur la p tc S. £ 8$\\%*M^ 
rouge sur une tour rouge ; il est varié par des éclats de 3' en l 
Son élévation esl aè fz*/j ef sa portée de 9 milles, entre : 
N. 58° È, et le s. 9° 30' E, A 6 railles el au delà, on voit, lumio 
fixei' 40^, éclipse 34", éclat 12", puis éclipse, feu fixé, etc. 
Lat. 38' 24" S. Long. 139" 59' 51" E. JJ* 
POU XL A NI) BAY (Fanal) sur le bout de la vieillie; le i 
est /ïj* vert de 2 milles de portée. . t . 

Lat. 38o 21' 15" S. Long. 139" 18' 11"$} J •« lîl 

. r . (Fnnni n 4j sur le mont Batterie; feu /ùy> rouge élevé e 
35 m 2 et de 13 milles de portée, entre le IV. 38° 0. et le S. A°E 
Lat. 38' 22' O S. Long. 139" 19' E. 



l a CAP BRIDGE YVATEllT Feu fixe par fgMwMjê 
En construction. , , ^ i- f z± » 

MACDONNELL (PhareC.1) sur le cap Northumberland. Feu tour 
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J uja uea'b jnûiiJ s! Jnylfinsia gfiollivjcq è^b Ja gfiollsd c'M .shjj 
naut de 1' en 1', row/e, blanc et i/er/, élevé de 37 m 3 et visible : le 

blanc à 48 milles entre le Y 79°E.et)eN.61°a, par le ; S.; le rouge 

a 15 milles et le vert à 8 milles. Lat. 38° 3' S. Long. 138 0 177Tj?p"E. 

s^ yenant du JN. n'amenez jamais les feux blanc et rouge au 

S. de TE. * S, E., et si vous venez de TE. plus O. que le O. N. 0., 

éloignez-vous quand vous apercevrez le feu vert; quand il y a du 

danger, on signale et on tire le canon. 

\VILLOUGBY (Phare) sur ce cap, au côté E. de l'île hanguroo et 
àrentréeducanalfiad^f/irs.Lat.So^l^O^S. Long. 135° 50'41"E. 
- Son feu est tournant de i' 30 " en i' 30", élevé de 89 m au-dessus de 
la mer et visible à 24 milles. Il éclaire 259" île l'horizon, depuis 
le ,V 10'' 0. jusqu'au S. 54" 0. par TE. et le S. 

GLENELG feu fixe vert d'une portée de 6 milles avec 8" 8 d'élé- 

aWÎ*%iî^ L 3/ »° 59 ' M\ % Lon S- 136 ° 12 ' 5Q// E - 0n mouille par 
^ en Te relevant à TK. :> V ». 
anwlir" rowj/e sur le bout de la jetée, presqu lie Le ferre. 
par 34" 50' S. et 136" 10 51" E., visible à 3 milles. 
ÎJC9 ^DÉI^IPE (Flottant), mouillé ])ar 9'" a rentrée du port, 
i mule S.O. de la barre; le bateau porte deux feux fixes, un sur 
chaque màt. Portée 10 milles. Lat. 34° 47' S. Long. 136° 10' E. (V>), 
TKODBRIDGE (Ph. D. 2) à feu tournant de l'en M par35°7'50"S. 
et 135°31'50"ÏJ l^^ré^Mn^stfl^'-^t^^rtée de 16 milles; 
ses éclipses sont de 24" en 24" et de 2" de durée, laissant voir 
la lumière dans les intervalles. ™_ 

CAP FLINDERS (Phare Cd. 1) sur la p ,e S. 0. de l'île Kangurôo. 
Alternatif, rouge et blanc de 30"en 30''. Il est élevé de 155™ et visi- 
" rà'30 milles du N. 65° E. au S. 40° 0. par 1*0. Le feu rouge ne 
voit qifà 15 'milles; au delà «!<• pètte distance, on rte voit plus 
qu'un éclat blanc de V en 1'. Lat. 35"' 45' 26" S. Long. 134° 18' O. 

TIPARA (Flottant C) près de l'ext. S. du récif. Bateau a 2 mâts 
portant un feu fixe blanc visible à 7 milles sur tout l'horizon, et 
un feu rouge visible à 3 milles du N. 4" 35 E. au S. 4°35 / 0. par PO. 

POINTE K.LNG. Feu fixe (I). tù à l'entrée N. du Sound, port de la 
Princesse Royale; élevé de 11™ 2 sur une tour carrée ; il se voit a 
10 milles; il reste à 7 milles j clans l'O. 14° N. du feu de Breaksea. 
Lat, 35° 2' 35" S. Long. 115° 35' 3" E. 1 
r °j^BREAKSEA (Phare D.3)à l,100 n, dePext.E. de l'île, entrée du 
Sôlidd du Roi Georges, feu fixe élevé de 116 m et visible à 24 milles. 
De l'O. on ne le voit qu en le relevant au N. 3G° 25' E., et on ne 
doit gouverner dessus que lorsqu'on t ; aûlôric au k 25* 35' E. Au 
N. de l'ile Michaelmas il est caché. . 

WWir s. Long. MW n- e. BMoaatu 

14. 
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CYGNES (Fanal D.3)feu fixe sur la p" Arthur ou p- S. de la rivière 
des Cygnes ou Swan. Il est élevé de 28", sa lour est blanche et sa 
portée de 14 milles. Il est à 12 milles S. 71° E. du phare de Rott- 
nesi. Lat. 32° 3' 13" S. Long. 113° 24' 54" E. 

ItOTTNEST (Phare) tournant au centre de File, par 32* 0' 19" S. 
et 113° 11' 4" E. Il est élevé de 58- 8. La révolution de l'appareil 
est de 2', et chaque éclat de 5' est précédé d'une éclipse de 55". 
fis sont visibles à 20 milles. Sa tour blanche, dely m , estuoe 
excellente remarque. 

POUT-DE-FRANCE (Phare D. 1) sur Mot Amédée (Nouvelle- 
Calédonie), feu fixe sur une tour en fer de 47-, visible sur tout 
l'horizon à 27 milles. 

Lat. 22° 28' 45" S. Long. 164° 7' 28" E. (En construction.) 

ILE MANA (Phare D. 2) devant l'entrée du port Périma, dét. 
de Cook, le feu est fixe blanc, élevé de 137- sur une tour de 
21-, et visible à 29 milles. Lat. 4l° 5' 0" S. Long. 172° 27' 50" E. 

WELLINGTON (Phare D. 2) dans la baie Nicholson, sur le cap 
Pencarow, feu f xe élevé de 121- 6 et visible à 30 milles, 

Lat. 41° 22' 0" S. Long. 172° 31' 6" E. 

AUCKLAND (Phare D. 2) sur l'île Tiri-Tiri-Matangi, dans le 
golfe HouraM, feu fixe élevé de 91- et visible à 23 milles. 

Lat. 36° 36' 30" S. Long. 172° 35' 6" E. 

Feu fixe rouge sur l'extrémité de la jetée (36° 50' 0" S. et 

172° 28' 51" E. 

OTAGO (Phare D. 3) à feu fixe ronge de 20 milles de portée, sur 
la p u Tairoas, lie du milieu, par 45° 47' 45" S. et 168° 24' 52" E.: 
côté E. de l'entrée du port, élevé de 59 m 7 sur une tour blanche; 
il est visible entre l'E. 8° S. et le N. 28° 30' O. par le N. 

NELSON (Fanal D. 4) sur la côte N. de l'île Middle. Le feu est 
fixe, élevé de 18- 3 et visible à 12 milles, entre le S. 35" 0. et 
l'E. 5° S. par le S. Lat. 41° 15' 5" S. Long. 170° 56' 58" E. La tour 
en fer octogone et blanche, est placée sur la partie S. O. du banc 
Boulder, qui forme brise-lame et garantit le mouillage. Passez 
à 1 mille du feu, ne le cachez pas du côté de la terre et mouillez 
par 11-. 

Fanal fixe rouge à l'entrée du port. 

DÉTROIT DE FOVEAUX (Phare D. 1) sur Pile Dog au S. E. do 
port Bluff. Tournant de 30" en 30", élevé de 45- 6 sur une tour J 
grise de 36- et visible à 18 milles. (46° 39' 35" S. et 166* 5' 51" E.) 

CAP SAUNDERS fixe. (En construction.) 

FIN. 
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